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1.  Introduction 

This  report  presents  CTD  and  hydrographic  data  collected  during  leg  2  of  cruise  ANT  V  of  R/V 
Polar  stern ,  27  June  to  17  September,  1986.  Details  of  the  cruise  and  descriptions  of  the  suite  of  pro¬ 
grams  carried  out  can  be  found  in  Schnack-Schiel  (1987).  The  following  briefly  describes  the  Physical 
Oceanography  program  and  associated  measurements  of  nutrients,  dissolved  oxygen  and  chlorinated 
fluorocarbons  (CFCs). 

Measurements  consisted  of  CTD  profiles  (NBIS  MKHIB  CTD  with  24  position,  10  liter  rosette 
system  built  by  SIO);  underway  measurements  of  surface  temperature  and  salinity;  measurements  of 
current  shear  via  doppler  sonar  and  acoustic  current  meter  (NBIS  SACM);  and  CTD  profiles  from  ice 
floes  with  the  aid  of  helicopter  (ODEC).  Only  the  CTD  profile  data  and  associated  water  sample  ana¬ 
lyses  are  presented  in  this  report  Results  of  other  measurement  programs  will  be  presented  elsewhere. 

The  CTD  program  resulted  in  155  profiles  (Figure  1,  Table  1)  of  which  70  approached  the  sea 
floor.  Water  samples  were  collected  during  123  casts.  More  than  2500  salinity  samples  were  collected 
and  run  on  a  Guildline  8400A  laboratory  salinometer  for  standardization  of  the  CTD  data.  In  additon, 
water  samples  were  analyzed  for  dissolved  oxygen,  nutrients  and  CFCs  freon  11  and  freon  12. 
Mercury-in-glass  reversing  thermometers  were  used  to  verify  proper  operation  of  the  CTD  temperature 
and  pressure  sensors,  and  to  later  confirm  linearity  of  drift  in  the  sensors  as  determined  from  pre-  and 
post-cruise  laboratory  calibrations. 

The  data  are  presented  in  4  sections  as  standard  level  listings  of  CTD  data  with  associated  bottle 
data;  profiles  of  potential  temperature,  salinity  and  density  versus  pressure;  potential  temperature  versus 
salinity  plots;  and  group  plots  of  properties  versus  potential  temperature.  A  subset  of  the  data  are 
presented  as  contoured  sections  at  the  end  of  the  report. 

The  CTD  data  have  been  submitted  to  the  National  Oceanographic  Data  Center,  and  have  been 
assigned  NODC  Identification  Number  8900032. 


2.  Data  Collection  and  Analysis  Methods 
2.1.  CTD 

Raw  CTD  data  were  recorded  on  audio  and  digital  9  track  tape  at  the  factory  sampling  rate  of 
32Hz.  Time  constant  mismatch  between  the  temperature  sensor  signal  (platinum  thermometer  plus  fast 
response  thermistor)  and  conductivity  sensor  was  corrected  by  applying  a  phase-lagging  filter  to  the 
conductivity  signal  of  the  form  (see  Bendat  and  Piersol,  1971) 

Cout  =  (l-a)Cin.  +  aCout.  . 

1  i 


where  a  =  exp(-At/t). 

The  time  constant  t  was  selected  by  minimizing  both  the  phase  drift  between  temperature  and 
salinity,  and  the  spiking  of  salinity  in  the  profiles  in  strong  gradient  regions.  Following  this  correction 
and  the  application  of  pressure  and  temperature  calibrations,  each  cast  was  smoothed  to  1  decibar  with 
a  Gaussian  filter. 

Pressure  and  temperature  sensors  were  calibrated  in  the  laboratory  before  and  after  the  cruise. 
Temperature  and  pressure  estimates  from  reversing  thermometers  used  during  the  cruise  showed  no 
significant  difference  from  the  laboratory  calibrations.  No  attempt  was  made  to  correct  for  hysteresis  in 
the  pressure  sensor. 

Salinity  data  were  standardized  against  water  sample  derived  salinities  as  measured  during  the 
cruise  on  a  Guildline  8400A  salinometer.  IOS  standard  water  batch  P101  was  used  throughout  the 
cruise,  supplemented  by  substandards  drawn  from  deep  water  samples  at  intervals  during  the  cruise. 
Replicate  samples  were  taken  and  run  by  both  operators,  and  by  a  single  operator  to  yield  estimates  of 
precision  (see  Table  2).  Note  that  the  highest  precision  was  achieved  only  after  CTD  number  50,  when 
a  change  in  procedure  was  implemented.  Prior  to  CTD  50,  the  Autosal  conductivity  cell  was  filled  with 
distilled  water  between  sessions,  so  the  first  few  samples  of  a  session  showed  larger  than  normal  scatter. 
After  CTD  50  the  cell  was  left  with  standard  water,  resulting  in  more  stable  session  to  session  read¬ 
ings.  The  CTD  conductivity  data  were  grouped  for  standardization  according  to  changes  in  behavior  of 
the  cell,  change  of  cell,  and  length  of  time  between  casts. 


As  the  conductivity  cells  suffered  from  the  extreme  on  deck  temperatures  after  CTD  68,  each 
profile  was  standardized  individually.  Only  the  up-trace  data  were  used  for  CTD’s  69  et  seq.  due  to 
large  differences  between  up  and  down  trace  conductivity  signals.  The  bottle  data  corresponding  to 
each  cast  are  plotted  with  the  CTD  data  to  allow  the  user  to  judge  data  quality  on  a  cast-by-cast  basis. 
The  conductivity  cells  appear  to  require  constant  wetting  to  function  properly.  In  addition,  the  draft  of 
POLARSTERN  exceeds  9  meters;  caution  is  therefore  recommended  in  using  the  CTD  data  at  pressures 
less  than  10  decibars.  In  some  cases,  the  data  have  been  extrapolated  from  10  decibars  to  the  surface  to 
allow  calculation  of  integrated  properties  where  data  were  either  questionable  or  non-existant. 

2.2.  Nutrient  and  Oxygen  Data 

Concentrations  of  nutrients  were  measured  using  a  five-channel,  Technicon  AutoAnalyzer  II-based 
system.  Four  channels  used  the  methods  described  by  Gordon  et  al.  (1975)  for  nitrate  plus  nitrite, 
nitrite,  silicic  acid  and  phosphate.  Ammonium  was  measured  in  the  fifth  channel  using  a  method 
adapted  from  that  of  Head  (1971).  All  data  were  corrected  for  reagent  blanks  and  refraction  errors. 
Concentrations  are  expressed  in  micromols  per  liter  (numerically  equivalent  to  microgram  atoms,  of 
nitrite-nitrogen  for  example,  per  liter  or  mg-atoms  per  cubic  meter).  Conversion  to  micromols  per  kg 
should  be  done  by  division  by  the  density  computed  from  the  salinity  of  the  sample  given  in  the  data 
listings  and  the  laboratory  temperature.  The  temperature  in  the  laboratory  where  the  nutrients  were 
measured  was  monitored.  It  remained  between  21  and  22  degrees  Celsius  throughout  the  cruise. 

Dissolved  oxygen  was  measured  in  50  cc  sample  flasks  using  the  Carpenter  "whole-flask" 
modification  of  the  Winkler  titration.  The  details  are  essentially  those  in  the  compilation  by  Anderson 
(1971)  except  that  the  titrations  were  carried  out  automatically  using  a  Radiometer  RTS-80  system 
operated  in  dead-stop  amperometric  mode.  A  100  k-ohm  resistor  was  used  in  the  polarizing  circuit;  a 
200  mv  polarizing  voltage  was  used  and  the  end  point  was  adjusted  to  coincide  with  a  visual  starch 
end-point  resulting  in  a  setting  near  192.0  mv.  All  sample  flasks  were  calibrated  in  terms  of  volumes 
contained  at  18  degrees  Celsius  per  Anderson  (1971).  Thus,  concentrations  are  expressed  in  cc-STP  of 
dissolved  oxygen  per  liter  (very  nearly  equal  to  "ml/1").  To  convert  to  micromoles  per  kg  the  density 
of  the  sample  is  required,  as  is  the  molar  volume  of  oxygen,  22,392  cc/mol  (not  the  molar  volume  of  an 
ideal  gas).  A  good  estimate  of  the  correct  density  to  use  for  the  conversion  is  the  potential  density  (the 
density  of  the  sample  at  its  salinity,  its  potential  temperature  and  one  atmosphere  pressure).  We  evalu¬ 
ate  the  systematic  errors  inherent  in  this  conversion  at  less  than  0.1%. 

Estimates  for  the  precision  of  nutrient  and  dissolved  oxygen  measurements  were  compiled  by  exa¬ 
mining  data  from  the  surface  mixed  layer  below  pack  ice.  We  observed  that  the  under-ice  mixed  layer 
often  appeared  homogeneous;  for  the  stations  used  in  this  estimate  of  precision,  mixed  layer  salinity 
varied  by  ca.  0.002  or  less.  Since  these  "replicate"  samples  were  all  drawn  from  different  10  liter 
samplers,  our  estimates  include  both  sampling  and  analytical  precision.  They  apply  to  samples  analyzed 
consecutively  on  the  autoanalyzer.  We  randomly  selected  the  stations  from  those  which  exhibited  virtu¬ 
ally  homogeneous  salinity  with  coverage  throughout  most  of  the  ANT  V/2  expedition  leg.  We  pooled 
variances  to  obtain  the  final  precision  estimates,  given  as  one  standard  deviation,  which  appear  at  the 
bottom  of  the  data  table.  All  concentrations  are  in  micromolar  ("umol")  units.  The  data  employed  are 
given  in  Table  3. 

2.3.  Chlorofluorocarbons 

Concentrations  of  the  dissolved  atmospheric  chlorofluorocarbons  F-ll  (trichlorofluoromethane) 
and  F-12  (dichlorodifluoromethane)  were  measured  by  shipboard  electron-capture  gas  chromatography, 
according  to  the  methods  described  by  Bullister  and  Weiss  (1988).  The  results  have  been  corrected  for 
sampling  and  analysis  blanks,  the  statistical  variations  of  which  can  be  responsible  for  occasional  nega¬ 
tive  values  near  the  detection  limit.  Because  none  of  the  waters  in  the  Weddell  Gyre  are  effectively 
chlorofluorocarbon-free,  estimated  sampling  blanks  of  0.0034  pmol/kg  for  F-ll  and  0.0040  pmol/kg  for 
F-12,  based  on  measurements  made  with  the  same  analytical  equipment  on  other  expeditions  where 
chlorofluorocarbon-free  waters  were  found,  have  been  used  to  correct  the  data  from  this  expedition.  It 
is  important  to  emphasize  that  the  data  have  been  edited  to  remove  serious  flyers  and  contaminated 
samples,  and  to  correct  gross  numerical  errors.  However,  the  data  have  not  yet  been  subjected  to  the 
level  of  scrutiny  associated  with  careful  interpretive  work.  Readers  are  therefore  requested  to  contact 
R.  F.  Weiss’  group  at  SIO  for  any  revisions  in  the  data  which  may  post-date  this  report,  and  to  draw  to 
their  attention  any  suspected  inconsistencies.  The  results  are  reported  on  the  SIO  1986  calibration 
scale.  The  precision  (±  one  s.d.)  measurements  is  about  1%  or  about  0.005  pmol/kg,  whichever  is 


greater,  for  both  chlorofluorocarbons.  The  estimated  systematic  accuracy  of  the  calibrations  is  about 
1.3%  for  F-ll  and  0.5%  for  F-12.  A  complete  listing  of  replicate  samples  is  given  as  Table  4. 


3.  Data  Listing  Format 

Each  cast  is  presented  as  a  listing  at  standard  levels  of  the  CTD  data,  followed  by  nutrient,  oxy¬ 
gen  and  CFC  data  for  that  cast  presented  at  the  level  of  collection.  Standard  level  CTD  data  were 
derived  from  the  1  decibar  smoothed  data  set. 

3.1.  Header  information 

Both  a  ship’s  station  number  and  a  sequential  CTD  number  are  indicated.  Ship’s  stations 
corresponded  to  many  diverse  activities,  so  separate  numbering  of  CTD  casts  was  deemed  prudent.  See 
Table  1  for  a  cross  reference.  All  times  are  GMT.  All  temperatures  are  in  °C.  Air  pressure  is  in  milli¬ 
bars.  Wind  speed  is  given  as  m/s.  Bottom  depth  has  been  corrected  for  mean  density  and  is  given  as 
meters. 

3.2.  Listings 

The  2  letter  codes  have  the  following  meanings: 

Code  Definition 

PR  Pressure  (decibars) 

TE  Temperature,  CTD  (°C) 

PT  Potential  Temperature  (°C).  In  standard  level  list¬ 
ings,  from  CTD.  In  bottle  data  listings,  from  CTD 
PR,  TE  and  bottle  salinity. 

SA  Salinity,  CTD  (from  PR,  TE  and  CTD  Conductivity) 

50  Potential  Density  Anomaly,  reference  level  0  dbar 

S2  Potential  Density  Anomaly,  reference  level  2000  dbar 

S4  Potential  Density  Anomaly,  reference  level  4000  dbar 

BV  Buoyancy  frequency  (cycles/hour) 

AN  Specific  Volume  Anomaly 

RS  Salinity  (autosal) 

RO  Dissolved  oxygen  (ml/1) 

51  Silicate  (umol/1) 

PO  Phosphate  (umol/1) 

N3  Nitrate  plus  Nitrite  (umol/1) 

N2  Nitrite  (umol/1) 

FI  Fluorocarbon  11  (pmol/Kg) 

F2  Fluorocarbon  12  (pmol/Kg) 

For  F-ll  and  F-12,  replicate  samples  have  been  averaged.  Any  such  averages  appear  in  italics  in  the 
listings,  and  the  constituent  individual  observations  are  listed  in  Table  3. 

All  calculations  of  oceanographic  variables  were  done  according  to  the  Practical  Salinity  Scale 
1978  and  the  International  Equation  of  State  for  Seawater  1980  where  appropriate. 


4.  Personnel 

The  following  table  indicates  personnel  directly  involved  in  the  collection  of  the  data  presented  in 
this  report.  In  addition  to  those  listed  below,  we  are  indebted  to  Dr.  Wolfgang  Roether  for  his  careful 
scrutiny  of  the  salinity  data  during  the  cruise.  A  complete  list  of  all  personnel  participating  in  ANT 
V/2  can  be  found  in  Schnack-Schiel  (1987). 


Name 

Institutional 

Affiliation 

Data 

Collection 

J. 

Ardai 

LDGO 

CTD,  ODECt 

M. 

Christiansen 

SIO 

CFC 

G. 

Renner 

AWI 

CTD,  ADCPt 

A. 

Gordon 

LDGO 

CTD 

R. 

Guerrero 

SHN 

CTD,  salinities 

B. 

Huber 

LDGO 

CTD 

J. 

Jennings 

OSU 

Nutrients,  Oxygen 

T. 

Manley 

LDGO 

CTD,  ODECt 

D. 

Martinson 

LDGO 

CTD,  buoysf 

A. 

Pabst 

AWI 

CTD,  ADCPt 

R. 

Schott 

AWI 

CTD 

F. 

Van  Woy 

SIO 

CFC 

H. 

Witte 

AWI 

CTD,  salinities 

t  indicates  data  not  presented  in  this  report 


Institution  codes: 


AWI  Alfred- Wegener  Institut  fur  Polar  und  Meeresforschung 

LDGO  Lamont-Doherty  Geological  Observatory  of  Columbia  University 
OSU  Oregon  State  University 

SHN  Servicio  Hidrografia  Naval  (Argentina) 

SIO  Scripps  Institution  of  Oceanography 
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Table  1 


CTD  # 

Latitude 

Longitude 

GMT 

Date 

Bottom 
Depth/ m) 

Air 

Temp 

Air 

Press 

Wind 

(m/s) 

Wind 

Dir 

Ship’s 
Sta  # 

1 

44 

25.23 

S 

50 

58.43 

W 

19:07 

86/06/29 

5660 

8.7 

1010 

18.3 

326 

156 

2 

58 

28.97 

S 

0 

59.44 

W 

16:59 

86/07/17 

4740 

-4.3 

989 

3.5 

122 

234 

3 

58 

30.50 

s 

0 

56.54 

W 

22:25 

86/07/17 

4766 

-4.2 

990 

0.6 

122 

234 

4 

59 

0.00 

s 

1 

0.00 

W 

10:04 

86/07/18 

5286 

-5.5 

991 

5.3 

201 

238 

5 

59 

30.32 

s 

1 

0.71 

W 

18:12 

86/07/18 

4709 

-5.9 

992 

0.2 

255 

241 

6 

60 

30.84 

s 

1 

0.16 

W 

04:26 

86/07/19 

5368 

-5.3 

993 

6.0 

324 

247 

7 

60 

57.70 

s 

1 

9.58 

W 

12:03 

86/07/19 

5379 

-4.0 

992 

8.0 

343 

251 

8 

61 

30.11 

s 

1 

0.10 

W 

00:29 

86/07/20 

5340 

-3.6 

987 

5.3 

035 

254 

9 

62 

2.20 

s 

1 

0.40 

W 

14:29 

86/07/20 

5218 

-3.2 

984 

7.7 

029 

255 

10 

62 

2.17 

s 

0 

58.80 

W 

15:06 

86/07/20 

5340 

-3.1 

984 

8.8 

027 

255 

11 

62 

29.64 

s 

1 

2.60 

W 

22:26 

86/07/20 

5320 

-5.3 

979 

10.0 

038 

256 

12 

62 

33.76 

s 

1 

8.64 

W 

06:30 

86/07/21 

5317 

-6.0 

977 

9.0 

052 

256 

13 

62 

38.54 

s 

1 

10.24 

W 

08:50 

86/07/21 

5315 

-6.0 

977 

4.5 

040 

257 

14 

62 

45.30 

s 

1 

16.18 

W 

10:47 

86/07/21 

5313 

-7.0 

977 

9.8 

070 

258 

15 

62 

49.83 

s 

1 

14.78 

W 

14:06 

86/07/21 

5297 

-8.4 

976 

6.7 

071 

259 

16 

62 

55.17 

s 

2 

1.35 

W 

22:12 

86/07/21 

5282 

-9.3 

975 

3.5 

062 

260 

17 

62 

54.75 

s 

2 

45.82 

W 

06:16 

86/07/22 

5277 

-12.5 

976 

0.2 

333 

263 

18 

63 

6.94 

s 

2 

28.43 

W 

13:34 

86/07/22 

5262 

-16.0 

972 

1.7 

069 

264 

19 

63 

23.37 

s 

2 

13.00 

W 

16:33 

86/07/22 

5230 

-13.2 

970 

0.6 

049 

265 

20 

63 

39.15 

s 

2 

1.96 

W 

19:34 

86/07/22 

5215 

-12.1 

961 

7.2 

131 

266 

21 

63 

37.44 

s 

2 

6.71 

W 

01:00 

86/07/23 

5214 

-11.5 

958 

6.8 

127 

266 

22 

63 

47.42 

s 

2 

14.40 

W 

10:17 

86/07/23 

5188 

-12.3 

952 

8.0 

123 

267 

23 

63 

55.90 

s 

2 

24.89 

w 

12:38 

86/07/23 

5183 

-10.6 

952 

1.4 

130 

268 

24 

64 

2.39 

s 

2 

14.71 

w 

17:05 

86/07/23 

5180 

-11.7 

955 

11.2 

117 

269 

25 

64 

10.25 

s 

2 

1.03 

w 

20:21 

86/07/23 

5174 

-13.4 

957 

12.7 

130 

270 

26 

64 

17.30 

s 

1 

46.13 

w 

02:15 

86/07/24 

5146 

-14.6 

960 

9.7 

115 

271 

30 

64 

41.64 

s 

2 

9.83 

w 

16:55 

86/07/24 

5067 

-20.4 

970 

6.1 

111 

275 

31 

64 

55.33 

s 

2 

30.93 

w 

19:05 

86/07/24 

5049 

-20.8 

971 

6.9 

098 

276 

32 

65 

2.40 

s 

2 

12.97 

w 

21:20 

86/07/24 

4997 

-22.6 

972 

5.0 

110 

277 

33 

65 

11.63 

s 

2 

6.25 

w 

02:30 

86/07/25 

4981 

-20.4 

975 

4.7 

096 

278 

34 

65 

23.24 

s 

2 

30.73 

w 

09:33 

86/07/25 

4703 

-17.5 

976 

2.8 

074 

279 

35 

65 

38.70 

s 

3 

3.39 

w 

14:01 

86/07/25 

4894 

-17.6 

977 

3.6 

079 

280 

36 

65 

54.18 

s 

3 

35.67 

w 

22:37 

86/07/25 

4868 

-19.0 

978 

1.5 

122 

281 

37 

66 

8.90 

s 

3 

2.27 

w 

02:55 

86/07/26 

4621 

-19.4 

977 

2.0 

355 

282 

38 

66 

23.41 

s 

2 

34.27 

w 

07:23 

86/07/26 

4577 

-21.0 

977 

1.4 

136 

283 

39 

66 

38.90 

s 

2 

4.43 

w 

17:33 

86/07/26 

4782 

-20.7 

975 

2.2 

181 

284 

40 

66 

20.17 

s 

1 

3.30 

w 

05:48 

86/07/27 

4543 

-19.0 

975 

1.5 

200 

285 

41 

66 

0.19 

s 

0 

16.59 

w 

13:59 

86/07/27 

3869 

-21.2 

977 

2.7 

208 

286 

42 

65 

40.16 

s 

0 

44.51 

E 

21:37 

86/07/27 

3216 

-25.5 

982 

2.9 

249 

287 

43 

65 

21.78 

s 

1 

30.77 

E 

05:23 

86/07/28 

2956 

-25.9 

987 

3.2 

230 

291 

44 

65 

33.62 

s 

3 

17.11 

E 

12:54 

86/08/01 

3251 

-18.1 

973 

0.7 

078 

291 

45 

65 

3.28 

s 

3 

50.90 

E 

04:10 

86/08/02 

2791 

-21.3 

983 

13.0 

272 

292 

46 

64 

30.08 

s 

4 

22.82 

E 

11:55 

86/08/02 

2972 

-14.3 

987 

8.8 

291 

293 

47 

64 

0.60 

s 

4 

58.34 

E 

22:05 

86/08/02 

3793 

-5.2 

984 

12.3 

325 

294 

48 

64 

8.95 

s 

5 

14.15 

E 

03:40 

86/08/03 

3719 

-2.8 

982 

11.8 

316 

295 

49 

64 

17.20 

s 

5 

38.13 

E 

05:53 

86/08/03 

4044 

-2.5 

981 

11.3 

318 

296 

50 

64 

26.33 

s 

5 

58.80 

E 

08:04 

86/08/03 

4058 

-2.9 

979 

13.1 

341 

297 

51 

64 

35.03 

s 

6 

17.02 

E 

14:50 

86/08/03 

3542 

-2.0 

969 

18.8 

330 

298 

CTD  # 

Latitude 

Longitude 

GMT 

Date 

Bottom 

Depth(m) 

Air 

Temp 

Air 

Press 

Wind 

(m/s) 

Wind 

Dir 

Ship’s 
Sta  # 

52 

64 

43.64 

S 

6 

37.02 

E 

17:33 

86/08/03 

3233 

-1.7 

964 

14.1 

337 

299 

53 

64 

51.96 

S 

6 

56.40 

E 

20:45 

86/08/03 

4860 

-1.7 

962 

15.1 

309 

300 

54 

65 

1.99 

s 

7 

18.33 

E 

02:01 

86/08/04 

4852 

-14.1 

973 

16.1 

288 

301 

55 

65 

11.17 

s 

7 

39.15 

E 

05:25 

86/08/04 

4806 

-16.6 

976 

8.4 

284 

302 

56 

65 

20.44 

s 

8 

0.01 

E 

12:10 

86/08/04 

4784 

-15.6 

974 

1.8 

122 

303 

57 

65 

29.03 

s 

7 

40.80 

E 

22:18 

86/08/04 

4767 

-18.3 

977 

8.5 

236 

304 

58 

65 

37.01 

s 

7 

23.93 

E 

01:12 

86/08/05 

4643 

-21.0 

979 

7.2 

240 

305 

59 

65 

48.48 

s 

7 

0.01 

E 

04:34 

86/08/05 

4575 

-24.1 

981 

9.0 

270 

306 

60 

65 

55.61 

s 

6 

41.47 

E 

10:01 

86/08/05 

4309 

-24.6 

984 

9.2 

274 

307 

61 

66 

4.06 

s 

6 

25.37 

E 

13:24 

86/08/05 

4127 

-24.4 

985 

8.0 

278 

308 

62 

66 

12.46 

s 

6 

2.36 

E 

19:35 

86/08/05 

4075 

-25.5 

988 

14.2 

278 

309 

63 

66 

22.36 

s 

5 

40.59 

E 

02:23 

86/08/06 

4233 

-27.1 

993 

10.0 

279 

310 

64 

66 

30.88 

s 

5 

21.22 

E 

05:22 

86/08/06 

4236 

-26.1 

994 

8.0 

282 

311 

65 

66 

39.98 

s 

5 

0.09 

E 

08:02 

86/08/06 

4137 

-22.0 

994 

15.6 

294 

312 

66 

67 

1.01 

s 

4 

16.98 

E 

20:18 

86/08/06 

3816 

-5.7 

988 

11.5 

319 

313 

67 

67 

22.80 

s 

3 

23.07 

E 

04:18 

86/08/07 

3512 

-4.5 

975 

10.3 

357 

314 

68 

67 

45.70 

s 

2 

41.06 

E 

12:18 

86/08/07 

4535 

-11.3 

979 

11.8 

288 

315 

69 

68 

7.71 

s 

1 

50.83 

E 

22:44 

86/08/07 

4500 

-18.7 

986 

3.9 

265 

316 

70 

68 

26.72 

s 

1 

3.42 

E 

15:00 

86/08/08 

4355 

-10.9 

991 

6.0 

037 

317 

71 

68 

55.03 

s 

0 

13.11 

E 

16:00 

86/08/13 

3608 

-17.7 

981 

8.7 

298 

317 

72 

69 

7.00 

s 

0 

4.60 

E 

01:15 

86/08/14 

3261 

-23.1 

996 

2.8 

309 

318 

73 

69 

20.50 

s 

0 

9.84 

W 

13:40 

86/08/14 

2114 

-20.2 

998 

8.7 

058 

319 

74 

69 

27.80 

s 

0 

18.66 

W 

19:22 

86/08/14 

1853 

-15.0 

993 

12.1 

044 

320 

75 

69 

18.41 

s 

1 

3.66 

W 

00:53 

86/08/15 

2549 

-18.5 

990 

3.8 

340 

321 

76 

69 

5.06 

s 

3 

35.42 

W 

17:37 

86/08/17 

3506 

-11.0 

971 

30.8 

088 

322 

77 

69 

7.59 

s 

4 

1.99 

W 

05:05 

86/08/18 

3467 

-14.8 

970 

20.8 

111 

323 

78 

68 

47.54 

s 

4 

12.91 

W 

00:49 

86/08/19 

3364 

-18.5 

964 

21.8 

109 

324 

79 

68 

23.65 

s 

2 

46.41 

W 

18:53 

86/08/19 

4204 

-16.0 

965 

11.8 

128 

346 

80 

68 

23.83 

s 

2 

46.55 

W 

20:46 

86/08/19 

4198 

-15.9 

971 

11.4 

120 

326 

81 

67 

59.85 

s 

1 

49.19 

W 

04:51 

86/08/20 

4418 

-14.5 

972 

12.4 

158 

327 

82 

67 

33.32 

s 

0 

51.26 

W 

01:12 

86/08/21 

4601 

-10.9 

985 

10.4 

160 

329 

83 

67 

22.76 

s 

0 

23.89 

W 

07:39 

86/08/21 

4655 

-12.2 

987 

10.6 

190 

330 

84 

67 

10.98 

s 

0 

1.14 

E 

11:08 

86/08/21 

4675 

-12.1 

990 

11.8 

170 

331 

85 

66 

59.85 

s 

0 

25.90 

E 

20:11 

86/08/21 

4667 

-15.3 

994 

11.2 

231 

332 

86 

66 

52.51 

s 

0 

39.37 

E 

22:56 

86/08/21 

4658 

-19.3 

995 

15.1 

251 

333 

87 

66 

47.59 

s 

0 

51.90 

E 

00:47 

86/08/22 

4633 

-19.8 

995 

11.0 

238 

334 

88 

66 

41.80 

s 

1 

4.53 

E 

05:54 

86/08/22 

4465 

-18.2 

993 

12.7 

248 

335 

89 

66 

35.46 

s 

1 

16.81 

E 

08:08 

86/08/22 

4320 

-18.5 

993 

13.5 

253 

336 

90 

66 

29.01 

s 

1 

30.18 

E 

10:38 

86/08/22 

4115 

-19.3 

993 

14.8 

242 

337 

91 

66 

23.08 

s 

1 

37.52 

E 

13:02 

86/08/22 

4025 

-18.5 

993 

13.0 

245 

338 

92 

66 

17.98 

s 

1 

54.76 

E 

18:08 

86/08/22 

3741 

-18.5 

993 

14.0 

252 

339 

93 

66 

12.34 

s 

2 

6.15 

E 

20:42 

86/08/22 

3457 

-19.5 

992 

11.6 

257 

340 

94 

66 

5.40 

s 

2 

16.88 

E 

22:50 

86/08/22 

3059 

-18.9 

992 

10.6 

260 

341 

95 

66 

0.00 

s 

2 

30.00 

E 

01:04 

86/08/23 

3134 

-20.5 

990 

8.4 

266 

342 

96 

65 

52.40 

s 

2 

30.76 

E 

05:19 

86/08/23 

3372 

-21.7 

989 

4.9 

280 

343 

97 

65 

45.50 

s 

2 

31.53 

E 

08:37 

86/08/23 

3072 

-22.4 

988 

4.0 

282 

344 

98 

65 

36.78 

s 

2 

34.74 

E 

15:01 

86/08/23 

2691 

-21.2 

986 

1.3 

223 

345 

99 

65 

31.19 

s 

2 

31.81 

E 

17:47 

86/08/23 

2523 

-21.9 

986 

2.0 

156 

346 

100 

65 

22.66 

s 

2 

30.47 

E 

21:53 

86/08/23 

2102 

-21.7 

988 

1.8 

181 

347 

101 

65 

14.74 

s 

2 

33.92 

E 

00:13 

86/08/24 

1304 

-20.0 

989 

3.1 

203 

348 

102 

65 

7.07 

s 

2 

30.67 

E 

02:35 

86/08/24 

1621 

-22.2 

989 

3.9 

197 

349 

CTD  # 

Latitude 

Longitude 

GMT 

Date 

Bottom 

Dcpth(m) 

Air 

Temp 

Air 

Press 

Wind 

(m/s) 

Wind 

Dir 

Ship’s 

Sta# 

103 

65 

0.55 

S 

2 

30.63 

E 

04:51 

86/08/24 

1439 

-18.5 

990 

3.4 

245 

350 

104 

64 

53.53 

s 

2 

29.69 

E 

08:47 

86/08/24 

1727 

-19.1 

993 

8.3 

227 

351 

105 

64 

46.19 

s 

2 

46.79 

E 

16:15 

86/08/24 

2284 

-20.2 

997 

14.0 

208 

352 

106 

64 

35.97 

s 

3 

6.30 

E 

06:25 

86/08/25 

2219 

-24.0 

1006 

4.1 

252 

353 

107 

64 

29.32 

s 

3 

16.71 

E 

10:21 

86/08/25 

2178 

-24.0 

1004 

4.0 

303 

354 

108 

64 

23.41 

s 

2 

59.70 

E 

15:18 

86/08/25 

2264 

-20.6 

1000 

6.2 

029 

355 

109 

64 

18.27 

s 

2 

46.56 

E 

17:39 

86/08/25 

2449 

-19.2 

998 

9.4 

034 

356 

110 

64 

13.63 

s 

2 

33.85 

E 

22:20 

86/08/25 

2393 

-16.9 

996 

6.9 

060 

357 

111 

64 

8.55 

s 

2 

19.75 

E 

00:43 

86/08/26 

2406 

-17.7 

998 

5.9 

116 

358 

112 

64 

3.85 

s 

2 

7.25 

E 

02:41 

86/08/26 

2604 

-18.0 

1000 

4.8 

130 

359 

113 

63 

58.56 

s 

1 

54.24 

E 

04:50 

86/08/26 

3023 

-19.9 

1003 

4.5 

155 

360 

114 

63 

54.91 

s 

1 

39.28 

E 

09:20 

86/08/26 

3767 

-21.0 

1007 

6.4 

165 

361 

115 

63 

49.25 

s 

1 

27.39 

E 

11:24 

86/08/26 

4629 

-21.0 

1008 

0.5 

170 

362 

116 

63 

37.51 

s 

1 

28.18 

E 

20:00 

86/08/26 

5239 

-19.5 

1009 

0.7 

355 

363 

117 

63 

32.17 

s 

1 

52.06 

E 

02:13 

86/08/27 

5121 

-6.7 

1003 

9.2 

280 

364 

118 

63 

27.60 

s 

2 

19.23 

E 

05:16 

86/08/27 

4959 

-6.5 

1000 

6.6 

303 

365 

119 

63 

21.81 

s 

2 

41.79 

E 

10:53 

86/08/27 

4840 

-5.4 

994 

4.1 

305 

366 

120 

63 

17.88 

s 

3 

6.46 

E 

14:04 

86/08/27 

5005 

-5.4 

990 

6.7 

335 

367 

121 

63 

7.15 

s 

3 

17.86 

E 

20:29 

86/08/27 

5246 

-5.0 

977 

6.3 

004 

368 

122 

62 

57.49 

s 

3 

33.36 

E 

01:59 

86/08/28 

5349 

-2.4 

973 

7.1 

274 

369 

123 

62 

45.01 

s 

3 

43.58 

E 

08:08 

86/08/28 

5350 

-9.2 

975 

6.0 

177 

370 

124 

62 

33.95 

s 

3 

54.46 

E 

17:14 

86/08/28 

5345 

-14.6 

982 

5.7 

166 

371 

125 

62 

30.46 

s 

4 

6.84 

E 

23:00 

86/08/28 

5346 

-20.0 

986 

5.0 

188 

372 

126 

62 

25.90 

s 

4 

21.10 

E 

01:26 

86/08/29 

5353 

-22.0 

988 

4.6 

180 

373 

127 

62 

21.40 

s 

4 

34.10 

E 

03:31 

86/08/29 

5343 

-23.9 

990 

3.7 

195 

374 

128 

62 

15.88 

s 

4 

48.56 

E 

06:08 

86/08/29 

5334 

-25.7 

991 

2.9 

209 

375 

129 

62 

11.58 

s 

5 

0.04 

E 

12:32 

86/08/29 

5338 

-21.2 

994 

2.5 

210 

376 

130 

62 

7.73 

s 

5 

12.78 

E 

14:43 

86/08/29 

5350 

-21.1 

994 

2.2 

220 

377 

131 

62 

3.66 

s 

5 

25.55 

E 

16:50 

86/08/29 

5356 

-20.5 

995 

2.6 

199 

378 

132 

61 

58.68 

s 

5 

38.45 

E 

19:13 

86/08/29 

5201 

-19.4 

996 

2.8 

263 

379 

133 

61 

21.48 

s 

6 

59.34 

E 

08:15 

86/08/30 

5344 

-18.0 

998 

4.8 

204 

380 

134 

61 

31.01 

s 

6 

33.46 

E 

19:25 

86/08/30 

5351 

-23.4 

1006 

3.3 

244 

381 

135 

61 

21.94 

s 

7 

31.52 

E 

00:08 

86/09/03 

5335 

-15.2 

977 

5.6 

233 

381 

136 

61 

0.77 

s 

7 

30.86 

E 

16:03 

86/09/03 

5343 

-15.8 

996 

6.0 

210 

383 

137 

60 

30.06 

s 

7 

15.28 

E 

00:07 

86/09/04 

5380 

-17.6 

1000 

6.9 

270 

384 

138 

59 

59.00 

s 

7 

6.33 

E 

10:48 

86/09/04 

5333 

-6.4 

990 

13.8 

248 

386 

139 

59 

29.51 

s 

6 

50.20 

E 

20:48 

86/09/04 

5357 

-4.8 

991 

15.4 

278 

389 

140 

58 

57.72 

s 

6 

45.63 

E 

10:16 

86/09/05 

5360 

-2.1 

966 

22.6 

278 

391 

141 

58 

29.88 

s 

6 

26.10 

E 

19:26 

86/09/05 

5285 

-3.9 

969 

18.6 

265 

392 

142 

57 

59.59 

s 

6 

12.43 

E 

04:44 

86/09/06 

2311 

-9.8 

960 

22.5 

243 

394 

143 

57 

27.85 

s 

6 

1.75 

E 

14:58 

86/09/06 

4961 

-10.9 

974 

25.8 

220 

396 

144 

56 

57.37 

s 

6 

26.57 

E 

00:15 

86/09/07 

5045 

-10.3 

983 

17.0 

231 

398 

145 

56 

27.68 

s 

6 

43.34 

E 

08:51 

86/09/07 

4855 

-9.7 

989 

17.5 

227 

400 

146 

55 

29.81 

s 

7 

15.25 

E 

20:08 

86/09/07 

3614 

-5.9 

994 

4.8 

276 

404 

147 

55 

44.73 

s 

7 

14.49 

E 

01:43 

86/09/08 

4378 

-1.5 

988 

14.2 

285 

406 

148 

55 

54.82 

s 

7 

16.75 

E 

06:05 

86/09/08 

4805 

-1.2 

985 

15.9 

279 

408 

149 

56 

5.12 

s 

7 

15.63 

E 

10:25 

86/09/08 

5110 

-1.3 

984 

13.6 

277 

410 

150 

56 

22.15 

s 

7 

16.43 

E 

14:30 

86/09/08 

4203 

-1.3 

981 

13.4 

292 

411 

151 

56 

28.20 

s 

7 

15.35 

E 

16:47 

86/09/08 

4827 

-1.5 

977 

13.3 

295 

413 

152 

56 

50.00 

s 

7 

14.95 

E 

20:43 

86/09/08 

5132 

-1.8 

972 

15.2 

274 

416 

153 

57 

5.20 

s 

7 

16.95 

E 

23:39 

86/09/08 

4953 

-7.4 

976 

14.7 

207 

418 

CTD  #  Latitude 


Longitude  GMT  Date 


Bottom  Air  Air  Wind  Wind  Ship’s 

Depth(m)  Temp  Press  (m/s)  Dir  Sta  # 


154  57  19.79  S  7  13.27  E  03:00  86/09/09  5500  -15.3  985  14.5  202  420 

155  57  33.80  S  7  15.06  E  06:20  86/09/09  5362  -19.5  991  13.9  210  422 


Table  2.  Salinity  Replicates 


CTD 

Op.  A 

Op.  B 

CTD 

Op.  A 

Op.  B 

CTD 

Op.  A 

Op.  B 

2 

34.676 

34.677 

* 

68 

34.654 

34.653 

71 

34.657 

34.656 

2 

34.681 

34.683 

* 

68 

34.654 

34.654 

71 

34.651 

34.657 

2 

34.569 

34.569 

* 

68 

34.654 

34.654 

71 

34.677 

34.676 

2 

34.184 

34.186 

* 

68 

34.655 

34.654 

71 

34.688 

34.687 

2 

34.169 

34.169 

★ 

68 

34.657 

34.656 

71 

34.549 

34.549 

2 

34.156 

34.156 

* 

68 

34.658 

34.657 

71 

34.436 

34.436 

2 

34.143 

34.146 

* 

68 

34.660 

34.660 

68 

34.662 

34.661 

72 

34.691 

34.691 

* 

3 

34.678 

34.675 

* 

68 

34.665 

34.664 

72 

34.697 

34.696 

* 

68 

34.667 

34.667 

72 

34.696 

34.696 

* 

15 

34.273 

34.273 

* 

68 

34.673 

34.672 

72 

34.426 

34.426 

* 

68 

34.679 

34.677 

72 

34.696 

34.697 

16 

34.285 

34.285 

* 

68 

34.683 

34.682 

72 

34.687 

34.687 

68 

34.688 

34.686 

72 

34.654 

34.654 

50 

34.656 

34.658 

68 

34.692 

34.690 

72 

34.428 

34.428 

50 

34.656 

34.656 

68 

34.695 

34.695 

50 

34.657 

34.658 

68 

34.699 

34.699 

73 

34.671 

34.668 

50 

34.660 

34.660 

68 

34.698 

34.696 

73 

34.682 

34.682 

50 

34.661 

34.662 

68 

34.696 

34.695 

73 

34.699 

34.697 

50 

34.664 

34.665 

68 

34.589 

34.589 

73 

34.500 

34.499 

50 

34.667 

34.668 

68 

34.416 

34.415 

73 

34.372 

34.372 

50 

34.672 

34.672 

68 

34.411 

34.410 

50 

34.677 

34.677 

68 

34.407 

34.406 

103 

34.486 

34.488 

* 

50 

34.681 

34.683 

68 

34.408 

34.408 

50 

34.686 

34.686 

116 

34.290 

34.287 

* 

50 

34.688 

34.689 

70 

34.654 

34.657 

50 

34.692 

34.693 

70 

34.654 

34.653 

132 

34.650 

34.652 

* 

50 

34.708 

34.709 

70 

34.654 

34.654 

132 

34.657 

34.658 

* 

50 

34.704 

34.706 

70 

34.655 

34.654 

132 

34.663 

34.663 

* 

50 

34.656 

34.656 

70 

34.654 

34.654 

132 

34.674 

34.673 

* 

50 

34.704 

34.703 

70 

34.659 

34.658 

132 

34.679 

34.679 

* 

50 

34.698 

34.699 

70 

34.664 

34.664 

132 

34.217 

34.215 

* 

50 

34.693 

34.694 

70 

34.667 

34.666 

50 

34.673 

34.672 

70 

34.675 

34.673 

50 

34.627 

34.628 

70 

34.682 

34.681 

50 

34.434 

34.437 

70 

34.686 

34.685 

50 

34.359 

34.359 

70 

34.690 

34.689 

50 

34.358 

34.359 

70 

34.693 

34.692 

70 

34.695 

34.694 

66 

34.440 

34.440 

* 

70 

34.695 

34.695 

70 

34.696 

34.694 

70 

34.691 

34.690 

70 

34.542 

34.542 

70 

34.395 

34.395 

70 

34.393 

34.393 

70 

34.394 

34.395 

Table  3.  Nutrient  and  Oxygen  Precision  Estimates 


Stn 

n 

ro4 

N  +  N 

Si(OH)4 

N02 

°2 

270 

4 

1.955 

27.93 

57.40 

0.525 

7.730* 

(mean) 

0.006 

0.05 

0.32 

0.006 

0.017 

(std.  dev.) 

284 

4 

2.040 

28.40 

66.68 

0.270 

7.419 

0.000 

0.00 

0.29 

0.000 

0.026 

285 

4 

2.055 

28.33 

66.56 

0.285 

7.275 

0.006 

0.05 

0.05 

0.006 

0.005 

291 

4 

2.068 

28.550 

76.05 

0.195 

7.097 

0.005 

0.058 

0.10 

0.006 

0.022 

369 

4 

2.045 

30.15 

63.43 

0.310 

7.550 

0.006 

0.25 

0.15 

0.000 

0.008 

396 

4 

1.99 

28.70 

75.98 

0.200 

7.925* 

0.000 

0.082 

0.150 

0.000 

0.000 

*  For  these  two  stations,  n  =  3  for  dissolved  oxygen  only,  n  =  4  for 
nutrients. 


Pooled  results: 

Stnd.  dev.  (pv)  0.0047  0.11  0.20  0.004  0.016  (umol) 

Rel.  stnd.  dev.  0.23  0.40  0.30  NA  0.22  (%) 


Table  4.  ANT  V/2  CFC  Replicates 


STATION 

SAMP 

FI  1 

F12 

STATION 

SAMP 

FI  1 

F12 

NUMBER 

NUMB 

pM/kg 

pM/kg 

NUMBER 

NUMB 

pM/kg 

pM/kg 

1 

8 

0.036 

0.007 

35 

11 

0.070 

0.031 

1 

8 

0.030 

0.002 

35 

11 

0.063 

0.027 

1 

8 

0.033 

0.010 

1 

8 

0.032 

0.008 

35 

5 

0.205 

0.096 

1 

8 

0.039 

0.006 

35 

5 

0.208 

0.095 

1 

8 

0.031 

0.006 

42 

9 

0.065 

0.035 

2 

1 

0.343 

0.139 

42 

9 

0.066 

0.036 

2 

1 

0.329 

0.131 

44 

9 

0.089 

0.046 

2 

9 

4.473 

2.072 

44 

9 

0.087 

0.046 

2 

9 

4.569 

2.118 

50 

13 

0.263 

0.111 

7 

8 

0.158 

0.070 

50 

13 

0.264 

0.111 

7 

8 

0.150 

0.073 

53 

18 

0.300 

0.127 

10 

9 

0.110 

0.055 

53 

18 

0.306 

0.127 

10 

9 

0.111 

0.052 

53 

17 

0.213 

0.093 

11 

17 

0.326 

0.133 

53 

17 

0.222 

0.097 

11 

17 

0.327 

0.129 

59 

5 

0.331 

0.149 

11 

16 

0.205 

0.084 

59 

5 

0.332 

0.148 

11 

16 

0.206 

-9.9 

62 

11 

0.113 

0.049 

15 

9 

0.100 

0.053 

62 

11 

0.117 

0.052 

15 

9 

0.098 

0.052 

66 

6 

0.102 

0.042 

16 

11 

0.076 

0.033 

66 

6 

0.089 

0.040 

16 

11 

0.076 

0.034 

69 

13 

0.081 

0.035 

16 

8 

-9.9 

0.039 

69 

13 

-9.9 

0.033 

16 

8 

0.090 

0.037 

70 

11 

0.076 

0.028 

16 

6 

0.078 

0.035 

70 

11 

0.066 

0.026 

16 

6 

0.074 

0.033 

70 

4 

0.286 

0.120 

17 

7 

0.145 

0.063 

70 

4 

0.298 

0.128 

17 

7 

0.145 

0.064 

71 

10 

0.176 

0.077 

17 

1 

0.200 

0.095 

71 

10 

0.181 

0.076 

17 

1 

0.199 

0.095 

75 

9 

0.165 

0.071 

25 

13 

0.066 

0.026 

75 

9 

0.171 

0.072 

25 

13 

0.074 

0.031 

Table  4.  Continued 


STATION 

SAMP 

Fll 

F12 

STATION 

SAMP 

Fll 

F12 

NUMBER 

NUMB 

pM/kg 

pM/kg 

NUMBER 

NUMB 

pM/kg 

pM/kg 

78 

9 

0.167 

0.072 

109 

24 

4.215 

1.808 

78 

9 

0.181 

0.074 

109 

24 

4.259 

1.829 

78 

5 

0.346 

0.150 

109 

12 

0.078 

-9.9 

78 

5 

0.347 

0.148 

109 

12 

0.077 

0.038 

80 

16 

0.119 

0.053 

109 

8 

0.108 

-9.9 

80 

16 

0.119 

0.052 

109 

8 

0.104 

-9.9 

80 

13 

0.117 

0.061 

109 

4 

0.131 

-9.9 

80 

13 

0.114 

0.064 

109 

4 

0.132 

-9.9 

80 

7 

0.257 

-9.9 

109 

1 

0.132 

-9.9 

80 

7 

0.244 

-9.9 

109 

1 

0.124 

0.062 

80 

1 

0.271 

0.120 

113 

1 

0.180 

0.085 

80 

1 

0.269 

0.124 

113 

1 

0.178 

0.083 

81 

13 

0.076 

0.036 

116 

14 

0.085 

0.037 

81 

13 

0.078 

0.043 

116 

14 

0.085 

0.039 

84 

11 

0.070 

0.031 

116 

7 

0.146 

0.064 

84 

11 

0.076 

0.030 

116 

7 

0.154 

0.068 

87 

3 

0.238 

0.108 

116 

6 

0.141 

0.063 

87 

3 

0.233 

0.108 

116 

6 

0.158 

0.068 

91 

8 

0.066 

0.027 

118 

5 

0.094 

0.041 

91 

8 

0.067 

0.031 

118 

5 

0.082 

0.038 

91 

5 

0.129 

0.053 

120 

7 

0.181 

0.080 

91 

5 

0.134 

0.056 

120 

7 

0.175 

0.077 

91 

3 

0.251 

0.110 

122 

6 

0.126 

0.057 

91 

3 

0.265 

0.114 

122 

6 

0.130 

0.057 

95 

10 

0.071 

0.027 

124 

3 

0.141 

0.067 

95 

10 

0.069 

0.032 

124 

3 

0.146 

0.071 

103 

6 

0.071 

0.031 

103 

6 

0.071 

0.031 

103 

4 

0.067 

0.028 

103 

4 

0.070 

0.029 

Table  4.  Continued 


STATION 

SAMP 

FI  1 

F12 

STATION 

SAMP 

FI  1 

F12 

NUMBER 

NUMB 

pM/kg 

pM/kg 

NUMBER 

NUMB 

pM/kg 

pM/kg 

132 

23 

4.954 

2.147 

140 

3 

0.294 

0.134 

132 

23 

5.054 

2.192 

140 

3 

0.281 

0.136 

132 

23 

4.987 

2.176 

141 

22 

5.231 

2.273 

132 

16 

0.072 

-9.9 

141 

22 

5.189 

2.262 

132 

16 

0.080 

-9.9 

132 

16 

0.071 

-9.9 

141 

18 

5.212 

2.255 

141 

18 

5.273 

2.291 

132 

14 

0.080 

0.032 

132 

14 

0.080 

0.032 

141 

10 

0.084 

0.035 

132 

14 

0.078 

0.035 

141 

10 

0.081 

0.036 

132 

11 

0.113 

0.063 

141 

9 

0.088 

0.042 

132 

11 

0.118 

-9.9 

141 

9 

0.085 

0.040 

132 

8 

0.082 

0.039 

141 

8 

0.140 

0.063 

132 

8 

0.089 

0.042 

141 

8 

0.141 

0.065 

132 

5 

0.100 

0.052 

141 

7 

0.193 

0.089 

132 

5 

0.103 

0.051 

141 

7 

0.193 

0.090 

132 

5 

0.102 

0.055 

141 

6 

0.158 

0.074 

132 

2 

0.190 

0.094 

141 

6 

0.157 

0.076 

132 

2 

0.198 

0.109 

141 

5 

0.110 

0.051 

134 

8 

0.087 

0.037 

141 

5 

0.117 

0.054 

134 

8 

0.094 

0.045 

141 

3 

0.239 

0.114 

135 

11 

0.108 

0.050 

141 

3 

0.248 

0.112 

135 

11 

0.105 

0.052 

141 

1 

0.292 

0.138 

137 

9 

0.087 

0.041 

141 

1 

0.296 

0.142 

137 

9 

0.088 

0.044 

143 

9 

0.192 

0.091 

139 

7 

0.101 

0.049 

143 

9 

0.197 

0.092 

139 

7 

0.108 

0.056 

144 

5 

0.093 

0.051 

140 

12 

0.122 

0.062 

144 

5 

0.091 

0.048 

140 

12 

0.117 

0.059 

146 

7 

0.118 

0.052 

140 

9 

0.106 

0.046 

146 

7 

0.118 

0.054 

140 

9 

0.104 

0.048 

146 

4 

0.178 

0.084 

140 

8 

0.071 

0.034 

146 

4 

0.184 

0.086 

140 

8 

0.067 

0.035 

Data  Listings 


ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 5660  air 


156  CTD:  1  44  25.23  S  50  58.43  w 

temperature : 8 . 7  air  pressure : 1010  wind/s: 18. 3 


19:07  86/06/29 

wind/d: 32 6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

10.324 

10.324 

34.533 

26.532 

35.336 

43.753 

0.00 

149.2 

10 

10.225 

10.224 

34.529 

26.  546 

35.354 

43.776 

2.11 

148.1 

20 

10.224 

10.222 

34.531 

26.548 

35.356 

43.778 

0.78 

148.1 

30 

10.226 

10.223 

34.530 

26.547 

35.355 

43.777 

-0.54 

148.4 

40 

10.227 

10.222 

34.530 

26.547 

35.355 

43.777 

0.09 

148.7 

50 

10.228 

10.222 

34.529 

26.546 

35.354 

43.776 

-0.49 

149.0 

60 

10.220 

10.213 

34.528 

26.547 

35.356 

43.778 

0.50 

149.1 

70 

10.209 

10.201 

34.527 

26.  549 

35.358 

43.780 

0.65 

149.2 

80 

10.169 

10.160 

34.518 

26.549 

35.359 

43.784 

0.20 

149.4 

90 

10.130 

10.120 

34.514 

26.552 

35.365 

43.791 

1.10 

149.3 

100 

10.033 

10.021 

34.517 

26.572 

35.388 

43.818 

2.46 

147.7 

110 

9.854 

9.841 

34.532 

26.614 

35.438 

43.874 

3.65 

143.9 

120 

9.023 

9.010 

34.509 

26.732 

35.593 

44.063 

6.15 

132.7 

130 

8.589 

8.575 

34.491 

26.787 

35.666 

44.155 

4.17 

127.6 

140 

8.278 

8.264 

34.460 

26.810 

35.704 

44.207 

2.77 

125.5 

150 

7.968 

7.953 

34.434 

26.837 

35.745 

44.261 

2.92 

123.1 

160 

7.809 

7.793 

34.419 

26.848 

35.764 

44.287 

1.97 

122.1 

170 

7.503 

7.487 

34.388 

26.868 

35.799 

44.335 

2.58 

120.2 

180 

7.287 

7.270 

34.372 

26.887 

35.827 

44.373 

2.45 

118.6 

190 

7.065 

7.047 

34.349 

26.900 

35.851 

44.407 

2.09 

117.4 

200 

6.842 

6.824 

34.326 

26.912 

35.874 

44.440 

2.06 

116.3 

210 

6.752 

6.733 

34.318 

2  6.918 

35.885 

44.455 

1.42 

115.9 

220 

6.616 

6.596 

34.305 

26.926 

35.899 

44.476 

1.66 

115.2 

230 

6.329 

6.309 

34.272 

26.938 

35.925 

44.515 

2.05 

114.1 

240 

5.886 

5.866 

34.233 

26.964 

35.973 

44.583 

2.97 

111.5 

250 

5.716 

5.695 

34.219 

26.974 

35.992 

44.610 

1 . 86 

110.6 

260 

5.570 

5.549 

34.204 

26.980 

36.005 

44.630 

1.48 

110.1 

270 

5.325 

5.303 

34.184 

26.993 

36.031 

44.668 

2.18 

108.8 

280 

5.232 

5.210 

34.178 

26.999 

36.042 

44.683 

1.47 

108.3 

290 

5.094 

5.071 

34.166 

27.006 

36.056 

44.703 

1.54 

107.7 

300 

5.016 

4.993 

34.163 

27.013 

36.066 

44.718 

1.51 

107.1 

325 

4.833 

4.808 

34.154 

27.026 

36.089 

44.750 

1.38 

105.9 

350 

4.681 

4.655 

34.149 

27.040 

36.110 

44.778 

1.35 

104.8 

375 

4 . 581 

4.553 

34.152 

27.053 

36.129 

44.802 

1.35 

103.7 

400 

4.540 

4.510 

34.153 

27.059 

36.137 

44.811 

0.86 

103.4 

425 

4.418 

4.387 

34.149 

27.069 

36.153 

44.834 

1.20 

102.6 

450 

4.291 

4.258 

34.147 

27.081 

36.172 

44.859 

1.30 

101.6 

475 

4.231 

4.196 

34.149 

27.089 

36.183 

44.873 

1.05 

101.0 

500 

4.190 

4.154 

34.154 

27.097 

36.194 

44.885 

1.06 

100.4 

550 

3.941 

3.902 

34.146 

27.117 

36.226 

44.930 

1.20 

98.7 

600 

3.762 

3.720 

34.148 

27.137 

36.256 

44.968 

1.19 

97.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

10.7 

10.286 

49.8 

10.293 

10.287 

34.605 

2.975 

1.401 

98.9 

10.281 

10.269 

34. 602 

2.993 

1.417 

147.3 

8.412 

8.397 

34.526 

199.8 

7.050 

7.031 

34.403 

2.791 

1.299 

249.2 

5.910 

5.889 

34.296 

300.5 

5.160 

5.136 

34.241 

399.7 

4.451 

4.421 

34.202 

2.784 

1.259 

496.0 

4.116 

4.080 

34.202 

2.586 

1.176 

500.2 

4.111 

4.075 

34.206 

602.0 

3.672 

3.630 

34.200 

2.473 

1.134 

800.3 

3.094 

3.041 

34.249 

1000.8 

2.827 

2.761 

34.334 

0.833 

0.377 

1500.4 

2.642 

2.538 

34.599 

0.139 

0.057 

2001.6 

2.652 

2.505 

34.752 

0.065 

0.022 

2500.2 

2.414 

2.225 

34.800 

0.058 

0.017 

3000.8 

1.945 

1.718 

34.788 

3003.9 

1.941 

1.714 

34.788 

0.034 

0.007 

3502.8 

1.291 

1.030 

34.732 

0.048 

0.014 

4001.4 

0.784 

0.485 

34.702 

0.079 

0.025 

4502.3 

0.375 

0.035 

34.682 

0.068 

0.023 

4804.0 

0.283 

-0.087 

34.675 

0.0  63 

0.024 

5004.2 

0.275 

-0.118 

34 . 673 

5134.8 

0.259 

-0.148 

34.674 

0.074 

0.028 

16:59  86/07/17 

wind/d: 122 


ANT  V/2  Station:  234  CTD:  2  58  28.97  s  o  59.44  w 

bottom  depth: 4740  air  temperature : -4 . 3  air  pressure:989  wlnd/«:3.5 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.250 

-1.250 

34.176 

27.494 

36.895 

45.872 

0.00 

57.9 

10 

-1.268 

-1.268 

34.172 

27.492 

36.893 

45.871 

-0.91 

58.1 

20 

-1.286 

-1.286 

34.175 

27.495 

36.897 

45.877 

0.98 

57.8 

30 

-1.282 

-1.283 

34.182 

27.500 

3  6. 90  2 

45.881 

1.32 

57.2 

40 

-1.401 

-1.402 

34.190 

27.511 

36. 920 

45. 906 

1.82 

56.2 

50 

-1.419 

-1.420 

34.193 

27.514 

36.  924 

45.911 

0. 98 

55.8 

60 

-1.441 

-1.442 

34.197 

27.518 

36.929 

45.917 

1.12 

55.4 

70 

-1.495 

-1.497 

34.204 

27.525 

36.940 

45.931 

1.53 

54.6 

80 

-1.498 

-1.500 

34.205 

27.526 

36.  941 

45.932 

0.54 

54.5 

90 

-1.515 

-1.517 

34.204 

27.526 

36.  942 

45.934 

-0.27 

54.5 

100 

-1.471 

-1.473 

34.210 

27.529 

36.943 

4  5.93  2 

1.03 

54.1 

110 

-1.443 

-1.446 

34.213 

27.531 

36.942 

45.930 

0.68 

53.9 

120 

-1.424 

-1.427 

34.217 

27.534 

36.  944 

45.931 

0.90 

53.6 

130 

-1.274 

-1.277 

34.243 

27.550 

36.  950 

45.928 

2.21 

52.1 

140 

-1.039 

-1.043 

34.349 

27.627 

37.012 

45.974 

4.89 

44.8 

150 

-0.785 

-0.789 

34.423 

27.677 

37.045 

45.992 

3.90 

40.2 

160 

-0.423 

-0.428 

34.518 

27.738 

37.083 

46.007 

4.30 

34.5 

170 

-0.255 

-0.261 

34.561 

27.765 

37.099 

46.013 

2.84 

32.1 

180 

-0.059 

-0.066 

34.591 

27.780 

37.101 

46.004 

2.04 

30.8 

190 

0.294 

0.287 

34.627 

27.789 

37.090 

45.973 

1.58 

30.1 

200 

0.170 

0.162 

34.621 

27.792 

37.099 

45.989 

0.94 

29.8 

210 

0.176 

0.168 

34.626 

27.795 

37.102 

45.992 

1.07 

29.5 

220 

0.351 

0.342 

34.647 

27.802 

37.099 

45.979 

1.37 

28.9 

230 

0.403 

0.394 

34.656 

27.807 

37.100 

45.977 

1.11 

28.5 

240 

0.727 

0.717 

34.690 

27.815 

37.089 

45. 948 

1.32 

28.0 

250 

0.710 

0.699 

34.690 

27.816 

37.091 

45.951 

0.62 

27.9 

260 

0.645 

0.634 

34.685 

27.816 

37.095 

45.958 

0.40 

27.9 

270 

0. 630 

0.618 

34.687 

27.818 

37.098 

45.962 

0.91 

27.7 

280 

0. 619 

0.607 

34.685 

27.817 

37.098 

45.963 

-0.50 

27.7 

290 

0.575 

0.563 

34.685 

27.820 

37.103 

45.970 

0.98 

27.5 

300 

0.581 

0.568 

34.688 

27.822 

37.105 

45.972 

0.80 

27.3 

325 

0.591 

0.577 

34.692 

27.825 

37.107 

45.973 

0.57 

27.1 

350 

0.677 

0.662 

34.703 

27.828 

37.106 

45.967 

0.59 

26.9 

375 

0.589 

0.573 

34.697 

27.829 

37.112 

45.978 

0.45 

26.7 

400 

0.544 

0.527 

34.695 

27.830 

37.115 

45.984 

0.46 

26.6 

425 

0.493 

0.475 

34.692 

27.831 

37.119 

45.991 

0.41 

26.5 

450 

0.454 

0.435 

34.691 

27.832 

37.123 

45.997 

0.51 

26.4 

475 

0.446 

0.425 

34.692 

27.834 

37.125 

45.999 

0.43 

26.2 

500 

0.415 

0.393 

34.690 

27.834 

37.127 

46.003 

0.30 

26.2 

550 

0.323 

0.299 

34.684 

27.835 

37.133 

46.015 

0.36 

26.0 

600 

0.309 

0.283 

34.683 

27.835 

37.134 

46.017 

0.16 

26.0 

650 

0.255 

0.227 

34.680 

27.836 

37.138 

46.024 

0.34 

25.9 

700 

0.244 

0.213 

34.680 

27.836 

37.140 

46.026 

0.25 

25.8 

708 

0.241 

0.210 

34.678 

27.835 

37.139 

46.025 

-0.72 

26.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

8.8 

-1.286 

-1.286 

34.145 

71.0 

1.96 

25.90 

0.39 

8.8 

-1.282 

-1.282 

34.147 

7.93 

70.9 

1.96 

25.80 

0.40 

5.377 

2.339 

20.0 

-1.359 

-1.359 

34.158 

71.5 

1.96 

25.80 

0.40 

20.5 

-1.357 

-1.357 

34.158 

7.93 

71.7 

1.96 

25.80 

0.40 

5.580 

2.423 

33.8 

-1.413 

-1.414 

34.170 

7.93 

71.9 

1.95 

25.80 

0.40 

5.464 

2.4  62 

53.6 

-1.431 

-1.432 

34.171 

7.76 

72.3 

1.96 

25.80 

0.40 

5.294 

2.453 

54.3 

-1.432 

-1.433 

34.170 

72.3 

1.95 

25.80 

0.40 

72.8 

-1.477 

-1.479 

34.185 

7.91 

72.5 

1.95 

25.70 

0.40 

5.406 

2.385 

93.5 

-1.510 

-1.512 

34.185 

7. 91 

72.2 

1.95 

25.50 

0.40 

5.492 

2.380 

102.8 

-1.482 

-1.484 

34.186 

72.7 

1.95 

29.60 

0.39 

103.1 

-1.481 

-1.483 

34 . 187 

7.94 

72.7 

1.95 

30.10 

0.39 

5.395 

2.331 

144.2 

-1.089 

-1.093 

34.273 

7.35 

79.0 

2.02 

30.30 

0.26 

4.521 

2.095 

194.4 

0.015 

0.008 

34.570 

101.3 

2.28 

32.40 

0.02 

194.6 

-0.033 

-0.040 

34.570 

5.40 

101.3 

2.28 

32.90 

0.01 

1.694 

0.718 

294.4 

0.63  4 

0.621 

34.668 

4.78 

109.9 

2.30 

32.40 

0.02 

0.581 

0.242 

397.3 

0.592 

0.575 

34.684 

4.78 

115.8 

2.31 

32.40 

0.03 

0.3  64 

0.145 

494.5 

0.441 

0.420 

34.681 

4.83 

119.0 

2.32 

32.60 

0.03 

0.323 

0.132 

494.9 

0.441 

0.420 

34.683 

115.8 

2.31 

32.60 

0.02 

0.345 

0.138 

597.2 

0.317 

0.291 

34.676 

4.84 

120.9 

2.32 

33.00 

0.08 

0.336 

0.135 

598.1 

0.317 

0.291 

34.678 

0.322 

0.134 

22:25  86/07/17 

wind/d: 122 


ANT  V/2 

Station: 

234 

CTD :  3 

58 

30.50  S 

0  56.54 

W 

bottom  depth: 4766  air 

temperature : -4 . 2 

air  pressure: 990 

wind/s 

:  0 . 6 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.264 

-1.264 

34.153 

27.476 

36.878 

45.856 

0.00 

59.6 

10 

-1.270 

-1.270 

34.152 

27.476 

36.877 

45.856 

-0.43 

59.7 

20 

-1.246 

-1.246 

34.158 

27.480 

36.880 

45.857 

1.13 

59.2 

30 

-1.282 

-1.283 

34.162 

27.484 

36.887 

45.866 

1.19 

58.7 

40 

-1.373 

-1.374 

34.171 

27.495 

36.  902 

45.887 

1.80 

57.7 

50 

-1.411 

-1.412 

34.176 

27.500 

36.  910 

45.896 

1.29 

57.2 

60 

-1.432 

-1.433 

34.180 

27.504 

3  6.915 

45.903 

1.11 

56.7 

70 

-1.480 

-1.482 

34.186 

27.510 

36.924 

45.915 

1.42 

56.1 

80 

-1.454 

-1.456 

34.191 

27.513 

36.926 

45.915 

1.00 

55.7 

90 

-1.469 

-1.471 

34.194 

27.516 

36. 930 

4  5. 919 

0.96 

55.4 

100 

-1.454 

-1.456 

34.196 

27.517 

36.930 

45.919 

0.59 

55.2 

110 

-1.416 

-1.419 

34.202 

27.521 

36.931 

45. 918 

1.05 

54.8 

120 

-1.320 

-1.323 

34.218 

27.531 

36.  935 

4  5. 916 

1.73 

53.9 

130 

-1.140 

-1.143 

34.268 

27.565 

36.957 

45.927 

3.24 

50.7 

140 

-0.944 

-0.948 

34.351 

27.625 

37.004 

45.961 

4.30 

45.0 

150 

-0.425 

-0.430 

34.442 

27.677 

37.023 

45.949 

3.92 

40.4 

160 

-0.287 

-0.292 

34.480 

27.701 

37.038 

45.956 

2.71 

38.1 

170 

-0.128 

-0.134 

34.531 

27.735 

37.061 

45.969 

3.19 

35.0 

180 

0.155 

0.148 

34.571 

27.752 

37.061 

45.953 

2.23 

33.5 

190 

0.011 

0.004 

34.569 

27.758 

37.076 

45.976 

1.47 

32.9 

200 

-0.235 

-0.242 

34.559 

27.763 

37.095 

46.009 

1.36 

32.3 

210 

-0.219 

-0.226 

34.565 

27.767 

37.098 

46.011 

1.11 

31.9 

220 

-0.097 

-0.105 

34.590 

27.781 

37.105 

46.010 

2.03 

30.7 

230 

-0.055 

-0.063 

34.596 

27.783 

37.105 

46.008 

0.87 

30.4 

240 

0.183 

0.174 

34.621 

27.791 

37.098 

45.987 

1.34 

29.9 

250 

0.205 

0.195 

34. 625 

27.793 

37.099 

45.987 

0.76 

29.7 

260 

0.199 

0.189 

34.629 

27.797 

37.102 

45.991 

1.06 

29.4 

270 

0.273 

0.262 

34.640 

27.801 

37.103 

45.987 

1.14 

29.0 

280 

0.361 

0.350 

34.655 

27.808 

37.105 

45.984 

1.41 

28.4 

290 

0.447 

0.435 

34.664 

27.811 

37.102 

45.976 

0.69 

28.2 

300 

0.440 

0.428 

34.663 

27.810 

37.102 

45.977 

-0.31 

28.3 

325 

0.545 

0.531 

34.678 

27.816 

37.101 

45.970 

0.79 

27.8 

350 

0.600 

0.585 

34.689 

27.822 

37.104 

45.970 

0.79 

27.4 

375 

0.607 

0.591 

34.692 

27.824 

37.105 

45.971 

0.50 

27.2 

400 

0.591 

0.573 

34.695 

27.827 

37.110 

4  5.97  6 

0.67 

26.  9 

425 

0.532 

0.513 

34.693 

27.829 

37.115 

45.985 

0.59 

26.7 

450 

0.529 

0.509 

34.693 

27.830 

37.116 

45.986 

0.19 

26.7 

475 

0.491 

0.470 

34.692 

27.831 

37.120 

45.992 

0.51 

26.6 

500 

0.478 

0.456 

34.691 

27.831 

37.121 

45.993 

0.17 

26.6 

550 

0.419 

0.395 

34.688 

27.832 

37.125 

46.002 

0.37 

26.4 

600 

0.318 

0.292 

34.685 

27.836 

37.135 

46.017 

0.57 

26.0 

650 

0.271 

0.243 

34.684 

27.838 

37.140 

46.024 

0.43 

25.7 

700 

0.245 

0.214 

34.682 

27.838 

37.141 

46.028 

0.19 

25.7 

750 

0.225 

0.192 

34.682 

27.839 

37.144 

46.031 

0.33 

25.6 

800 

0.218 

0.183 

34.684 

27.841 

37.147 

46.035 

0.38 

25.4 

850 

0.203 

0.165 

34.683 

27.841 

37.148 

46.037 

0.19 

25.3 

900 

0.169 

0.129 

34.683 

27.843 

37.152 

46.043 

0.43 

25.1 

950 

0.148 

0.105 

34.682 

27.844 

37.154 

46.046 

0.27 

25.0 

1000 

0.123 

0.078 

34.681 

27.845 

37.156 

46.050 

0.30 

24.9 

1100 

0.080 

0.030 

34. 677 

27.844 

37.158 

46.055 

0.17 

24.8 

1200 

0.043 

-0.013 

34.676 

27.845 

37.162 

46.061 

0.30 

24.5 

1300 

0.011 

-0.050 

34.675 

27.847 

37.166 

46.067 

0.28 

24.3 

1400 

-0.017 

-0.084 

34.673 

27.847 

37.168 

46.071 

0.22 

24.2 

1500 

-0.060 

-0.132 

34.671 

27.848 

37.172 

46.077 

0.31 

23.9 

1600 

-0.083 

-0.161 

34.669 

27.847 

37.173 

46.080 

0.19 

23.8 

1700 

-0.115 

-0.199 

34.669 

27.849 

37.177 

46.087 

0.34 

23.4 

1800 

-0.146 

-0.236 

34.666 

27.849 

37.179 

46.090 

0.21 

23.3 

1900 

-0.171 

-0.267 

34.665 

27.849 

37.182 

46.095 

0.28 

23.0 

2000 

-0.199 

-0.302 

34.664 

27.850 

37.185 

46.100 

0.30 

22.7 

2100 

-0.221 

-0.330 

34.663 

27.851 

37.187 

46.104 

0.27 

22.5 

2200 

-0.233 

-0.349 

34.662 

27.851 

37.188 

46.106 

0.20 

22.3 

2300 

-0.249 

-0.372 

34.663 

27.853 

37.191 

46.110 

0.33 

22.0 

2400 

-0.268 

-0.398 

34.661 

27.853 

37.193 

46.113 

0.21 

21.8 

2500 

-0.282 

-0.419 

34.660 

27.853 

37.194 

46.116 

0.23 

21.6 

2600 

-0.297 

-0.442 

34.660 

27.854 

37.196 

46.119 

0.29 

21.3 

2700 

-0.304 

-0.456 

34.659 

27.854 

37.197 

46.121 

0.18 

21.2 

2800 

-0.316 

-0.476 

34.658 

27.854 

37.199 

46.123 

0.23 

21.0 

2900 

-0.329 

-0.497 

34.658 

27.855 

37.201 

46.127 

0.29 

20.8 

3000 

-0.340 

-0.516 

34.656 

27.854 

37.201 

46.128 

0.17 

20.7 

3200 

-0.362 

-0.554 

34.655 

27.855 

37.204 

46. 134 

0.26 

20.2 

3400 

-0.377 

-0.586 

34.655 

27.856 

37.208 

46.139 

0.27 

19.8 

3600 

-0.396 

-0.623 

34.653 

27.856 

37.210 

46.143 

0.24 

19.4 

3800 

-0.410 

-0.655 

34.651 

27.856 

37.212 

46.147 

0.23 

19.1 

4000 

-0.421 

-0.685 

34.650 

27.857 

37.214 

46.151 

0.25 

18.7 

4200 

-0.423 

-0.707 

34. 649 

27.857 

37.216 

46.154 

0.21 

18.5 

4400 

-0.423 

-0.727 

34.647 

27.856 

37.216 

46.155 

0.17 

18.4 

4600 

-0.417 

-0.742 

34.645 

27.855 

37.216 

46.156 

0.13 

18.4 

4759 

-0.420 

-0.762 

34.644 

27.855 

37.217 

46.159 

0.23 

18.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

15.1 

-1.276 

-1.276 

34.138 

7.97 

70.6 

1.97 

28.10 

0.39 

5.466 

2.384 

699.4 

0.248 

0.218 

34.676 

4 . 82 

123.1 

2.34 

33.20 

-0.01 

0.267 

0.108 

802.3 

0.208 

0.173 

34.678 

802.3 

0.206 

0.171 

34.675 

4.89 

123.9 

2.33 

33.30 

-0.01 

0.257 

0.098 

1000.1 

0.123 

0.078 

34.673 

4.95 

125.2 

2.32 

33.20 

-0.01 

0.235 

0.101 

1251.2 

0.014 

-0.044 

34.670 

5.10 

126.9 

2.34 

33.20 

0.00 

0.236 

0.105 

1498.8 

-0.057 

-0.129 

34.666 

5.17 

127.3 

2.33 

33.20 

0.00 

0.214 

0.089 

1749.3 

-0.127 

-0.214 

34.664 

5.28 

127.5 

2.33 

33.00 

0.00 

0.211 

0.089 

2000.5 

-0.196 

-0.299 

34.661 

5.39 

127.3 

2.32 

33.00 

0.00 

0.238 

0.103 

2249.7 

-0.245 

-0.364 

34.659 

5.43 

127.7 

2.32 

33.00 

0.00 

2499.5 

-0.287 

-0.424 

34.658 

5.47 

127.7 

2.31 

32.60 

-0.01 

0.223 

0.100 

2750.1 

-0.309 

-0.465 

34.658 

5.52 

127.5 

2.31 

32.60 

-0.01 

0.198 

0.087 

3000.1 

-0.334 

-0.510 

34.656 

5.54 

127.4 

2.31 

32.60 

-0.01 

0.186 

0.088 

3250.1 

-0.360 

-0.556 

34.654 

5.60 

126.7 

2.30 

32.50 

0.00 

0.216 

3499.1 

-0.381 

-0.599 

34.653 

5.63 

125.9 

2.30 

32.80 

0.00 

0.231 

0.101 

3700.4 

-0.402 

-0.638 

34.651 

5.66 

124.9 

2.30 

32.40 

0.01 

0.257 

0.117 

3899.7 

-0.419 

-0.673 

34.650 

5.70 

124.0 

2.30 

32.50 

0.01 

0.289 

0.135 

4099.8 

-0.426 

-0.700 

34.649 

5.69 

123.4 

2.30 

32.50 

0.01 

0.304 

0.136 

4306.8 

-0.427 

-0.721 

34.648 

5.73 

122.6 

2.29 

32.40 

0.00 

0.333 

0.142 

4309.4 

-0.427 

-0.721 

34.648 

5.73 

122.7 

2.28 

32.30 

0.00 

0.316 

0.141 

4498.6 

-0.421 

-0.735 

34.647 

122.1 

2.29 

32.30 

0.01 

0.349 

0.149 

4699.  4 

-0.416 

-0.752 

34.647 

5.77 

121.6 

2.29 

32.40 

0.01 

0.366 

0.163 

4745.0 

-0.420 

-0.760 

34.647 

121.6 

2.29 

32.40 

-0.02 

4759.8 

-0.420 

-0.762 

34.646 

5.76 

121.5 

2.28 

32.50 

0.06 

0.372 

0.162 

ANT  V/2  Station:  238  CTD :  4 


bottom  depth: 52 8 6  air  temperature : -5 . 5 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

0 

-1.570 

-1.570 

34.142 

27.477 

10 

-1.575 

-1.575 

34.154 

27.487 

20 

-1.584 

-1.584 

34.155 

27.488 

30 

-1.655 

-1.656 

34.153 

27.488 

40 

-1.740 

-1.741 

34.153 

27.491 

50 

-1.743 

-1.744 

34.155 

27.492 

60 

-1.737 

-1.738 

34.155 

27.492 

70 

-1.738 

-1.739 

34 . 156 

27.493 

80 

-1.731 

-1.733 

34.157 

27.494 

90 

-1.722 

-1.724 

34.159 

27.495 

100 

-1.64  2 

-1.644 

34.168 

27.500 

110 

-1.631 

-1.633 

34.175 

27.506 

120 

-1.595 

-1.598 

34.182 

27.510 

130 

-1.564 

-1.567 

34.195 

27.520 

140 

-1.456 

-1.459 

34.226 

27.542 

150 

-1.172 

-1.176 

34.311 

27.601 

160 

-0.876 

-0.881 

34.423 

27.681 

170 

-0.672 

-0.677 

34.493 

27.729 

180 

-0.524 

-0.530 

34.532 

27.754 

190 

-0.377 

-0.383 

34.560 

27.770 

200 

-0.293 

-0.300 

34.575 

27.778 

210 

-0.221 

-0.228 

34.586 

27.784 

220 

-0.061 

-0.069 

34.609 

27.794 

230 

0.012 

0.003 

34.621 

27.800 

240 

0.081 

0.072 

34.633 

27.806 

250 

0.133 

0.123 

34.642 

27.811 

260 

0.181 

0.171 

34.648 

27.813 

270 

0.205 

0.194 

34.653 

27.816 

280 

0.228 

0.217 

34.657 

27.818 

290 

0.247 

0.235 

34.660 

27.819 

300 

0.262 

0.250 

34.663 

27.821 

325 

0.291 

0.278 

34.670 

27.825 

350 

0.316 

0.302 

34.674 

27.826 

375 

0.334 

0.318 

34.680 

27.830 

400 

0.341 

0.324 

34.681 

27.831 

425 

0.334 

0.316 

34.682 

27.832 

450 

0.315 

0.296 

34.683 

27.834 

475 

0.302 

0.282 

34.683 

27.835 

500 

0.295 

0.274 

34 . 684 

27.836 

550 

0.269 

0.246 

34.684 

27.838 

600 

0.240 

0.214 

34.682 

27.838 

650 

0.215 

0.187 

34.680 

27.838 

700 

0.192 

0.162 

34.681 

27.840 

750 

0.167 

0.13  4 

34.680 

27.841 

800 

0.140 

0.105 

34.680 

27.842 

850 

0.122 

0.085 

34.678 

27.842 

900 

0.104 

0.064 

34.677 

27.842 

950 

0.088 

0.046 

34.675 

27.841 

1000 

0.065 

0.020 

34.674 

27.842 

1100 

0.035 

-0.015 

34.673 

27.843 

1200 

0.011 

-0.044 

34.673 

27.845 

1300 

-0.024 

-0.085 

34.670 

27.844 

1400 

-0.052 

-0.118 

34.670 

27.846 

1500 

-0.073 

-0.145 

34.670 

27.847 

1600 

-0.106 

-0.184 

34.668 

27.848 

1700 

-0.145 

-0.229 

34.666 

27.848 

1800 

-0.164 

-0.254 

34.664 

27.848 

1900 

-0.198 

-0.294 

34.664 

27.850 

2000 

-0.208 

-0.310 

34.663 

27.850 

2100 

-0.227 

-0.336 

34.663 

27.851 

2200 

-0.248 

-0.364 

34.661 

27.851 

2300 

-0.265 

-0.388 

34.661 

27.852 

2400 

-0.277 

-0.407 

34.661 

27.853 

2500 

-0.286 

-0.423 

34.661 

27.854 

2600 

-0.293 

-0.438 

34.660 

27.854 

2700 

-0.316 

-0.468 

34.659 

27.854 

2800 

-0.327 

-0.487 

34.658 

27.854 

2900 

-0.346 

-0.513 

34.657 

27.855 

3000 

-0.351 

-0.526 

34.658 

27.856 

3200 

-0.368 

-0.560 

34.658 

27.858 

3400 

-0.395 

-0.604 

34.656 

27.858 

3600 

-0.421 

-0.647 

34.655 

27.859 

3800 

-0.470 

-0.713 

34.652 

27.860 

4000 

-0.501 

-0.763 

34.648 

27.858 

4200 

-0.508 

-0.789 

34.648 

27.860 

4400 

-0.509 

-0.810 

34. 645 

27.858 

4600 

-0.507 

-0.829 

34.645 

27.859 

4800 

-0.497 

-0.841 

34.642 

27.857 

5000 

-0.485 

-0.851 

34.643 

27.858 

5200 

-0.465 

-0.854 

34.643 

27.858 

5205 

-0.465 

-0.855 

34.644 

27.859 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

15.2 

-1.527 

-1.527 

34.134 

8.04 

25.3 

-1.662 

-1.663 

34.152 

8.00 

39.7 

-1.748 

-1.749 

34.153 

8.04 

59.4 

-1.744 

-1.745 

34.153 

8.04 

79.  4 

-1.736 

-1.738 

34.155 

7.97 

98.8 

-1.655 

-1.657 

34.170 

7.87 

119.9 

-1.410 

-1.413 

34.243 

7.44 

141.4 

-1.012 

-1.016 

34.363 

6.78 

199.8 

-0.151 

-0.158 

34.590 

5.27 

299.7 

0.267 

0.255 

34.658 

4.73 

400.4 

0.336 

0.319 

34.674 

4.60 

500.3 

0.287 

0.266 

34.674 

4.58 

751.0 

0.170 

0.137 

34.672 

4.74 

998.9 

0.062 

0.017 

34.672 

4.89 

1499.8 

-0.090 

-0.162 

34.666 

5.08 

2001.5 

-0.211 

-0.313 

34.662 

5.34 

2501.6 

-0.287 

-0.424 

34.657 

5.43 

3000.9 

-0.346 

-0.522 

34.656 

5.52 

3504.1 

-0.424 

-0.641 

34.652 

5.61 

4000.8 

-0.507 

-0.768 

34.645 

5.74 

4501.2 

-0.506 

-0.818 

34.644 

5.84 

5003.5 

-0.483 

-0.849 

34.643 

5.82 

5195.4 

-0.466 

-0.855 

34.643 

5.82 

5208.2 

-0.465 

-0.855 

34.643 

5.78 

59 

0.00  s 

1  0.00 

W  10 

: 04  86/07/18 

air  pressure: 991  wind/s: 5. 3 

wind/d : 

;  201 

S2 

S4 

BV 

AN 

36.897 

45.894 

0.00 

59.6 

36.908 

45.904 

1.76 

58.6 

36.909 

45.906 

0.58 

58.4 

36. 914 

4  5. 915 

0.38 

58.3 

3  6.92  2 

45.928 

0.87 

58.0 

36.924 

45.930 

0.73 

57.8 

36.923 

45.929 

-0.23 

57.8 

36.924 

45.930 

0.52 

57.6 

36.924 

45.930 

0.44 

57.5 

36.925 

45.930 

0.65 

57.3 

36. 925 

45.925 

1.23 

56.8 

36.929 

45.929 

1.29 

56.2 

36.932 

45.929 

1.19 

55.7 

36.  939 

45.935 

1.73 

54.8 

36.954 

45.942 

2.59 

52.7 

36.995 

45.965 

4.26 

47.2 

37.054 

46.006 

4.94 

39.7 

37.089 

46.028 

3.84 

35.3 

37.104 

46.035 

2.75 

33.0 

37.111 

46.032 

2.17 

31.5 

37.114 

46.030 

1.54 

30.8 

37.115 

46.027 

1.24 

30.3 

37.116 

46.019 

1.72 

29.4 

37.117 

46.016 

1.30 

28.9 

37.119 

46.014 

1.31 

28.4 

37.120 

46.012 

1.13 

28.0 

37.120 

46.009 

0.76 

27.8 

37.121 

46.009 

0.89 

27.6 

37.121 

46.008 

0.75 

27.4 

37.122 

46.007 

0.62 

27.3 

37.122 

46.007 

0.68 

27.2 

37.125 

46.008 

0.69 

26.8 

37.125 

46.007 

0.45 

26.7 

37.128 

46.008 

0.68 

26.  4 

37.128 

46.008 

0.22 

26.3 

37.130 

46.010 

0.41 

26.2 

37.133 

46.014 

0.53 

26.0 

37.134 

46.017 

0.35 

26.0 

37.136 

46.019 

0.42 

25.8 

37.139 

46.024 

0.36 

25.7 

37.141 

46.028 

0.21 

25.6 

37.143 

46.031 

0.16 

25.6 

37.147 

46.036 

0.41 

25.4 

37.149 

46.040 

0.28 

25.3 

37.152 

46.044 

0.38 

25.1 

37.153 

46.046 

0.03 

25.1 

37.154 

46.049 

0.23 

25.0 

37.155 

46.051 

-0.08 

25.0 

37.157 

46.054 

0.28 

24.9 

37.160 

46.059 

0.26 

24.7 

37.163 

46.064 

0.28 

24.5 

37.166 

46.068 

0.19 

24.4 

37.169 

46.074 

0.31 

24.1 

37.172 

46.078 

0.28 

23.8 

37.175 

46.083 

0.26 

23.6 

37.178 

46.089 

0.30 

23.3 

37.179 

46.092 

0.17 

23.2 

37.184 

46.098 

0.36 

22.8 

37.185 

46.100 

0.17 

22.7 

37.188 

46.105 

0.29 

22.4 

37.189 

46.108 

0.22 

22.2 

37.191 

46.111 

0.29 

21.9 

37.194 

46.115 

0.26 

21.7 

37.195 

46.117 

0.25 

21.5 

37.196 

46.119 

0.18 

21.4 

37.198 

46.123 

0.31 

21.1 

37.200 

46.125 

0.22 

20.9 

37.202 

46.129 

0.29 

20.6 

37.204 

46.132 

0.28 

20.4 

37.207 

46.137 

0.27 

19.9 

37.210 

46.143 

0.27 

19.5 

37.214 

46.149 

0.29 

18.9 

37.219 

46.157 

0.35 

18.2 

37.221 

46.162 

0.27 

17.7 

37.223 

46.166 

0.26 

17.3 

37.223 

46.167 

0.14 

17.2 

37.225 

46.170 

0.22 

17.0 

37.224 

46.170 

-0.06 

17.1 

37.226 

46.172 

0.20 

16.9 

37.226 

46.173 

0.10 

17.0 

37.227 

46.173 

0.73 

16.9 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

70.2 

1.91 

27.50 

0.37 

5.399 

2.319 

69.  2 

1.91 

27.40 

0.38 

5.441 

2.387 

68.3 

1.91 

27.20 

0.38 

5.597 

2.522 

68.1 

1.91 

27.30 

0.38 

5.296 

2.2  93 

68.3 

1.91 

27.30 

0.38 

5.478 

2.394 

69.1 

1.92 

27.40 

0.38 

5.443 

2.360 

74.9 

1.97 

28.40 

0.28 

4.778 

2.078 

84.3 

2.06 

29.70 

0.15 

3.705 

1 . 604 

105.4 

2.24 

32.40 

-0.01 

1.432 

0.633 

115.8 

2.31 

32.90 

0.03 

121.1 

2.31 

33.50 

0.01 

0.278 

0.138 

124.1 

2.31 

33.40 

0.01 

0.206 

0.082 

125.6 

2.29 

33.10 

0.03 

0.188 

0.073 

127.2 

2.28 

32.90 

0.03 

0.155 

0.070 

127.4 

2.24 

32.60 

0.10 

0.163 

0.0  67 

127.0 

2.24 

32.20 

0.03 

0.206 

0.088 

126.7 

2.26 

32.50 

0.00 

0.176 

0.080 

125.7 

2.21 

32.00 

0.06 

0.155 

0.066 

124.0 

2.21 

32.00 

0.03 

0.191 

0.087 

119.  9 

2.20 

31.70 

0.02 

0.383 

0.168 

118.5 

2.20 

31.80 

0.01 

0.470 

0.202 

117.2 

2.20 

31.70 

0.02 

0.501 

0.218 

116.2 

32.00 

-0.01 

0.513 

0.224 

116.3 

31.70 

0.08 

0.506 

0.216 

ANT  V/2  Station:  241  CTD:  5  59  30.32  s  1  0.71  w  18:12  86/07/18 


bottom  depth:4709  air  temperature : -5 . 9  air  pressure:992  wind/s :0. 2  wlnd/d:255 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.837 

-1.837 

34.157 

27.497 

36.  933 

45.945 

0.00 

57.7 

10 

-1.842 

-1.842 

34.156 

27.496 

36.933 

45.945 

-0.46 

57.7 

20 

-1.840 

-1.840 

34.157 

27.497 

36. 934 

45.946 

0.49 

57.6 

30 

-1.840 

-1.841 

34.158 

27.497 

36.  935 

45. 947 

0.51 

57.4 

40 

-1.830 

-1.831 

34.160 

27.499 

36.  935 

45.947 

0.65 

57.3 

50 

-1.834 

-1.835 

34.165 

27.503 

36.940 

45.951 

1.14 

56.8 

60 

-1.785 

-1.786 

34.173 

27.508 

36.942 

45.950 

1.27 

56.2 

70 

-1.706 

-1.707 

34.189 

27.519 

36.947 

45.951 

1.83 

55.2 

80 

-1.675 

-1.677 

34.195 

27.523 

36.  949 

45.951 

1.11 

54.7 

90 

-1.660 

-1.662 

34.202 

27.528 

36.954 

45.954 

1.28 

54.2 

100 

-1.652 

-1.654 

34.209 

27.534 

36.958 

45.959 

1.30 

53.6 

110 

-1.594 

-1.596 

34.219 

27.540 

36.961 

45.958 

1.40 

53.0 

120 

-1.405 

-1.408 

34.263 

27.570 

36.979 

45.963 

3.02 

50.1 

130 

-0.874 

-0.878 

34.389 

27.653 

37.027 

45.979 

5.03 

42.4 

140 

-0.414 

-0.419 

34.493 

27.718 

37.062 

45. 986 

4.41 

36.5 

150 

0.065 

0.059 

34.614 

27.791 

37.105 

46.001 

4.73 

29.8 

160 

0.181 

0.175 

34.635 

27.802 

37.109 

45.998 

1.78 

28.8 

170 

0.182 

0.176 

34.637 

27.804 

37.110 

45.999 

0.70 

28.7 

180 

0.371 

0.364 

34.665 

27.816 

37.111 

45.989 

1.85 

27.6 

190 

0.398 

0.390 

34.670 

27.818 

37.112 

45.988 

0.85 

27.4 

200 

0.467 

0.459 

34.678 

27.821 

37.110 

45.983 

0.79 

27.2 

210 

0.476 

0.467 

34.679 

27.821 

37.110 

45.982 

0.28 

27.2 

220 

0.464 

0.455 

34.680 

27.822 

37.112 

45.985 

0.71 

27.1 

230 

0.456 

0.447 

34.680 

27.823 

37.113 

4  5. 98  6 

0.42 

27.0 

240 

0.449 

0.439 

34.681 

27.824 

37.115 

4  5. 98  9 

0.64 

26.9 

250 

0.445 

0.435 

34.682 

27.825 

37.116 

45.990 

0.59 

26.8 

260 

0.442 

0.431 

34.683 

27.826 

37.117 

45. 991 

0.57 

26.7 

270 

0.440 

0.429 

34.682 

27.826 

37.117 

45.991 

-0.45 

26.8 

280 

0.433 

0.421 

34.683 

27.827 

37.118 

45.993 

0. 64 

26.7 

290 

0.421 

0.409 

34.682 

27.827 

37.119 

45.994 

0.09 

26.7 

300 

0.415 

0.403 

34.682 

27.827 

37.120 

45.996 

0.37 

26.7 

325 

0.393 

0.380 

34.682 

27.828 

37.122 

46.000 

0.44 

26.6 

350 

0.376 

0.361 

34.683 

27.830 

37.125 

46.003 

0.50 

26.4 

375 

0.364 

0.348 

34.683 

27.831 

37.127 

'  .006 

0.33 

26.3 

400 

0.352 

0.335 

34.683 

27.832 

37.128 

46.008 

0.34 

26.3 

425 

0.339 

0.321 

34.682 

27.832 

37.129 

46.009 

0.15 

26.3 

450 

0.321 

0.302 

34.681 

27.832 

37.131 

46.012 

0.26 

26.2 

475 

0.317 

0.297 

34.682 

27.833 

37.132 

46.014 

0.38 

26.1 

500 

0.304 

0.283 

34.680 

27.832 

37.132 

46.014 

-0.27 

26.2 

550 

0.285 

0.262 

34.681 

27.834 

37.135 

46.019 

0.38 

26.0 

600 

0.271 

0.245 

34.679 

27.834 

37.135 

46.020 

-0.16 

26.1 

650 

0.240 

0.212 

34.679 

27.836 

37.139 

46.026 

0.39 

25.9 

700 

0.217 

0.187 

34.678 

27.836 

37.141 

46.029 

0.26 

25.8 

750 

0.194 

0.161 

34.676 

27.836 

37.143 

46.032 

0.15 

25.8 

800 

0.176 

0.141 

34.677 

27.838 

37.146 

46.036 

0.39 

25.6 

850 

0.162 

0.124 

34.677 

27.839 

37.148 

46.039 

0.29 

25.5 

900 

0.145 

0.105 

34.675 

27.838 

37.148 

46.041 

-0.04 

25.5 

950 

0.123 

0.081 

34.674 

27.839 

37.150 

46.044 

0.27 

25.4 

1000 

0.090 

0.045 

34.671 

27.838 

37.152 

46.048 

0.18 

25.3 

1100 

0.039 

-0.011 

34.667 

27.838 

37.155 

46.054 

0.22 

25.2 

1200 

0.001 

-0.054 

34.668 

27.841 

37.161 

46.062 

0.38 

24.8 

1300 

-0.037 

-0.098 

34.665 

27.841 

37.163 

46.067 

0.21 

24.6 

1400 

-0.069 

-0.135 

34.665 

27.843 

37.167 

46.073 

0.33 

24.3 

1500 

-0.083 

-0.155 

34.664 

27.843 

37.169 

46.075 

0.18 

24.2 

1600 

-0.109 

-0.187 

34.664 

27.845 

37.172 

46.081 

0.31 

23.9 

1700 

-0.141 

-0.225 

34.662 

27.845 

37.175 

46.085 

0.26 

23.7 

1800 

-0.169 

-0.259 

34.660 

27.845 

37.177 

46.090 

0.24 

23.5 

1900 

-0.200 

-0.296 

34.659 

27.846 

37.180 

46.095 

0.31 

23.2 

2000 

-0.217 

-0.319 

34.658 

27.846 

37.182 

46.098 

0.23 

23.0 

2100 

-0.228 

-0.337 

34.658 

27.847 

37.184 

46.101 

0.25 

22.8 

2200 

-0.251 

-0.367 

34.658 

27.849 

37.187 

46.106 

0.32 

22.4 

2300 

-0.269 

-0.392 

34.656 

27.848 

37.188 

46.108 

0.20 

22.3 

2400 

-0.282 

-0.412 

34.657 

27.850 

37.191 

46.112 

0.31 

22.0 

2500 

-0.299 

-0.436 

34.655 

27.850 

37.192 

46.115 

0.20 

21.8 

2600 

-0.316 

-0.460 

34.655 

27.851 

37.194 

46.119 

0.30 

21.5 

2700 

-0.322 

-0.474 

34.655 

27.851 

37.196 

46.121 

0.23 

21.3 

2800 

-0.337 

-0.496 

34.654 

27.852 

37.198 

46.124 

0.25 

21.1 

2900 

-0.350 

-0.517 

34.653 

27.852 

37.199 

46.126 

0.24 

20.9 

3000 

-0.364 

-0. 539 

34.654 

27.853 

37.202 

46.131 

0.34 

20.5 

3200 

-0.389 

-0.580 

34.652 

27.854 

37.205 

46.136 

0.25 

20.1 

3400 

-0.417 

-0.625 

34.651 

27.855 

37.209 

46.142 

0.29 

19.5 

3600 

-0.452 

-0.677 

34.650 

27.856 

37.213 

46.150 

0.33 

18.9 

3800 

-0.485 

-0.728 

34.646 

27.855 

37.215 

46.155 

0.27 

18.4 

4000 

-0.527 

-0.788 

34.644 

27.856 

37.220 

46.163 

0.35 

17.7 

4200 

-0.560 

-0.839 

34.640 

27.855 

37.222 

46.168 

0.28 

17.2 

4400 

-0.558 

-0.858 

34.638 

27.854 

37.222 

46.169 

0.15 

17.0 

4600 

-0.542 

-0.863 

34.638 

27.855 

37.223 

46.170 

0.12 

16.9 

4750 

-0.526 

-0.863 

34.639 

27.855 

37.224 

46.171 

0.13 

16.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

Fl 

F2 

14.6 

-1.850 

-1.850 

34.161 

8.04 

67.9 

1.94 

27.80 

0.42 

5.528 

2.384 

25.2 

-1.849 

-1.849 

34.161 

8.04 

67.7 

1 . 94 

27.60 

0.41 

41.0 

-1.825 

-1.826 

34.163 

8.02 

67.9 

1.95 

0.42 

5.601 

2.407 

60.1 

-1.722 

-1.723 

34.184 

7.86 

68.9 

1.97 

0.41 

5.164 

2.236 

79.6 

-1.679 

-1.681 

34.192 

7.83 

68.9 

1.97 

28.40 

0.41 

5.132 

2.257 

100.9 

-1.652 

-1.654 

34.207 

7.79 

69.2 

1.98 

28.30 

0.40 

5.087 

2.203 

120.9 

-1.551 

-1.554 

34.222 

7.65 

70.9 

2.00 

28.60 

0.38 

4 . 641 

2.006 

151.3 

-0.549 

-0.554 

34.443 

6.12 

91.3 

2.16 

31.10 

0.17 

2.657 

1.151 

215.9 

0.473 

0.464 

34 . 674 

4.54 

118.2 

2.34 

33.90 

0.01 

0.300 

0.137 

299.  6 

0.434 

0.422 

34.678 

4.50 

122.2 

2.34 

34.10 

0.02 

0.162 

0.066 

401.0 

0.363 

0.346 

34.677 

4.50 

125.2 

2.36 

34.30 

0.02 

0.130 

0.050 

499.9 

0.317 

0.296 

34.678 

4.54 

127.0 

2.36 

34.20 

0.00 

0.100 

0.036 

751.0 

0.200 

0.167 

34.674 

4.72 

128.9 

2.33 

33.80 

0.01 

0.080 

0.031 

1000.7 

0.087 

0.042 

34.669 

4.89 

129.1 

2.32 

33.40 

0.01 

0.104 

0.044 

1249.5 

-0.007 

-0.065 

34.665 

129.0 

2.31 

33.30 

0.01 

0.118 

0.048 

1500.3 

-0.103 

-0.175 

34.661 

5.18 

128.4 

2.29 

33.10 

0.00 

0.143 

0.059 

1999.8 

-0.212 

-0.314 

34.658 

5.34 

128.2 

2.28 

32.90 

0.00 

0.125 

0.052 

2500.4 

-0.292 

-0.429 

34.658 

5.39 

127.6 

2.26 

32.50 

0.01 

0.088 

0.040 

3004.1 

-0.370 

-0.545 

34.652 

5.59 

126.1 

2.25 

32.30 

0.01 

0.100 

0.049 

3501.1 

-0.430 

-0.647 

34.648 

5.66 

125.5 

2.25 

32.30 

0.00 

0.131 

0.062 

3997.8 

-0.529 

-0.789 

34.643 

5.79 

119.7 

2.23 

32.10 

0.00 

0.276 

0.121 

4499.2 

-0.552 

-0.862 

34.638 

5.87 

117.4 

2.23 

32.00 

0.00 

0.495 

0.224 

4730.7 

-0.527 

-0.862 

34.639 

5.87 

118.1 

2.23 

32.10 

0.01 

0.455 

0.217 

4748.2 

-0.526 

-0.863 

34.640 

5.87 

118.0 

2.22 

32.10 

0.07 

0.4  61 

0.216 

ANT  V/2  Station:  247  CTD :  6 

bottom  depth: 5368  air  temperature : -5 . 3 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

0 

-1.836 

-1.836 

34.207 

27.537 

10 

-1.844 

-1.844 

34.216 

27.545 

20 

-1.840 

-1.840 

34.217 

27.545 

30 

-1.842 

-1.843 

34.215 

27.544 

40 

-1.842 

-1.843 

34.216 

27.545 

50 

-1.842 

-1.843 

34.215 

27.544 

60 

-1.842 

-1.843 

34.216 

27.545 

70 

-1.843 

-1.844 

34.217 

27.546 

80 

-1.841 

-1.843 

34.217 

27.545 

90 

-1.839 

-1.841 

34.215 

27.544 

100 

-1.839 

-1.841 

34.216 

27.545 

110 

-1.827 

-1.829 

34.218 

27.546 

120 

-1.787 

-1.789 

34.223 

27.549 

130 

0.242 

0.237 

34.630 

27.795 

140 

0.445 

0.439 

34.663 

27.810 

150 

0.495 

0.489 

34.675 

27.816 

160 

0.511 

0.504 

34.681 

27.820 

170 

0.496 

0.489 

34.681 

27.821 

180 

0.503 

0.496 

34.682 

27.822 

190 

0.499 

0.491 

34.683 

27.823 

200 

0.492 

0.484 

34.685 

27.825 

210 

0.483 

0.474 

34.686 

27.826 

220 

0.479 

0.470 

34.686 

27.826 

230 

0.473 

0.463 

34.687 

27.828 

240 

0.465 

0.455 

34.687 

27.828 

250 

0.455 

0.445 

34.687 

27.829 

260 

0.447 

0.436 

34.687 

27.829 

270 

0.439 

0.428 

34.688 

27.830 

280 

0.432 

0.420 

34.687 

27.830 

290 

0.422 

0.410 

34.687 

27.831 

300 

0.414 

0.402 

34.688 

27.832 

325 

0.405 

0.391 

34.688 

27.833 

350 

0.393 

0.378 

34.688 

27.833 

375 

0.383 

0.367 

34.688 

27.834 

400 

0.368 

0.351 

34.688 

27.835 

425 

0.357 

0.339 

34.688 

27.836 

450 

0.345 

0.326 

34.688 

27.836 

475 

0.336 

0.316 

34.687 

27.836 

500 

0.324 

0.303 

34.687 

27.837 

550 

0.301 

0.277 

34.686 

27.838 

600 

0.281 

0.255 

34.687 

27.840 

650 

0.266 

0.238 

34.686 

27.840 

700 

0.248 

0.217 

34.686 

27.841 

750 

0.226 

0.193 

34.684 

27.841 

800 

0.203 

0.168 

34.682 

27.840 

850 

0.180 

0.142 

34.682 

27.842 

900 

0.160 

0.120 

34.682 

27.843 

950 

0.142 

0.099 

34.682 

27.844 

1000 

0.116 

0.071 

34.681 

27.845 

1100 

0.071 

0.021 

34.678 

27.845 

1200 

0.036 

-0.020 

34.676 

27.846 

1300 

0.004 

-0.057 

34.676 

27.848 

1400 

-0.034 

-0.100 

34.674 

27.848 

1500 

-0.071 

-0.143 

34.672 

27.849 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

14.9 

-1.839 

15.1 

-1.838 

-1.838 

34.217 

7.62 

25.8 

-1.843 

-1.843 

34.216 

7.62 

37.8 

-1.839 

-1.840 

34.217 

7.64 

60.0 

-1.837 

-1.838 

34.215 

7.66 

78.5 

-1.839 

-1.841 

34.216 

7.68 

101.3 

-1.840 

-1.842 

34.217 

7.63 

120.3 

-1.726 

-1.728 

34.231 

7.51 

149.8 

0.485 

0.479 

34.671 

4.53 

200.1 

0.488 

0.480 

34.680 

4.49 

301.4 

0.427 

0.414 

34.683 

4.49 

400.5 

0.375 

0.358 

34.684 

4.48 

500.5 

0.327 

0.306 

34.684 

4.55 

749.0 

0.228 

0.195 

34.682 

4.64 

999.0 

0.120 

0.075 

34.679 

4.83 

1501.8 

-0.072 

-0.144 

34.671 

5.11 

60  30.84  S  1  0.16  W  04:26  86/07/19 


air  pressure: 993  wind/s: 6.0  wind/d: 324 


S2 

S4 

BV 

AN 

36.973 

45.984 

0.00 

53.9 

36.981 

45.992 

1.54 

53.1 

36.981 

45.992 

0.47 

53.0 

36.980 

45.991 

-0.70 

53.1 

36.981 

45.992 

0.51 

52.9 

36.980 

45.991 

-0.50 

52.9 

36.981 

45.992 

0.51 

52.8 

36.982 

45.993 

0.51 

52.6 

36. 982 

45.993 

-0.13 

52.6 

36. 980 

45.991 

-0.72 

52.7 

36.981 

45.992 

0.51 

52.5 

36.981 

45.992 

0.63 

52.3 

36.  982 

45.990 

0.95 

52.0 

37.098 

45.984 

8.62 

29.5 

37.100 

45.975 

2.10 

28.2 

37.104 

45.975 

1.43 

27.6 

37.107 

45.977 

1.09 

27.2 

37.109 

45.980 

0.56 

27.2 

37.109 

45.980 

0.34 

27.1 

37.110 

45. 981 

0.58 

27.0 

37.113 

45.984 

0.81 

26.9 

37.114 

45.986 

0.67 

26.7 

37.115 

45.987 

0.30 

26.7 

37.116 

45.989 

0.62 

26.6 

37.117 

45.990 

0.42 

26.6 

37.119 

45.992 

0.46 

26.5 

37.120 

45.994 

0.42 

26.5 

37.121 

45.996 

0.65 

26.4 

37.122 

45.996 

-0.31 

26.4 

37.123 

45.998 

0.47 

26.3 

37.125 

46.000 

0.65 

26.2 

37.126 

46.002 

0.29 

26.2 

37.127 

46.004 

0.33 

26.1 

37.129 

46.006 

0.31 

26.1 

37.130 

46.009 

0.37 

26.0 

37.132 

46.011 

0.33 

25.9 

37.133 

46.013 

0.34 

25.9 

37.134 

46.014 

-0.10 

25.9 

37.135 

46.016 

0.34 

25.8 

37.137 

46.020 

0.25 

25.7 

37.141 

46.025 

0.39 

25.5 

37.142 

46.027 

0.18 

25.5 

37.144 

46.030 

0.31 

25.4 

37.145 

46.033 

0.13 

25.4 

37.147 

46.035 

0.16 

25.4 

37.150 

46.040 

0.36 

25.2 

37.152 

46.044 

0.34 

25.1 

37.154 

46.047 

0.32 

24.9 

37.157 

46.051 

0.31 

24.8 

37.160 

46.057 

0.24 

24.6 

37.163 

46.062 

0.24 

24.5 

37.167 

46.068 

0.32 

24.2 

37.170 

46.074 

0.27 

23.9 

37.174 

46.080 

0.28 

23.7 

SI 

PO 

N3 

N2 

Fl 

F2 

4.905 

2.129 

67.3 

1.95 

28.00 

0.40 

67.3 

1.94 

28.00 

0.40 

4.937 

2.142 

67.4 

1.94 

28.00 

0.40 

5.023 

2.192 

67.4 

1.94 

28.00 

0.40 

4.813 

2.123 

67.4 

1.93 

28.00 

0.40 

4.871 

2.104 

67.4 

1.93 

27.90 

0.40 

4.969 

2.146 

68.7 

1.93 

28.20 

0.40 

4.838 

2.087 

115.5 

2.30 

33.80 

0.02 

0.432 

0.173 

119.1 

2.29 

33.70 

0.03 

0.258 

0.105 

123.4 

2.31 

33.90 

0.02 

0.166 

0.068 

125.7 

2.31 

34.00 

-0.01 

0.122 

0.049 

127.6 

2.32 

34.10 

-0.01 

0.099 

0.036 

130.0 

2.30 

33.90 

-0.01 

0.064 

0.024 

129.7 

2.30 

33.50 

-0.03 

0.0  60 

0.023 

129.6 

2.25 

32.90 

0.06 

0.082 

0.032 

ANT  V/2  Station:  251  CTD:  7  60  57.70  s  1  9.58  w  12:03  86/07/19 


bottom 

depth: 537 9  air 

temperatu 

re : -4 . 0 

air  pressure: 992  wlnd/s:8.0 

wind/ d : 

343 

PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.828 

-1.828 

34.230 

27.556 

36.991 

46.001 

0.00 

52.1 

10 

-1.847 

-1.847 

34.230 

27.556 

36.  992 

46.004 

0.39 

52.0 

20 

-1.847 

-1.847 

34.229 

27.555 

36.992 

46.003 

-0.50 

52.0 

30 

-1.847 

-1.848 

34.229 

27.555 

36.992 

46.003 

0.04 

52.0 

40 

-1.847 

-1.848 

34.230 

27.556 

36.992 

46.004 

0.51 

51.8 

50 

-1.847 

-1.848 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

0.51 

51.7 

60 

-1.847 

-1.848 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

0.04 

51.6 

70 

-1.846 

-1.847 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

-0.08 

51.6 

80 

-1.845 

-1.847 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

-0.08 

51.5 

90 

-1.844 

-1.846 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

-0.08 

51.4 

100 

-1.845 

-1.847 

34.230 

27.556 

36.992 

46.004 

-0.49 

51.4 

110 

-1.826 

-1 . 828 

34.233 

27.558 

36.993 

46.003 

0.77 

51.2 

120 

-1.343 

-1.346 

34.319 

27.614 

37.017 

45.998 

4.10 

46.1 

130 

0.274 

0.269 

34.628 

27.791 

37.092 

45.977 

7.31 

29.9 

140 

0.503 

0.497 

34.673 

27.814 

37.101 

45.972 

2.63 

27.8 

150 

0.505 

0.499 

34.676 

27.817 

37.104 

45.974 

0.85 

27.6 

160 

0.520 

0.513 

34.680 

27.819 

37.105 

45.975 

0.84 

27.4 

170 

0.512 

0.505 

34.681 

27.820 

37.107 

45. 977 

0.65 

27.3 

180 

0.503 

0.496 

34.683 

27.822 

37.110 

45.980 

0.83 

27.1 

190 

0.503 

0.495 

34.685 

27.824 

37.111 

45.982 

0.72 

26.9 

200 

0.497 

0.489 

34.685 

27.824 

37.112 

45.983 

0.36 

26.9 

210 

0.486 

0.477 

34.687 

27.827 

37.115 

45.987 

0.86 

26.7 

220 

0.477 

0.468 

34.685 

27.826 

37.114 

45.987 

-0.56 

26.8 

230 

0.469 

0.460 

34.687 

27.828 

37.117 

45.990 

0.82 

26.  6 

240 

0.459 

0.449 

34.687 

27.828 

37.118 

45.991 

0.46 

26.5 

250 

0.452 

0.442 

34.686 

27.828 

37.118 

45.992 

-0.31 

26.6 

260 

0.446 

0.435 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.62 

26.5 

270 

0.438 

0.427 

34.689 

27.831 

37.122 

45.997 

0.82 

26.3 

280 

0.433 

0.421 

34.687 

27.830 

37.121 

45.996 

-0.62 

26.4 

290 

0.425 

0.413 

34.688 

27.831 

37.123 

45.998 

0.65 

26.3 

300 

0.420 

0.408 

34.687 

27.831 

37.123 

45.999 

-0.37 

26.3 

325 

0.404 

0.390 

34.688 

27.833 

37.126 

46.002 

0.49 

26.2 

350 

0.389 

0.374 

34.688 

27.834 

37.128 

46.005 

0.37 

26.1 

375 

0.373 

0.357 

34.688 

27.835 

37.130 

46.008 

0.38 

26.0 

400 

0.362 

0.345 

34.688 

27.835 

37.131 

46.010 

0.32 

25.9 

425 

0.352 

0.334 

34.688 

27.836 

37.132 

46.012 

0.31 

25.9 

450 

0.340 

0.321 

34.687 

27.836 

37.133 

46.013 

0.12 

25.9 

475 

0.333 

0.313 

34.688 

27.837 

37.135 

46.016 

0.42 

25.8 

500 

0.322 

0.301 

34.688 

27.838 

37.136 

46.018 

0.33 

25.7 

550 

0.306 

0.282 

34.686 

27.837 

37.137 

46.019 

-0.13 

25.8 

600 

0.286 

0.260 

34.687 

27.839 

37.140 

46.024 

0.39 

25.6 

650 

0.266 

0.238 

34.686 

27.840 

37.142 

46.027 

0.23 

25.5 

700 

0.240 

0.210 

34.684 

27.840 

37.144 

46.030 

0.19 

25.5 

750 

0.224 

0.191 

34.685 

27.842 

37.146 

46.034 

0.37 

25.3 

800 

0.200 

0.165 

34.683 

27.841 

37.148 

46.037 

0.17 

25.3 

850 

0.180 

0.142 

34.683 

27.843 

37.150 

46.041 

0.33 

25.1 

900 

0.159 

0.119 

34.684 

27.845 

37.154 

46.045 

0.41 

24.9 

950 

0.133 

0.090 

34.680 

27.843 

37.154 

46.047 

-0.23 

25.0 

1000 

0.113 

0.068 

34.679 

27.844 

37.156 

46.050 

0.26 

24.9 

1100 

0.071 

0.021 

34.676 

27.844 

37.159 

46.056 

0.22 

24.8 

1200 

0.035 

-0.021 

34.675 

27.845 

37.162 

46.062 

0.30 

24.5 

1300 

-0.004 

-0.065 

34.674 

27.847 

37.167 

46.068 

0.31 

24.3 

1400 

-0.037 

-0.103 

34.673 

27.848 

37.170 

46.074 

0.29 

24.0 

1500 

-0.075 

-0.147 

34.672 

27.849 

37.174 

46.080 

0.32 

23.7 

1600 

-0.107 

-0.185 

34.669 

27.849 

37.176 

46.084 

0.20 

23.5 

1700 

-0.139 

-0.223 

34.669 

27.851 

37.180 

46.091 

0.34 

23.2 

1800 

-0.169 

-0.259 

34.667 

27.851 

37.182 

46.095 

0.25 

23.0 

1900 

-0.191 

-0.287 

34.667 

27.852 

37.185 

46.100 

0.30 

22.7 

2000 

-0.213 

-0.315 

34.666 

27.853 

37.188 

46.103 

0.26 

22.4 

2100 

-0.226 

-0.335 

34.666 

27.854 

37.190 

46.107 

0.26 

22.2 

2200 

-0.240 

-0.356 

34.664 

27.853 

37.190 

46.109 

0.15 

22.1 

2300 

-0.257 

-0.380 

34.664 

27.854 

37.193 

46.112 

0.29 

21.8 

2400 

-0.271 

-0.401 

34.664 

27.855 

37.195 

46.116 

0.28 

21.6 

2500 

-0.284 

-0.421 

34.663 

27.855 

37.197 

46.118 

0.23 

21.4 

2600 

-0.296 

-0.441 

34.663 

27.856 

37.199 

46.122 

0.27 

21.1 

2700 

-0.311 

-0.463 

34.662 

27.856 

37.200 

46.124 

0.25 

20.9 

2800 

-0.321 

-0.481 

34.662 

27.857 

37.202 

46.127 

0.26 

20.7 

2900 

-0.334 

-0.502 

34.662 

27.858 

37.204 

46.131 

0.29 

20.4 

3000 

-0.346 

-0.522 

34.660 

27.858 

37.205 

46.132 

0.18 

20.3 

3200 

-0.369 

-0.561 

34.660 

27.859 

37.209 

46.139 

0.29 

19.8 

3400 

-0.388 

-0.597 

34.659 

27.860 

37.212 

46.144 

0.26 

19.3 

3600 

-0.409 

-0.635 

34.659 

27.862 

37.216 

46.150 

0.30 

18.8 

3800 

-0.432 

-0.676 

34.657 

27.862 

37.219 

46.155 

0.27 

18.4 

4000 

-0.459 

-0.722 

34.656 

27.863 

37.223 

46.162 

0.31 

17.8 

4200 

-0.482 

-0.764 

34.655 

27.864 

37.226 

46.168 

0.31 

17.2 

4400 

-0.493 

-0.795 

34.653 

27.864 

37.228 

46.171 

0.24 

16.9 

4600 

-0.497 

-0.819 

34.653 

27.865 

37.230 

46.175 

0.26 

16.6 

4800 

-0.487 

-0.831 

34.652 

27.865 

37.231 

46.176 

0.14 

16.5 

5000 

-0.474 

-0.840 

34.652 

27.865 

37.232 

46.177 

0.16 

16.5 

5200 

-0.453 

-0.843 

34.652 

27.865 

37.232 

46.178 

0.08 

16.5 

5400 

-0.439 

-0.852 

34.649 

27.863 

37.231 

46.177 

-0.08 

16.7 

5456 

-0.437 

-0.857 

34.649 

27.863 

37.231 

46.178 

0.22 

16.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.9 

-1.851 

-1.851 

34.232 

7.65 

65.7 

1.94 

27.90 

0.42 

4 . 946 

2.137 

24.8 

-1.851 

-1.851 

34.231 

7. 64 

65.5 

1.94 

27.70 

0.42 

4 . 912 

2.169 

40.3 

-1.850 

-1.851 

34.230 

7.64 

65.6 

1.94 

27.70 

0.42 

60.4 

-1.850 

-1.851 

34.231 

7.64 

65.6 

1 . 93 

27.80 

0.42 

5.005 

2.161 

79.8 

-1.847 

-1.849 

34.230 

7.63 

65.6 

1.94 

27.50 

0.42 

4.894 

2.114 

100.0 

-1.846 

-1.848 

34.230 

7.61 

65.6 

1.94 

27.70 

0.43 

4.996 

2.172 

120.5 

-1.818 

-1.820 

34.232 

7.63 

65.7 

1.95 

27.80 

0.42 

4.991 

2.140 

148.8 

0.517 

0.511 

34.666 

4.58 

113.4 

2.30 

33.60 

0.01 

0.548 

0.186 

200.1 

0.496 

0.488 

34.677 

4.53 

117.9 

2.30 

33.70 

-0.01 

0.266 

0.109 

301.0 

0.420 

0.408 

34.682 

122.4 

2.31 

33.80 

-0.01 

0.156 

0.061 

401.0 

0.366 

0.349 

34.681 

4.48 

125.1 

2.33 

34.00 

-0.01 

0.112 

0.042 

502.3 

0.324 

0.303 

34.680 

4.52 

126.9 

2.33 

33.90 

-0.01 

0.091 

0.036 

1001.0 

0.114 

0.069 

34.674 

4.86 

129.0 

2.30 

33.30 

0.00 

0.082 

0.043 

1249.8 

0.019 

-0.039 

34.671 

5.00 

129.0 

2.28 

32.90 

0.00 

0.084 

0.038 

1500.5 

-0.070 

-0.142 

34.667 

5.13 

128.6 

2.27 

32.80 

-0.01 

0.099 

0.043 

1750.3 

-0.145 

-0.232 

34.664 

5.24 

128.2 

2.25 

32.60 

-0.01 

0.124 

0.053 

2001.9 

-0.201 

-0.304 

34.662 

5.34 

127.5 

2.25 

32.50 

0.00 

0.154 

0.072 

2250.8 

-0.241 

-0.360 

34.661 

5.35 

127.4 

2.24 

32.30 

0.00 

0.105 

0.044 

2509.3 

-0.281 

-0.419 

34.660 

5.42 

127.2 

2.23 

32.30 

0.00 

0.078 

0.032 

2749.9 

-0.307 

-0.463 

34.658 

5.44 

127.1 

2.23 

32.20 

0.00 

0.072 

0.030 

3001.1 

-0.341 

-0.517 

34.656 

5.54 

126.2 

2.22 

32.10 

0.00 

0.079 

0.035 

4001.3 

-0.454 

-0.717 

34.653 

5.74 

123.7 

2.20 

32.00 

0.00 

0.112 

0.053 

5445.0 

-0.438 

-0.856 

34.646 

5.83 

121.6 

2.20 

32.00 

0.00 

0.339 

0.156 

5457.2 

-0.437 

-0.857 

34.646 

5.81 

121 . 5 

2.20 

31.90 

0.02 

0.343 

0.172 

ANT  V/2  Station:  254  CTD:  8  ei  30.11  s  1  0.10  w  00:29  86/07/20 

bottom  depth:5340  air  temperature : -3 . 6  air  pressure:987  wind/s:5.3  wind/d:035 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.845 

-1.845 

34.255 

27.576 

37.012 

46.023 

0.00 

50.2 

10 

-1.849 

-1.849 

34.257 

27.578 

37.014 

46.025 

0.74 

49.9 

20 

-1.849 

-1.849 

34.259 

27.580 

37.016 

46.026 

0.71 

49.7 

30 

-1.849 

-1.850 

34.260 

27.581 

37.016 

46.027 

0.51 

49.6 

40 

-1.849 

-1.850 

34.260 

27.581 

37.017 

46.027 

0.04 

49.5 

50 

-1.848 

-1.849 

34.261 

27.581 

37.017 

46.028 

0.50 

49.4 

60 

-1.849 

-1.850 

34.261 

27.581 

37.017 

46.028 

0.10 

49.3 

70 

-1.849 

-1.850 

34.262 

27.582 

37.018 

46.029 

0.51 

49.2 

80 

-1.849 

-1.851 

34.261 

27.581 

37.017 

46.028 

-0.50 

49.2 

90 

-1.849 

-1.851 

34.263 

27.583 

37.019 

46.030 

0.71 

49.0 

100 

-1.845 

-1.847 

34.265 

27.585 

37.020 

46.031 

0.69 

48.8 

110 

-1.357 

-1.360 

34.342 

27.633 

37.037 

46.017 

3.82 

44.3 

120 

0.426 

0.421 

34.617 

27.774 

37.066 

4  5.94  2 

6.48 

31.6 

130 

0.643 

0.638 

34.667 

27.801 

37.080 

45.944 

2.88 

29.1 

140 

0.656 

0.650 

34.671 

27.803 

37.082 

45. 944 

0.87 

28.9 

150 

0.654 

0.648 

34.674 

27.806 

37.084 

45.947 

0.90 

28.7 

160 

0.661 

0.654 

34.681 

27.811 

37.089 

45.951 

1.27 

28.2 

170 

0.663 

0.656 

34.683 

27.813 

37.091 

45.953 

0.69 

28.0 

180 

0.629 

0.621 

34.685 

27.816 

37.096 

45.960 

1.10 

27.7 

190 

0.621 

0.613 

34.686 

27.818 

37.098 

45.962 

0.65 

27.6 

200 

0.609 

0.601 

34.685 

27.818 

37.099 

45.964 

0.09 

27.6 

210 

0.586 

0.577 

34.686 

27.820 

37.102 

45.969 

0.86 

27.4 

220 

0.561 

0.552 

34.685 

27.821 

37.105 

45. 972 

0.53 

27.3 

230 

0.534 

0.524 

34.684 

27.822 

37.107 

45.976 

0.57 

27.2 

240 

0.528 

0.518 

34.686 

27.824 

37.109 

45.979 

0.80 

27.0 

250 

0.513 

0.503 

34.686 

27.824 

37.111 

45. 982 

0.57 

27.0 

260 

0.511 

0.500 

34.686 

27.825 

37.111 

45. 982 

0.23 

27.0 

270 

0.498 

0.487 

34.687 

27.826 

37.114 

45.985 

0.73 

26.  8 

280 

0.498 

0.486 

34.689 

27.828 

37.115 

45.987 

0.72 

26.7 

290 

0.495 

0.483 

34.688 

27.827 

37.115 

4  5.98  6 

-0.42 

26.7 

300 

0.465 

0.452 

34. 688 

27.829 

37.119 

45.992 

0.80 

26.5 

325 

0.444 

0.430 

34.687 

27.830 

37.120 

45.995 

0.30 

26.5 

350 

0.422 

0.407 

34.687 

27.831 

37.123 

45.999 

0.44 

26.4 

375 

0.406 

0.390 

34.686 

27.831 

37.124 

46.001 

0.22 

26.4 

400 

0.396 

0.379 

34.688 

27.833 

37.127 

46.004 

0.55 

26.2 

425 

0.388 

0.370 

34.687 

27.833 

37.127 

46.005 

-0.14 

26.2 

450 

0.379 

0.360 

34.688 

27.834 

37.129 

46.007 

0.44 

26.1 

475 

0.373 

0.353 

34.688 

27.835 

37.130 

46.009 

0.25 

26.1 

500 

0.363 

0.342 

34.688 

27.835 

37.131 

46.011 

0.32 

26.0 

550 

0.344 

0.320 

34.687 

27.836 

37.133 

46.013 

0.22 

26.0 

600 

0.313 

0.287 

34.687 

27.838 

37.137 

46.019 

0.39 

25.8 

650 

0.295 

0.267 

34.686 

27.838 

37.139 

46.022 

0.21 

25.7 

700 

0.276 

0.245 

34.686 

27.839 

37.141 

46.025 

0.32 

25.6 

750 

0.253 

0.220 

34.684 

27.839 

37.142 

46.028 

0.15 

25.6 

800 

0.229 

0.194 

34.683 

27.840 

37.145 

46.032 

0.28 

25.5 

850 

0.211 

0.173 

34.683 

27.841 

37.147 

46.035 

0.32 

25.4 

900 

0.191 

0.151 

34.682 

27.841 

37.149 

46.038 

0.25 

25.3 

950 

0.171 

0.128 

34.681 

27.842 

37.150 

46.041 

0.26 

25.2 

1000 

0.146 

0.101 

34.682 

27.844 

37.154 

46.047 

0.44 

25.0 

1100 

0.105 

0.054 

34.679 

27.844 

37.157 

46.052 

0.22 

24.8 

1200 

0.072 

0.016 

34.677 

27.845 

37.160 

46.057 

0.23 

24.7 

1300 

0.039 

-0.022 

34.675 

27.845 

37.163 

46.062 

0.24 

24.5 

1400 

-0.002 

-0.069 

34.675 

27.848 

37.168 

46.070 

0.37 

24.1 

1500 

-0.041 

-0.113 

34.672 

27.847 

37.170 

46.075 

0.24 

24.0 

1600 

-0.068 

-0.146 

34.670 

27.847 

37.172 

46.079 

0.22 

23.8 

1700 

-0.096 

-0.180 

34.669 

27.848 

37.175 

46.084 

0.28 

23.6 

1800 

-0.133 

-0.223 

34.667 

27.849 

37.178 

46.089 

0.30 

23.3 

1900 

-0.158 

-0.254 

34.666 

27.850 

37.181 

46.093 

0.28 

23.1 

2000 

-0.180 

-0.283 

34.666 

27.851 

37.184 

46.098 

0.31 

22.8 

2100 

-0.196 

-0.306 

34.665 

27.851 

37.186 

46.101 

0.23 

22.6 

2200 

-0.213 

-0.329 

34.665 

27.853 

37.188 

46.105 

0.29 

22.3 

2300 

-0.236 

-0.359 

34.665 

27.854 

37.192 

46.110 

0.33 

22.0 

2400 

-0.250 

-0.380 

34.663 

27.853 

37.192 

46.112 

0.17 

21.9 

2500 

-0.266 

-0.403 

34.662 

27.854 

37.194 

46.115 

0.25 

21.6 

2600 

-0.279 

-0.424 

34.663 

27.855 

37.197 

46.119 

0.32 

21.3 

2700 

-0.292 

-0.444 

34.662 

27.856 

37.198 

46.121 

0.24 

21.1 

2800 

-0.305 

-0.465 

34.662 

27.857 

37.201 

46.125 

0.29 

20.9 

2900 

-0.317 

-0.485 

34.661 

27.857 

37.202 

46.127 

0.24 

20.7 

3000 

-0.330 

-0.506 

34.662 

27.858 

37.205 

46.131 

0.33 

20.3 

3200 

-0.350 

-0.542 

34.660 

27.859 

37.207 

46.136 

0.23 

20.0 

3400 

-0.370 

-0.579 

34.660 

27.860 

37.211 

46.142 

0.29 

19.5 

3600 

-0.393 

-0.620 

34.658 

27.860 

37.214 

46.147 

0.26 

19.1 

3800 

-0.420 

-0.665 

34.658 

27.862 

37.218 

46.154 

0.32 

18.5 

4000 

-0.437 

-0.700 

34.657 

27.863 

37.221 

46.159 

0.27 

18.0 

4200 

-0.466 

-0.748 

34.654 

27.863 

37.224 

46.164 

0.29 

17.5 

4400 

-0.483 

-0.785 

34.654 

27.864 

37.228 

46.170 

0.31 

17.0 

4600 

-0.492 

-0.815 

34.653 

27.865 

37.230 

46.174 

0.26 

16.  7 

4800 

-0.483 

-0.827 

34.653 

27.865 

37.231 

46.176 

0.19 

16.5 

5000 

-0.473 

-0.839 

34.652 

27.865 

37.232 

46.177 

0.15 

16.  5 

5200 

-0.458 

-0.847 

34.651 

27.864 

37.232 

46.178 

0.11 

16.5 

5341 

-0.443 

-0.849 

34.650 

27.864 

37.231 

46.177 

-0.10 

16.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.8 

-1.710 

-1.710 

34.257 

7. 64 

64.6 

1.93 

29.50 

0.43 

5.059 

2.179 

30.2 

-1.844 

-1.845 

34.256 

7.63 

64.5 

1.94 

29.40 

0.44 

5.062 

2.181 

61.1 

-1.842 

-1.843 

34.258 

7.63 

64.7 

1. 94 

29.50 

0.44 

4.978 

2.134 

80.8 

-1.842 

-1.844 

34.256 

7.62 

64.8 

1.93 

27.90 

0.44 

4.899 

2.093 

100.5 

-1.804 

-1.806 

34.260 

7.54 

65.1 

1.95 

27.90 

0.44 

4.985 

2.118 

121.3 

0.322 

0.317 

34.608 

4.86 

102.9 

2.27 

33.20 

0.03 

1.076 

0.456 

150.8 

0.643 

0.637 

34.668 

4.57 

109.8 

2.28 

33.40 

-0.01 

0.496 

0.202 

300.7 

0.474 

0.461 

34.684 

4.57 

119.5 

2.29 

33.60 

-0.01 

0.217 

0.090 

401.2 

0.412 

0.395 

34.685 

4.41 

122.2 

2.30 

33.50 

0.00 

0.139 

0.061 

604.4 

0.321 

0.295 

34.684 

4.61 

125.6 

2.31 

33.70 

0.00 

0.095 

0.038 

801.9 

0.241 

0.205 

34.682 

4.82 

128.0 

2.30 

33.70 

0.00 

0.078 

0.033 

1100.3 

0.117 

0.066 

34 . 677 

4.82 

128.8 

2.29 

33.50 

0.00 

0.0  67 

0.040 

1504.1 

-0.035 

-0.108 

34.671 

5.06 

128.9 

2.27 

33.10 

0.00 

0.084 

0.046 

2001.8 

-0.174 

-0.277 

34.665 

5.26 

128.3 

2.25 

32.90 

-0.02 

0.128 

0.055 

3000.6 

-0.328 

-0.504 

34.660 

5.51 

126.9 

2.22 

32.50 

0.05 

0.142 

0.059 

4001.9 

-0.437 

-0.701 

34.654 

5.65 

125.5 

2.21 

32.10 

-0.02 

0.098 

0.046 

4799.1 

-0.486 

-0.830 

34.650 

5.84 

121.3 

2.20 

32.10 

-0.02 

0.204 

0.092 

5100.5 

-0.464 

-0.842 

34.651 

5.79 

122.8 

2.20 

32.20 

-0.02 

0.218 

0.107 

5324.5 

-0.445 

-0.849 

34.650 

5.78 

122.5 

2.20 

32.20 

-0.02 

0.283 

0.124 

5339.5 

-0.443 

-0.849 

34.648 

5.80 

122.7 

2.20 

32.20 

0.05 

0.289 

0.130 

ANT  V/2 

Station : 

255 

CTD :  9 

62 

2 .20  S  1 

0.40  W 

14 

bottom  depth: 5218  air 

temperature : -3 . 2 

air  pressure:984 

wind/ s 

:7 .7 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.836 

-1.836 

34.256 

27.577 

37.012 

46.022 

0.00 

50.1 

10 

-1.841 

-1.841 

34.256 

27.577 

37.013 

46.023 

0.21 

50.0 

20 

-1.841 

-1.841 

34.256 

27.577 

37.013 

46.023 

0.04 

50.0 

30 

-1.840 

-1.841 

34.256 

27.577 

37.013 

46.023 

-0.08 

49.9 

40 

-1.841 

-1.842 

34.257 

27.578 

37.013 

46.024 

0.51 

49.8 

50 

-1.841 

-1.842 

34.256 

27.577 

37.013 

46.023 

-0.50 

49.8 

60 

-1.840 

-1.841 

34.255 

27.576 

37.012 

46.022 

-0.51 

49.8 

70 

-1.840 

-1.841 

34.256 

27.577 

37.013 

46.023 

0.51 

49.6 

80 

-1.837 

-1.839 

34.257 

27.578 

37.013 

46.023 

0.48 

49.5 

90 

-1.837 

-1.839 

34.256 

27.577 

37.012 

46.023 

-0.50 

49.5 

100 

-1.837 

-1.839 

34.257 

27.578 

37.013 

46.023 

0.51 

49.4 

110 

-1.837 

-1.839 

34.257 

27.578 

37.013 

46.023 

0.04 

49.3 

120 

-1.836 

-1.838 

34.257 

27.578 

37.013 

46.023 

-0.09 

49.3 

130 

-1.814 

-1.817 

34.257 

27.577 

37.011 

46.020 

-0.45 

49.3 

140 

-0.667 

-0.671 

34.421 

27.671 

37.031 

45.971 

5.26 

40.9 

150 

0.347 

0.341 

34.618 

27.779 

37.076 

45.957 

5.69 

31.1 

160 

0.592 

0.585 

34.658 

27.797 

37.079 

45.946 

2.28 

29.5 

170 

0.620 

0.613 

34.667 

27.802 

37.083 

45.948 

1.30 

29.0 

180 

0.589 

0.581 

34.673 

27.809 

37.092 

45.958 

1.47 

28.4 

190 

0.550 

0.542 

34.670 

27.809 

37.094 

45.962 

0.24 

28.4 

200 

0.537 

0.529 

34.673 

27.812 

37.098 

45.967 

1.02 

28.1 

210 

0.556 

0.547 

34.677 

27.814 

37.099 

45.967 

0.79 

27.9 

220 

0.563 

0.554 

34.679 

27.816 

37.100 

45.967 

0.61 

27.8 

224 

0.561 

0.552 

34.679 

27.816 

37.100 

45. 968 

0.34 

27.8 

:29  86/07/20 

wind/d: 029 


ANT  V/2  Station:  255  CTD:  10  62  2.17  s  0  58. so  w  15:06  86/07/20 

bottom  depth:5340  air  temperature : -3 . 1  air  pressure:984  wind/»:8.8  wind/d:027 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.833 

-1.833 

34.252 

27.574 

37.009 

46.019 

0.00 

50.4 

10 

-1.841 

-1.841 

34.252 

27.574 

37.009 

46.020 

0.26 

50.3 

20 

-1.840 

-1.840 

34.252 

27.574 

37.009 

46.020 

-0.08 

50.3 

30 

-1.839 

-1.840 

34.252 

27.574 

37.009 

46.020 

-0.08 

50.2 

40 

-1.840 

-1.841 

34.252 

27.574 

37.009 

46.020 

0.10 

50.1 

50 

-1.838 

-1.839 

34.252 

27.574 

37.009 

46.019 

-0.12 

50.1 

60 

-1.838 

-1.839 

34.253 

27.575 

37.010 

46.020 

0.51 

49.9 

70 

-1.834 

-1.835 

34.256 

27.577 

37.012 

46.022 

0.85 

49.7 

80 

-1.838 

-1.840 

34.254 

27.576 

37.011 

46.021 

-0.69 

49.7 

90 

-1.838 

-1.840 

34.255 

27.576 

37.012 

46.022 

0.51 

49.6 

100 

-1.837 

-1.839 

34.254 

27.575 

37.011 

46.021 

-0.51 

49.6 

110 

-1.838 

-1.840 

34.254 

27.576 

37.011 

46.021 

0.10 

49.6 

120 

-1.829 

-1.831 

34.256 

27.577 

37.012 

46.021 

0.65 

49.4 

130 

-1.783 

-1.786 

34.262 

27.581 

37.012 

46.019 

1.04 

49.0 

140 

-1.143 

-1.147 

34.359 

27.639 

37.030 

45.998 

4.18 

43.6 

150 

0.344 

0.338 

34.624 

27.784 

37.081 

45.962 

6.57 

30.6 

160 

0.557 

0.550 

34.654 

27.796 

37.080 

45.949 

1.83 

29.6 

170 

0.563 

0.556 

34.662 

27.802 

37.086 

45.954 

1.38 

29.0 

180 

0.576 

0.568 

34.665 

27.804 

37.087 

45.954 

0.70 

28.9 

190 

0.538 

0.530 

34.668 

27.808 

37.094 

45.963 

1.24 

28.4 

200 

0.543 

0.535 

34.673 

27.812 

37.097 

45.966 

1.08 

28.1 

210 

0.547 

0.538 

34.676 

27.814 

37.099 

45.968 

0.82 

27.9 

220 

0.542 

0.533 

34.678 

27.816 

37.101 

45.970 

0.78 

27.7 

230 

0.535 

0.525 

34.680 

27.818 

37.104 

45.973 

0.81 

27.5 

240 

0.542 

0.532 

34.683 

27.820 

37.105 

45.974 

0.79 

27.4 

250 

0.540 

0.529 

34.683 

27.820 

37.106 

45.975 

0.23 

27.4 

260 

0.535 

0.524 

34.684 

27.822 

37.107 

45.976 

0.61 

27.3 

270 

0.522 

0.511 

34.684 

27.822 

37.109 

4  5.97  9 

0.53 

27.2 

280 

0.512 

0.500 

34.685 

27.824 

37.111 

45.981 

0.69 

27.1 

290 

0.501 

0.489 

34.685 

27.824 

37.112 

45.983 

0.49 

27.0 

300 

0.502 

0.489 

34.686 

27.825 

37.113 

45.984 

0.49 

26.9 

325 

0.471 

0.457 

34.685 

27.826 

37.116 

45.989 

0.42 

26.8 

350 

0.447 

0.432 

34.685 

27.828 

37.119 

45.993 

0.46 

26.7 

375 

0.416 

0.400 

34.685 

27.830 

37.122 

45.998 

0.53 

26.5 

400 

0.411 

0.394 

34.685 

27.830 

37.123 

45.999 

0.23 

26.5 

425 

0.400 

0.382 

34.685 

27.831 

37.124 

46.001 

0.33 

26.4 

450 

0.386 

0.367 

34.685 

27.832 

37.126 

46.004 

0.37 

26.4 

475 

0.374 

0.354 

34.685 

27.832 

37.128 

46.006 

0.34 

26.3 

500 

0.360 

0.339 

34.685 

27.833 

37.129 

46.009 

0.37 

26.2 

550 

0.336 

0.312 

34.685 

27.835 

37.133 

46.013 

0.35 

26.1 

600 

0.325 

0.299 

34.685 

27.836 

37.134 

46.016 

0.25 

26.0 

650 

0.300 

0.272 

34.684 

27.836 

37.136 

46.019 

0.28 

25.9 

700 

0.282 

0.251 

34.684 

27.837 

37.139 

46.023 

0.31 

25.8 

750 

0.270 

0.237 

34.683 

27.837 

37.140 

46.025 

0.14 

25.8 

800 

0.249 

0.213 

34.682 

27.838 

37.142 

46.028 

0.26 

25.7 

850 

0.228 

0.190 

34.682 

27.839 

37.144 

46.032 

0.34 

25.6 

900 

0.204 

0.163 

34.680 

27.839 

37.146 

46.035 

0.19 

25.6 

950 

0.182 

0.139 

34.679 

27.840 

37.148 

46.038 

0.28 

25.5 

1000 

0.168 

0.122 

34.678 

27.840 

37.149 

46.040 

0.19 

25.4 

1100 

0.127 

0.076 

34.678 

27.842 

37.154 

46.048 

0.35 

25.1 

1200 

0.092 

0.036 

34.675 

27.842 

37.156 

46.052 

0.19 

25.0 

1300 

0.058 

-0.004 

34.675 

27.844 

37.160 

46.059 

0.33 

24.7 

1400 

0.021 

-0.046 

34.671 

27.843 

37.162 

46.063 

0.15 

24.6 

1500 

-0.016 

-0.089 

34.672 

27.846 

37.168 

46.071 

0.39 

24.2 

1600 

-0.047 

-0.126 

34.670 

27.846 

37.170 

46.075 

0.25 

24.0 

1700 

-0.078 

-0.162 

34.669 

27.847 

37.173 

46.081 

0.30 

23.7 

1800 

-0.109 

-0.200 

34.667 

27.848 

37.176 

46.085 

0.26 

23.5 

1900 

-0.132 

-0.229 

34.667 

27.849 

37.179 

46.090 

0.31 

23.2 

2000 

-0.157 

-0.260 

34.666 

27.850 

37.182 

46.094 

0.28 

23.0 

2100 

-0.184 

-0.294 

34.665 

27.851 

37.185 

46.099 

0.30 

22.7 

2200 

-0.204 

-0.320 

34.664 

27.851 

37.187 

46.103 

0.26 

22.5 

2300 

-0.218 

-0.341 

34.663 

27.852 

37.188 

46.105 

0.22 

22.3 

2400 

-0.235 

-0.366 

34.662 

27.852 

37.190 

46.109 

0.25 

22.1 

2500 

-0.250 

-0.388 

34.661 

27.852 

37.192 

46.111 

0.24 

21.9 

2  60  0 

-0.264 

-0.409 

34.662 

27.854 

37.195 

46.116 

0.33 

21.6 

2700 

-0.278 

-0.431 

34.661 

27.854 

37.196 

46.118 

0.24 

21.4 

2800 

-0.288 

-0.448 

34.660 

27.854 

37.197 

46.121 

0.21 

21.2 

2900 

-0.299 

-0.467 

34.661 

27.856 

37.200 

46.124 

0.32 

20.9 

3000 

-0.310 

-0.486 

34.659 

27.855 

37.200 

46.126 

0.17 

20.8 

3200 

-0.332 

-0.525 

34 . 659 

27.857 

37.205 

46.132 

0.29 

20.3 

3400 

-0.353 

-0.563 

34 . 658 

27.858 

37.208 

46.138 

0.27 

19.  9 

3600 

-0.371 

-0.598 

34.657 

27.859 

37.211 

46.143 

0.26 

19.4 

3800 

-0.383 

-0.629 

34.658 

27.861 

37.215 

46.148 

0.29 

19.0 

4000 

-0.402 

-0.666 

34.656 

27.861 

37.217 

46.153 

0.26 

18.6 

4200 

-0.423 

-0.707 

34.655 

27.862 

37.220 

46.158 

0.30 

18.1 

4400 

-0.446 

-0.749 

34.653 

27.862 

37.223 

46.164 

0.29 

17.6 

4600 

-0.465 

-0.788 

34.653 

27.864 

37.227 

46. 170 

0.32 

17.1 

4800 

-0.470 

-0.815 

34.652 

27.864 

37.229 

46.173 

0.24 

16.8 

5000 

-0.463 

-0.830 

34.651 

27.864 

37.230 

46.175 

0.18 

16.7 

5200 

-0.448 

-0.838 

34.651 

27.864 

37.231 

46.176 

0.15 

16.7 

5230 

-0.445 

-0.838 

34.652 

27.865 

37.231 

46.177 

0.30 

16.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

49.9 

-1.844 

-1.845 

34.254 

7.70 

65.8 

0.00 

27.90 

5.142 

2.193 

100.3 

-1.839 

-1.841 

34 . 254 

7.70 

62.1 

0.00 

27.80 

5.191 

2.217 

119.8 

-1.833 

-1.835 

34.256 

7.68 

62.3 

0.00 

27.70 

5.110 

2.156 

149.8 

-0.358 

-0.363 

34.487 

5.70 

90.7 

0.00 

31.60 

2.341 

0.990 

199.4 

0.559 

0.551 

34.667 

4.59 

112.1 

0.00 

33.30 

0.456 

0.191 

300.5 

0.477 

0.464 

34.682 

4.57 

119.7 

0.00 

33.40 

0.213 

0.089 

401.6 

0.400 

0.383 

34.681 

4.57 

122.7 

0.00 

33.70 

0.01 

0.162 

0.064 

492.7 

0.362 

0.341 

34.682 

4.55 

124.6 

0.00 

33.60 

0.01 

0.121 

0.050 

600.5 

0.314 

0.288 

34.680 

4.61 

126.2 

0.00 

33.60 

0.01 

0.094 

0.035 

804.4 

0.250 

0.214 

34.680 

4.72 

127.4 

0.00 

33.40 

0.01 

0.079 

0.037 

1021.3 

0.168 

0.121 

34.678 

4.80 

129.2 

0.00 

33.20 

0.04 

0.071 

0.031 

1501.3 

-0.022 

-0.095 

34.670 

5.06 

128.8 

0.00 

32.90 

0.04 

0.080 

0.036 

2001.6 

-0.156 

-0.259 

34.664 

128.5 

0.00 

32.60 

0.03 

0.111 

0.054 

2493.3 

-0.244 

-0.381 

34.662 

5.39 

127.7 

0.00 

32.40 

0.04 

0.109 

0.047 

3001.1 

-0.307 

-0.484 

34.658 

5.47 

127.0 

0.00 

32.30 

0.04 

0.108 

0.047 

3500.1 

-0.359 

-0.578 

34 . 656 

5.59 

126.2 

0.00 

32.20 

0.05 

0.0  93 

0.041 

3987.8 

-0.400 

-0.663 

34.653 

5.66 

125.9 

0.00 

32.00 

0.07 

0.100 

0.051 

4499.2 

-0.455 

-0.768 

34.652 

5.76 

122.1 

0.00 

32.00 

0.04 

0.129 

0.062 

4999.8 

-0.464 

-0.831 

34.648 

5.82 

121.4 

0.00 

32.10 

0.04 

5149.8 

-0.453 

-0.837 

34 . 650 

5.82 

122.7 

0.00 

32.10 

0.04 

0.189 

0.094 

5231.5 

-0.444 

-0.837 

34.650 

5.79 

123.0 

0.00 

32.10 

0.12 

0.197 

0.102 

22:26  86/07/20 

0  wind/d: 038 


ANT  V/2  Station:  256  CTD:  11  62  29.64  s  l  2.60  w 

bottom  depth:5320  air  temperature : -5 . 3  air  pressure:979  wind/s :10. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.812 

-1.812 

34.239 

27.563 

36.996 

46.005 

0.00 

51.5 

10 

-1.838 

-1 . 838 

34.233 

27.558 

36.994 

46.005 

-1.15 

51.8 

20 

-1.838 

-1.838 

34.234 

27.559 

36.  995 

46.005 

0.51 

51.7 

30 

-1.837 

-1.838 

34.233 

27.558 

36.994 

46.004 

-0.51 

51.7 

40 

-1.836 

-1.837 

34.235 

27.560 

36.995 

46.006 

0.71 

51.5 

50 

-1.834 

-1.835 

34.238 

27.562 

36.998 

46.008 

0.86 

51.2 

60 

-1.832 

-1.833 

34.240 

27.564 

36.999 

46.009 

0.70 

51.0 

70 

-1.830 

-1.831 

34.241 

27.565 

37.000 

46.010 

0.49 

50.8 

80 

-1.831 

-1.833 

34.242 

27.566 

37.001 

46.011 

0.51 

50.7 

90 

-1.832 

-1.834 

34.242 

27.566 

37.001 

46.011 

0.10 

50.6 

100 

-1.829 

-1.831 

34.242 

27.566 

37.001 

46.011 

-0.16 

50.6 

110 

-1.828 

-1.830 

34.243 

27.566 

37.001 

46.011 

0.50 

50.4 

120 

-1.827 

-1.829 

34.242 

27.565 

37.000 

46.010 

-0.51 

50.4 

130 

-1.821 

-1.824 

34.243 

27.566 

37.001 

46.010 

0.45 

50.3 

140 

-0.787 

-0.791 

34.433 

27.686 

37.053 

46.000 

5.99 

39.4 

150 

0.156 

0.150 

34.619 

27.791 

37.099 

45.990 

5.61 

29.9 

160 

0.354 

0.348 

34.650 

27.805 

37.101 

45.980 

2.01 

28.7 

170 

0.393 

0.386 

34.659 

27.810 

37.103 

45.981 

1.23 

28.2 

160 

0.420 

0.413 

34.667 

27.814 

37.107 

45.982 

1.22 

27.8 

190 

0.434 

0.426 

34.673 

27.818 

37.110 

4  5. 98  5 

1.11 

27.4 

200 

0.442 

0.434 

34 . 677 

27.821 

37.112 

45.986 

0.92 

27.2 

210 

0.449 

0.440 

34.678 

27.822 

37.112 

45.986 

0.34 

27.1 

220 

0.448 

0.439 

34.680 

27.823 

37.114 

45.988 

0.73 

27.0 

230 

0.452 

0.443 

34.683 

27.826 

37.116 

4  5.98  9 

0.83 

26.8 

240 

0.455 

0.445 

34.684 

27.826 

37.116 

45.990 

0.45 

26.7 

250 

0.441 

0.431 

34.682 

27.825 

37.116 

45.991 

-0.45 

26.8 

260 

0.444 

0.433 

34.684 

27.827 

37.118 

45.992 

0.67 

26.7 

270 

0.422 

0.411 

34.683 

27.827 

37.119 

45.995 

0.46 

26.6 

280 

0.426 

0.414 

34.685 

27.829 

37.121 

45.996 

0.65 

26.5 

290 

0.420 

0.408 

34.684 

27.828 

37.121 

45.996 

-0.34 

26.6 

300 

0.409 

0.397 

34.684 

27.829 

37.122 

45.998 

0.49 

26.5 

325 

0.393 

0.380 

34.684 

27.830 

37.124 

46.001 

0.38 

26.4 

350 

0.384 

0.369 

34.685 

27.831 

37.126 

46.004 

0.43 

26.3 

375 

0.369 

0.353 

34.686 

27.833 

37.129 

46.007 

0.49 

26.1 

400 

0.358 

0.341 

34.684 

27.832 

37.128 

46.008 

-0.31 

26.2 

425 

0.349 

0.331 

34.685 

27.834 

37.130 

46.010 

0.43 

26.1 

450 

0.338 

0.319 

34.685 

27.834 

37.132 

46.012 

0.33 

26.0 

475 

0.328 

0.308 

34.684 

27.834 

37.132 

46.013 

-0.04 

26.1 

500 

0.322 

0.301 

34.686 

27.836 

37.135 

46.016 

0.51 

25.9 

550 

0.298 

0.275 

34.684 

27.836 

37.136 

46.019 

0.14 

25.9 

600 

0.279 

0.253 

34.683 

27.837 

37.138 

46.022 

0.22 

25.8 

650 

0.261 

0.233 

34.683 

27.838 

37.140 

46.025 

0.31 

25.7 

700 

0.241 

0.211 

34.683 

27.839 

37.143 

46.029 

0.33 

25.6 

750 

0.220 

0.187 

34.682 

27.839 

37.145 

46.032 

0.25 

25.5 

800 

0.204 

0.169 

34.681 

27.840 

37.146 

46.035 

0.20 

25.5 

850 

0.189 

0.151 

34.680 

27.840 

37.147 

46.037 

0.19 

25.4 

900 

0.166 

0.126 

34.680 

27.841 

37.150 

46.041 

0.36 

25.3 

950 

0.146 

0.103 

34.680 

27.842 

37.152 

46.045 

0.34 

25.1 

1000 

0.130 

0.085 

34.679 

27.843 

37.154 

46.047 

0.22 

25.1 

1100 

0.098 

0.048 

34.676 

27.842 

37.156 

46.051 

0.15 

25.0 

1200 

0.060 

0.004 

34.674 

27.843 

37.159 

46.057 

0.26 

24.8 

1300 

0.022 

-0.039 

34.673 

27.844 

37.163 

46.063 

0.31 

24.5 

1400 

-0.016 

-0.083 

34.672 

27.846 

37.167 

46.070 

0.32 

24.3 

1500 

-0.051 

-0.123 

34.670 

27.846 

37.170 

46.075 

0.26 

24.0 

1600 

-0.084 

-0.162 

34.668 

27.847 

37.173 

46.080 

0.26 

23.8 

1700 

-0.120 

-0.204 

34.667 

27.848 

37.176 

46.086 

0.32 

23.5 

1800 

-0.150 

-0.240 

34.665 

27.848 

37.179 

46.090 

0.25 

23.3 

1900 

-0.168 

-0.264 

34.665 

27.849 

37.181 

46.094 

0.28 

23.0 

2000 

-0.190 

-0.293 

34.665 

27.851 

37.184 

46.099 

0.31 

22.7 

2100 

-0.211 

-0.320 

34.663 

27.850 

37.186 

46.102 

0.21 

22.6 

2200 

-0.225 

-0.341 

34.664 

27.852 

37.189 

46.106 

0.31 

22.3 

2300 

-0.243 

-0.366 

34.662 

27.852 

37.190 

46.109 

0.20 

22.1 

2400 

-0.261 

-0.391 

34.662 

27.853 

37.193 

46.113 

0.30 

21.8 

2500 

-0.272 

-0.409 

34.662 

27.854 

37.195 

46.116 

0.26 

21.6 

2600 

-0.286 

-0.431 

34.661 

27.854 

37.196 

46.118 

0.24 

21.4 

2700 

-0.299 

-0.451 

34.660 

27.854 

37.198 

46.121 

0.24 

21.2 

2800 

-0.315 

-0.475 

34.660 

27.855 

37.200 

46.125 

0.31 

20.9 

2900 

-0.326 

-0.494 

34.660 

27.856 

37.202 

46.128 

0.28 

20.7 

3000 

-0.338 

-0.514 

34.659 

27.856 

37.203 

46.130 

0.24 

20.5 

3200 

-0.357 

-0.549 

34.659 

27.858 

37.207 

46.136 

0.27 

20.0 

3400 

-0.379 

-0.588 

34.658 

27.859 

37.210 

46.142 

0.27 

19.5 

3600 

-0.401 

-0.628 

34.658 

27.861 

37.215 

46.148 

0.30 

19.0 

3800 

-0.417 

-0.662 

34.658 

27.862 

37.218 

46.154 

0.28 

18.5 

4000 

-0.451 

-0.714 

34.655 

27.862 

37.221 

46.160 

0.30 

18.0 

4200 

-0.471 

-0.753 

34.654 

27.863 

37.224 

46.165 

0.29 

17.5 

4400 

-0.489 

-0.791 

34.651 

27.862 

37.226 

46.169 

0.25 

17.1 

4600 

-0.494 

-0.816 

34.651 

27.863 

37.228 

46.173 

0.26 

16.8 

4800 

-0.485 

-0.829 

34.651 

27.864 

37.230 

46.175 

0.19 

16.6 

5000 

-0.470 

-0.837 

34.651 

27.864 

37.231 

46.176 

0.14 

16.6 

5197 

-0.452 

-0.841 

34.652 

27.865 

37.232 

46.178 

0.16 

16.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.5 

-1.839 

-1.839 

34.231 

7.72 

59.  4 

1.94 

27.30 

0.49 

5.215 

2.196 

25.5 

-1.839 

-1.839 

34.231 

7.72 

59.2 

1.94 

27.20 

0.50 

5.167 

2.179 

50.0 

-1.838 

-1.839 

34.232 

7.70 

59.  2 

1.94 

27.20 

0.50 

5.247 

2.208 

75.5 

-1.835 

-1 . 836 

34.233 

7.70 

59.  2 

1.94 

27.20 

0.51 

5.160 

2.171 

99.8 

-1.823 

-1.825 

34.233 

7.64 

59.5 

1.94 

27.30 

0.51 

5.117 

2.152 

125.2 

-0.946 

-0.949 

34.336 

6.78 

71.7 

2.05 

29.10 

0.36 

3.881 

1 . 630 

150.1 

0.879 

0.872 

34.672 

4.55 

102.8 

2.29 

32.80 

0.04 

0.499 

201.1 

0.775 

0.766 

34.687 

4.57 

108.1 

2.27 

32.80 

0.05 

0.326 

0.131 

302.2 

0.571 

0.558 

34.689 

4.66 

115.6 

2.28 

32.80 

0.05 

0.206 

0.084 

402.2 

0.446 

0.429 

34.686 

4.59 

119.6 

2.29 

33.00 

0.09 

0.155 

0.065 

602.0 

0.312 

0.286 

34.683 

4.57 

124.7 

2.33 

33.70 

0.05 

0.105 

0.034 

753.5 

0.265 

0.232 

34.682 

4.64 

125.7 

2.32 

33.40 

0.06 

0.098 

0.037 

1001.7 

0.154 

0.108 

34.678 

4.82 

127.0 

2.30 

33.10 

0.07 

1264.9 

0.051 

-0.008 

34.675 

127.0 

2.28 

32.60 

0.08 

0.076 

0.031 

1502.0 

-0.038 

-0.111 

34.671 

5.06 

127.1 

2.28 

32.60 

0.07 

2004.3 

-0.185 

-0.288 

34.664 

5.27 

126.8 

2.24 

32.30 

0.18 

0.104 

0.038 

2503.3 

-0.275 

-0.413 

34.662 

5.40 

125.9 

2.25 

32.30 

0.06 

0.095 

0.042 

3002.3 

-0.335 

-0.511 

34.660 

5.49 

125.1 

2.21 

32.10 

0.32 

0.082 

0.032 

3503.3 

-0.382 

-0.600 

34.657 

124.3 

2.22 

31 . 90 

0.08 

0.091 

0.031 

4002.6 

-0.437 

-0.701 

34.654 

5.68 

122.9 

2.21 

31.80 

0.10 

0.108 

0.046 

4503.1 

-0.495 

-0.807 

34.651 

5.83 

119.1 

2.22 

31.80 

0.06 

0.187 

0.084 

5002.5 

-0.471 

-0.838 

34. 649 

5.81 

120.5 

2.23 

31.80 

0.06 

0.211 

0.091 

5182.4 

-0.453 

-0.841 

34.650 

5.78 

121.6 

2.23 

31.90 

0.06 

0.200 

0.0  93 

5197.4 

-0.451 

-0.840 

34.652 

5.79 

121.6 

2.21 

31.70 

0.18 

0.217 

0.100 

ANT  V/2  Station:  256  CTD:  12  62  33.76  s  l  8.64  w 


bottom  depth: 5317  air  temperature : -6 . 0  air  pressure: 977  wind/s : 9 . 0 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.831 

-1.831 

34.220 

27.548 

36.983 

45.993 

0.00 

52.  S 

10 

-1.835 

-1.835 

34.221 

27.549 

36.984 

45.995 

0.54 

52.1 

20 

-1.835 

-1.835 

34.222 

27.549 

36. 985 

45.996 

0.51 

52.6 

30 

-1.834 

-1.835 

34.221 

27.549 

36.  984 

45.995 

-0.51 

52.6 

40 

-1.828 

-1.829 

34.223 

27.550 

36.  905 

45.995 

0.68 

52.4 

50 

-1.828 

-1.829 

34.223 

27.550 

36.985 

45.995 

0.04 

52.3 

60 

-1.826 

-1.827 

34.224 

27.551 

36.986 

45.996 

0.49 

52.2 

70 

-1.824 

-1.825 

34.223 

27.550 

36.985 

45.995 

-0.52 

52.2 

80 

-1.823 

-1.825 

34.224 

27.551 

36.986 

45.996 

0.50 

52.1 

90 

-1.816 

-1.818 

34.225 

27.551 

36. 986 

45.995 

0.44 

52. C 

100 

-1.810 

-1.812 

34.226 

27.552 

3  6. 98  6 

45.995 

0.45 

51.6 

110 

-1.718 

-1.720 

34.237 

27.559 

36.987 

45.990 

1.39 

51.2 

120 

-0.489 

-0.493 

34.435 

27.674 

37.024 

45. 953 

5.90 

40.7 

130 

0.271 

0.266 

34.588 

27.759 

37.061 

45. 946 

5.06 

32.  S 

140 

0.510 

0.504 

34.628 

27.778 

37.065 

45.936 

2.34 

31.3 

150 

0.60  9 

0.603 

34.651 

27.790 

37.072 

45. 937 

1.95 

30.1 

160 

0.670 

0.663 

34.662 

27.795 

37.073 

45.935 

1.23 

29.7 

170 

0.68  6 

0.679 

34.669 

27.800 

37.077 

45. 938 

1.20 

29.  3 

180 

0.692 

0.684 

34.673 

27.803 

37.079 

45.940 

0.94 

29. C 

190 

0.706 

0.698 

34.676 

27.804 

37.080 

45.940 

0.68 

28.9 

200 

0.673 

0.664 

34.679 

27.809 

37.086 

45.948 

1.21 

28.5 

210 

0.663 

0.654 

34.681 

27.811 

37.089 

45.951 

0.85 

28.3 

220 

0.63  6 

0.627 

34.682 

27.814 

37.093 

45.957 

0.91 

28.0 

230 

0.643 

0.633 

34.684 

27.815 

37.094 

45.957 

0.60 

27.9 

240 

0.623 

0.613 

34.685 

27.817 

37.097 

45. 962 

0.83 

27.7 

250 

0.634 

0.623 

34.688 

27.819 

37.098 

45.962 

0.73 

27.6 

260 

0.592 

0.581 

34.684 

27.818 

37.100 

45.966 

-0.31 

27.6 

270 

0.580 

0.569 

34.685 

27.820 

37.103 

45.969 

0.72 

27.5 

280 

0.563 

0.551 

34.687 

27.822 

37.106 

45.974 

0.94 

27.2 

290 

0.553 

0.541 

34.687 

27.823 

37.107 

45.976 

0.47 

27.2 

300 

0.566 

0.553 

34.690 

27.825 

37.108 

45.976 

0.69 

27.0 

325 

0.518 

0.504 

34.686 

27.824 

37.111 

45.981 

0.15 

27.1 

350 

0.502 

0.487 

34.687 

27.826 

37.114 

45.985 

0.50 

26.9 

375 

0.485 

0.469 

34.688 

27.828 

37.117 

45.989 

0.51 

26.7 

400 

0.453 

0.436 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.44 

26.6 

425 

0.464 

0.446 

34.688 

27.829 

37.119 

45.993 

0.11 

26.6 

450 

0.441 

0.422 

34.686 

27.829 

37.121 

45.995 

0.12 

26.6 

475 

0.400 

0.380 

34.686 

27.832 

37.125 

46.003 

0.62 

26.4 

500 

0.379 

0.358 

34.685 

27.832 

37.127 

46.006 

0.32 

26.3 

550 

0.350 

0.326 

34.684 

27.833 

37.130 

46.010 

0.30 

26.2 

600 

0.327 

0.301 

34.684 

27.835 

37.133 

46.014 

0.34 

26.1 

650 

0.308 

0.280 

34.684 

27.836 

37.135 

46.018 

0.32 

26.0 

700 

0.284 

0.253 

34.684 

27.837 

37.139 

46.023 

0.36 

25.8 

06:30  86/07/21 

wind/d: 052 


08:50  86/07/21 

wind/d: 040 


ANT  V/2  Station:  257  CTD:  13  62  38.54  s  l  10.24  w 


bottom  depth: 5315  air  temperature : -6 . 0  air  pressure: 977  wind/s: 4. 5 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.803 

-1.803 

34.215 

27.543 

36.977 

45.985 

0.00 

53.3 

10 

-1.800 

-1.800 

34.220 

27.547 

36.980 

4  5. 98  9 

1.12 

52.9 

20 

-1.830 

-1.830 

34.216 

27.544 

36.  980 

45. 990 

-0.88 

53.1 

30 

-1.831 

-1.832 

34.217 

27.545 

36.981 

45.991 

0.51 

52.9 

40 

-1.830 

-1.831 

34.216 

27.544 

36.980 

45.990 

-0.51 

52.9 

50 

-1.826 

-1.827 

34.216 

27.544 

36.979 

45.990 

-0.18 

52.9 

60 

-1.822 

-1.823 

34.217 

27.545 

36.  980 

45.990 

0.47 

52.8 

70 

-1.825 

-1.826 

34.216 

27.544 

36.  979 

45.990 

-0.48 

52.8 

80 

-1.823 

-1.825 

34.217 

27.545 

36.  980 

45.990 

0.49 

52.6 

90 

-1.819 

-1.821 

34.217 

27.545 

36.  980 

45.990 

-0.18 

52.6 

100 

-1.405 

-1.407 

34.277 

27.582 

36.990 

45.974 

3.35 

49.2 

110 

-1.167 

-1.170 

34.315 

27.604 

36.997 

45.967 

2.62 

47.0 

120 

0.353 

0.348 

34.586 

27.753 

37.050 

45.931 

6.68 

33.5 

130 

0.757 

0.751 

34.650 

27.780 

37.053 

45.911 

2.84 

31.1 

140 

0.844 

0.838 

34.669 

27.790 

37.058 

45.910 

1.72 

30.2 

150 

0.860 

0.853 

34.675 

27.794 

37.060 

45.912 

1.08 

29.9 

160 

0.856 

0.849 

34.680 

27.798 

37.065 

45.917 

1.16 

29.5 

170 

0.817 

0.810 

34.681 

27.801 

37.071 

45.924 

1.05 

29.2 

180 

0.762 

0.754 

34.680 

27.804 

37.076 

45.933 

0.97 

28.9 

190 

0.787 

0.779 

34.685 

27.807 

37.077 

45.933 

0.85 

28.7 

200 

0.755 

0.746 

34.683 

27.807 

37.080 

45.937 

0.44 

28.7 

210 

0.759 

0.750 

34.685 

27.808 

37.081 

45.938 

0.65 

28.6 

220 

0.756 

0.746 

34.687 

27.810 

37.083 

45.940 

0.76 

28.4 

230 

0.753 

0.743 

34.690 

27.813 

37.086 

45. 943 

0.91 

28.2 

240 

0.721 

0.711 

34.689 

27.814 

37.089 

45.948 

0.67 

28.1 

250 

0.680 

0.669 

34.688 

27.816 

37.093 

45.954 

0.80 

27.9 

260 

0.672 

0.661 

34.687 

27.816 

37.093 

45.955 

-0.26 

27.9 

270 

0.657 

0.645 

34.689 

27.818 

37.097 

45.959 

0.92 

27.7 

280 

0.635 

0.623 

34.688 

27.819 

37.098 

45.962 

0.49 

27.6 

290 

0.616 

0.604 

34.689 

27.821 

37.102 

45.966 

0.82 

27.4 

300 

0.599 

0.586 

34.688 

27.821 

37.103 

45.969 

0.36 

27.4 

325 

0.516 

0.502 

34.684 

27.823 

37.110 

45.980 

0.57 

27.2 

350 

0.481 

0.466 

34.683 

27.824 

37.113 

45.985 

0.46 

27.1 

375 

0.456 

0.440 

34.682 

27.825 

37.115 

45.989 

0.36 

27.0 

400 

0.444 

0.427 

34.684 

27.827 

37.118 

45.993 

0.56 

26.8 

425 

0.466 

0.448 

34.689 

27.830 

37.120 

45.993 

0.56 

26.6 

450 

0.446 

0.427 

34.687 

27.830 

37.121 

45.995 

-0.11 

26.6 

475 

0.432 

0.412 

34.688 

27.831 

37.123 

45.999 

0.49 

26.5 

500 

0.422 

0.400 

34.687 

27.831 

37.124 

46.000 

0.04 

26.5 

550 

0.381 

0.357 

34.687 

27.834 

37.129 

46.007 

0.45 

26.2 

600 

0.349 

0.323 

34.686 

27.835 

37.132 

46.012 

0.33 

26.1 

650 

0.324 

0.296 

34.685 

27.836 

37.134 

46.016 

0.28 

26.0 

700 

0.308 

0.277 

34.684 

27.836 

37.136 

46.018 

0.20 

26.0 

710 

0.307 

0.276 

34.683 

27.835 

37.135 

46.018 

-0.46 

26.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.7 

-1.830 

-1.830 

34.219 

7.76 

57.4 

1.93 

27.10 

0.49 

47.7 

-1.825 

-1.826 

34.218 

7.76 

57.1 

1.93 

27.10 

0.48 

5.250 

2.260 

60.4 

-1.823 

-1.824 

34.218 

7.76 

57.1 

1.93 

27.10 

0.49 

85.3 

-1.823 

-1.825 

34.219 

7.76 

56.9 

1.92 

27.00 

0.49 

5.257 

2.241 

200.1 

0.761 

0.752 

34.681 

4.59 

108.0 

2.29 

32.80 

0.02 

250.3 

0.679 

0.668 

34.685 

4.61 

111.4 

2.29 

32.90 

0.02 

0.301 

0.128 

349.7 

0.481 

0.466 

34.682 

401.0 

0.442 

0.425 

34.683 

0.188 

0.076 

449.6 

0.445 

0.426 

34.686 

500.4 

0.422 

0.400 

34.686 

0.123 

0.045 

550.0 

0.382 

0.358 

34.686 

600.5 

0.350 

0.324 

34.685 

0.115 

0.039 

650.4 

0.324 

0.296 

34.683 

ANT  V/2  Station:  258  CTD:  14  62  45.30  s  1  16.18  w  10:47  86/07/21 

bottom  depth:5313  air  temperature : -7 . 0  air  pressure:977  wind/a: 9. 8  wind/d:070 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.844 

-1.844 

34.220 

27.548 

36.984 

45.995 

0.00 

52.9 

10 

-1.849 

-1.849 

34.218 

27.546 

36. 983 

45.995 

-0.68 

52.9 

20 

-1.848 

-1.848 

34.217 

27.546 

36.982 

45.994 

-0.51 

52.9 

30 

-1.846 

-1.847 

34.221 

27.549 

36. 985 

45.996 

1.00 

52.6 

40 

-1.806 

-1.807 

34.269 

27.587 

37.020 

46.028 

3.45 

48.9 

50 

-1.807 

-1.808 

34.275 

27.592 

37.025 

46.033 

1.24 

48.4 

60 

-1.708 

-1.709 

34.290 

27.601 

37.028 

46.030 

1.71 

47.5 

70 

-1.790 

-1.791 

34.301 

27.612 

37.044 

46.051 

1.88 

46.3 

80 

-1.795 

-1.797 

34.303 

27.614 

37.046 

46.053 

0.75 

46.1 

90 

-1.809 

-1.811 

34.305 

27.616 

37.049 

46.057 

0.80 

45.8 

100 

-1.805 

-1.807 

34.305 

27.616 

37.049 

46.056 

-0.19 

45.8 

110 

-1.764 

-1.766 

34.310 

27.619 

37.049 

46.054 

0.94 

45.5 

120 

-0.926 

-0.929 

34.406 

27.669 

37.046 

46.000 

3.83 

41.0 

130 

0.079 

0.074 

34.516 

27.712 

37.026 

45.923 

3.47 

37.3 

140 

0.674 

0.668 

34.616 

27.758 

37.036 

45.899 

3.71 

33.2 

150 

0.909 

0.902 

34.655 

27.775 

37.039 

45.888 

2.20 

31.7 

160 

0.949 

0.942 

34.672 

27.786 

37.047 

45.894 

1.85 

30.7 

170 

0.891 

0.883 

34.669 

27.787 

37.052 

45.902 

0.72 

30.6 

180 

0.931 

0.923 

34.675 

27.789 

37.052 

45.900 

0.80 

30.4 

190 

0.882 

0.874 

34. 675 

27.792 

37.058 

45.909 

1.04 

30.1 

200 

0.869 

0.860 

34.678 

27.796 

37.062 

45. 913 

1.02 

29.8 

210 

0.854 

0.845 

34.680 

27.798 

37.065 

45.917 

0.92 

29.6 

220 

0.841 

0.831 

34.684 

27.802 

37.070 

45.923 

1.14 

29.2 

230 

0.836 

0.826 

34.685 

27.804 

37.072 

45.925 

0.61 

29.1 

240 

0.885 

0.874 

34.692 

27.806 

37.071 

45.922 

0.82 

28.9 

250 

0.870 

0.859 

34.695 

27.810 

37.076 

45.927 

1.05 

28.6 

260 

0.856 

0.844 

34.693 

27.809 

37.076 

45.928 

-0.42 

28.7 

270 

0.855 

0.843 

34.696 

27.811 

37.078 

45.930 

0.89 

28.5 

280 

0.802 

0.790 

34.695 

27.814 

37.084 

45.939 

0.97 

28.2 

290 

0.762 

0.749 

34.691 

27.813 

37.086 

45.943 

-0.31 

28.3 

300 

0.708 

0.695 

34.688 

27.814 

37.090 

45.950 

0.68 

28.1 

325 

0.624 

0.610 

34.684 

27.816 

37.097 

45.961 

0.59 

27.9 

350 

0.606 

0.591 

34.683 

27.817 

37.098 

45.964 

0.26 

27.9 

375 

0.630 

0.614 

34.692 

27.823 

37.103 

45.967 

0.84 

27.4 

400 

0.598 

0.580 

34.691 

27.824 

37.106 

45.972 

0.45 

27.3 

425 

0.576 

0.557 

34.691 

27.825 

37.109 

45.976 

0.46 

27.2 

450 

0.550 

0.530 

34.692 

27.828 

37.113 

45.981 

0.59 

26.9 

475 

0.520 

0.499 

34.693 

27.830 

37.117 

45.987 

0.62 

26.7 

500 

0.492 

0.470 

34.690 

27.830 

37.118 

45.990 

-0.18 

26.7 

550 

0.430 

0.406 

34.687 

27.831 

37.123 

45.999 

0.38 

26.6 

600 

0.387 

0.361 

34.686 

27.833 

37.128 

46.006 

0.40 

26.4 

650 

0.390 

0.361 

34.688 

27.834 

37.129 

46.007 

0.31 

26.3 

700 

0.354 

0.323 

34.686 

27.835 

37.132 

46.012 

0.29 

26.2 

ANT  V/2  Station:  259  CTD:  15  62  49.83  s  l  14.78  w  14:06 

bottom  depth: 52 97  air  temperature : -8 . 4  air  pressure: 976  wind/s: 6.7  wind/d 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.843 

-1.843 

34.285 

27.601 

37.036 

46.046 

0.00 

47.8 

10 

-1.851 

-1.851 

34.278 

27.595 

37.031 

46.042 

-1.31 

48.3 

20 

-1.851 

-1.851 

34.277 

27.595 

37.030 

46.041 

-0.50 

48.3 

30 

-1.851 

-1.852 

34.277 

27.595 

37.030 

46.041 

0.04 

48.3 

40 

-1.848 

-1.849 

34.277 

27.594 

37.030 

46.040 

-0.15 

48.2 

50 

-1.850 

-1.851 

34.277 

27.595 

37.030 

46.041 

0.14 

48.1 

60 

-1.848 

-1.849 

34.277 

27.594 

37.030 

46.040 

-0.12 

48.1 

70 

-1.847 

-1.848 

34.276 

27.594 

37.029 

46.040 

-0.51 

48.1 

80 

-1.840 

-1.842 

34.281 

27.598 

37.032 

46.042 

1.10 

47.7 

90 

-1.825 

-1.827 

34.294 

27.608 

37.042 

46.050 

1.78 

46.6 

100 

-1.834 

-1.836 

34.301 

27.614 

37.048 

46.057 

1.37 

46.0 

110 

-1.817 

-1.819 

34.304 

27.616 

37.049 

46.057 

0.78 

45.8 

120 

-1.817 

-1.819 

34.306 

27.617 

37.050 

46.059 

0.71 

45.6 

130 

-1.485 

-1.488 

34.341 

27.636 

37.048 

46.036 

2.34 

43.8 

140 

-0.574 

-0.578 

34.457 

27.696 

37.050 

45.984 

4.17 

38.5 

150 

-0.132 

-0.137 

34.537 

27.740 

37.066 

45.974 

3.61 

34.6 

160 

0.303 

0.297 

34.631 

27.792 

37.092 

45.974 

3.97 

29.8 

170 

0.358 

0.351 

34.643 

27.799 

37.095 

45.974 

1.40 

29.2 

180 

0.419 

0.412 

34.658 

27.807 

37.100 

45.975 

1.61 

28.5 

190 

0.426 

0.418 

34.659 

27.808 

37.100 

45.975 

0.35 

28.4 

200 

0.434 

0.426 

34.663 

27.810 

37.102 

45.977 

0.92 

28.2 

210 

0.451 

0.442 

34.666 

27.812 

37.102 

45.976 

0.65 

28.1 

220 

0.462 

0.453 

34.670 

27.814 

37.104 

45.978 

0.89 

27.8 

230 

0.474 

0.465 

34.674 

27.817 

37.106 

45.979 

0.88 

27.6 

240 

0.480 

0.470 

34.675 

27.818 

37.106 

45.979 

0.37 

27.6 

250 

0.486 

0.476 

34.676 

27.818 

37.106 

45.978 

0.37 

27.5 

260 

0.508 

0.497 

34.679 

27.819 

37.106 

45.977 

0.55 

27.5 

270 

0.501 

0.490 

34.680 

27.820 

37.108 

45.979 

0.64 

27.4 

280 

0.501 

0.489 

34.680 

27.820 

37.108 

45.979 

0.10 

27.4 

290 

0.558 

0.546 

34.686 

27.822 

37.106 

45.974 

0.55 

27.3 

300 

0.555 

0.542 

34.688 

27.824 

37.108 

45.976 

0.76 

27.1 

325 

0.506 

0.492 

34.685 

27.824 

37.112 

45.983 

0.36 

27.1 

350 

0.504 

0.489 

34.685 

27.824 

37.112 

45.983 

0.17 

27.1 

375 

0.475 

0.459 

34.685 

27.826 

37.115 

45.988 

0.51 

26.9 

400 

0.464 

0.447 

34.686 

27.828 

37.118 

45.991 

0.46 

26.8 

425 

0.431 

0.413 

34.683 

27.827 

37.119 

45.995 

0.04 

26.8 

450 

0.419 

0.400 

34.685 

27.830 

37.122 

45.998 

0.56 

26.6 

475 

0.411 

0.391 

34.686 

27.831 

37.124 

46.001 

0.43 

26.5 

500 

0.393 

0.371 

34.685 

27.831 

37.126 

46.003 

0.27 

26.  4 

550 

0.372 

0.348 

34.685 

27.833 

37.128 

46.007 

0.33 

26.3 

600 

0.354 

0.328 

34.685 

27.834 

37.131 

46.011 

0.31 

26.2 

650 

0.336 

0.307 

34.684 

27.834 

37.132 

46.013 

0.22 

26.2 

700 

0.314 

0.283 

34.685 

27.836 

37.136 

46.018 

0.41 

26.0 

750 

0.295 

0.262 

34.684 

27.837 

37.138 

46.021 

0.23 

25.9 

800 

0.281 

0.245 

34.684 

27.838 

37.139 

46.024 

0.29 

25.8 

850 

0.263 

0.225 

34.684 

27.839 

37.142 

46.027 

0.32 

25.7 

900 

0.245 

0.204 

34.682 

27.838 

37.143 

46.029 

0.07 

25.7 

950 

0.227 

0.184 

34.682 

27.840 

37.145 

46.033 

0.33 

25.6 

1000 

0.215 

0.169 

34.682 

27.840 

37.147 

46.035 

0.28 

25.5 

1100 

0.171 

0.120 

34.680 

27.841 

37.151 

46.042 

0.29 

25.3 

1200 

0.127 

0.071 

34.678 

27.843 

37.155 

46.049 

0.29 

25.1 

1300 

0.089 

0.027 

34.675 

27.842 

37.157 

46.054 

0.22 

25.0 

1400 

0.054 

-0.013 

34.675 

27.845 

37.162 

46.060 

0.34 

24.6 

1500 

0.017 

-0.056 

34.672 

27.844 

37.164 

46.065 

0.23 

24.5 

1600 

-0.013 

-0.092 

34.672 

27.846 

37.168 

46.071 

0.33 

24.2 

1700 

-0.041 

-0.126 

34.671 

27.847 

37.171 

46.076 

0.29 

23.9 

1800 

-0.071 

-0.162 

34.670 

27.848 

37.174 

46.081 

0.30 

23.7 

1900 

-0.101 

-0.198 

34.669 

27.849 

37.177 

46.087 

0.31 

23.4 

2000 

-0.130 

-0.234 

34.666 

27.849 

37.179 

46.090 

0.21 

23.2 

2100 

-0.159 

-0.269 

34.666 

27.850 

37.183 

46.096 

0.35 

22.9 

2200 

-0.175 

-0.292 

34.666 

27.852 

37.185 

46.100 

0.28 

22.6 

2300 

-0.195 

-0.319 

34.663 

27.850 

37.186 

46.102 

0.15 

22.5 

2400 

-0.209 

-0.340 

34.664 

27.852 

37.189 

46.106 

0.32 

22.2 

2500 

-0.226 

-0.364 

34.662 

27.852 

37.190 

46.108 

0.20 

22.1 

2600 

-0.242 

-0.388 

34.662 

27.853 

37.192 

46.112 

0.30 

21.8 

2700 

-0.258 

-0.411 

34.661 

27.853 

37.194 

46.115 

0.26 

21.6 

2800 

-0.271 

-0.432 

34.661 

27.854 

37.196 

46.119 

0.29 

21.3 

2900 

-0.286 

-0.455 

34.661 

27.855 

37.199 

46.122 

0.30 

21.1 

3000 

-0.294 

-0.471 

34.660 

27.855 

37.200 

46.124 

0.21 

20.9 

3200 

-0.315 

-0.508 

34.659 

27.856 

37.203 

46.129 

0.26 

20.5 

3400 

-0.338 

-0.548 

34.660 

27.859 

37.208 

46.137 

0.32 

19.9 

3600 

-0.358 

-0.586 

34.659 

27.860 

37.211 

46.142 

0.27 

19.5 

3800 

-0.380 

-0.626 

34.657 

27.860 

37.214 

46.147 

0.27 

19.1 

4000 

-0.399 

-0.664 

34.656 

27.861 

37.217 

46.152 

0.28 

18.6 

4200 

-0.420 

-0.704 

34.655 

27.862 

37.220 

46.158 

0.30 

18.1 

4400 

-0.447 

-0.750 

34.655 

27.864 

37.225 

46.165 

0.35 

17.5 

4600 

-0.468 

-0.791 

34.654 

27.865 

37.228 

46.171 

0.31 

17.0 

4800 

-0.473 

-0.818 

34.652 

27.864 

37.229 

46.174 

0.22 

16.7 

5000 

-0.463 

-0.830 

34.651 

27.864 

37.230 

46.175 

0.15 

16.7 

5200 

-0.451 

-0.841 

34.651 

27.864 

37.231 

46.177 

0.18 

16.6 

5320 

-0.439 

-0.843 

34.650 

27.863 

37.230 

46.176 

-0.10 

16.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

13.8 

-1.846 

-1.846 

34.273 

14.1 

-1.844 

-1.844 

34.273 

7.72 

58.9 

1.91 

27.80 

0.46 

5.202 

49.2 

-1.844 

-1.845 

34 . 272 

7.72 

59.1 

1. 94 

27.90 

0.46 

5.022 

76.8 

-1.837 

-1.838 

34.287 

7.70 

59.8 

1.94 

28.00 

0.46 

5.213 

99.3 

-1.823 

-1.825 

34.305 

7.63 

60.5 

1.96 

28.30 

0.45 

5.162 

118.3 

-1.819 

-1.821 

34.306 

7.66 

61.0 

1. 98 

28.40 

0.45 

5.080 

147.3 

0.616 

0.610 

34.574 

5.08 

93.7 

2.24 

33.40 

0.13 

1.424 

198.9 

0.494 

0.486 

34.653 

4. 64 

0.562 

247.6 

0.483 

0.473 

34.666 

4.55 

113.5 

2.37 

33.80 

0.02 

0.403 

299.7 

0.528 

0.515 

34.678 

4.57 

116.0 

2.33 

33.40 

0.01 

0.283 

321.7 

0.535 

0.521 

34.682 

4.59 

115.4 

2.31 

33.30 

0.01 

0.2  53 

400.0 

0.464 

0.447 

34.682 

118.9 

2.32 

33.50 

0.04 

0.195 

554.5 

0.383 

0.359 

34.683 

4.53 

122.6 

2.35 

33.90 

0.01 

0.138 

1000.9 

0.219 

0.173 

34.679 

4.78 

127.2 

2.31 

33.30 

0.02 

0.110 

1501.4 

0.030 

-0.043 

34.671 

5.05 

127.5 

2.30 

33.10 

0.02 

0.075 

2000.3 

-0.129 

-0.233 

34.665 

5.30 

127.1 

2.28 

32.60 

0.02 

0.099 

2500.3 

-0.235 

-0.373 

34.662 

5.47 

126.5 

2.27 

32.40 

0.01 

0.110 

3000.9 

-0.297 

-0.474 

34.658 

5.46 

125.7 

2.25 

32.20 

0.02 

0.104 

3500.3 

-0.353 

-0.572 

34.656 

5.60 

124.8 

2.16 

32.10 

0.02 

0.102 

4000.8 

-0.400 

-0.665 

34.654 

5.68 

124.9 

2.23 

32.00 

0.03 

0.100 

4501.4 

-0.457 

-0.770 

34. 651 

5.79 

120.0 

2.21 

31.80 

0.04 

0.133 

4994.7 

-0.464 

-0.830 

34.649 

119.8 

2.22 

32.00 

0.01 

0.176 

5305.7 

-0.441 

-0.843 

34. 648 

5.83 

121.7 

2.18 

31.90 

0.01 

0.218 

5323.1 

-0.439 

-0.843 

34.648 

5.84 

121.6 

2.22 

31.90 

0.05 

0.226 

86/07/21 
:  071 


F2 

2.207 

2.144 

2.212 

2.207 

2.156 

0.601 

0.242 

0.169 

0.127 

0.106 

0.079 

0.065 

0.048 

0.030 

0.053 

0.051 

0.042 

0.043 

0.046 

0.061 

0.082 

0.100 

0.104 


ANT  V/2  Station:  260  CTD:  16  62  55.17  s  2  1.35  w  22:12  86/07/21 


bottom  depth: 5282  air 

temperature : -9 . 3 

air  pressure: 975 

wind/s 

:  3 . 5 

wind/d : 

062 

PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.767 

-1.767 

34.283 

27.597 

37.027 

46.033 

0.00 

48.2 

10 

-1.807 

-1.807 

34.283 

27.598 

37.031 

46.039 

0.58 

48.0 

20 

-1.807 

-1.807 

34.283 

27.598 

37.031 

46.039 

0.04 

48.0 

30 

-1.805 

-1.806 

34.283 

27.598 

37.031 

46.039 

-0.12 

47.9 

40 

-1.800 

-1.801 

34.283 

27.598 

37.030 

46.038 

-0.20 

47.9 

50 

-1.603 

-1.604 

34.318 

27.621 

37.040 

46.036 

2.66 

45.7 

60 

-1.216 

-1.217 

34.357 

27.640 

37.035 

46.007 

2.41 

43.9 

70 

-0.038 

-0.041 

34.511 

27.714 

37.035 

45.938 

4.71 

37.1 

80 

0.870 

0.867 

34.638 

27.763 

37.030 

45.881 

3.85 

32.6 

90 

0.978 

0.974 

34.654 

27.769 

37.029 

45.875 

1.32 

32.1 

100 

1.021 

1.017 

34.662 

27.773 

37.030 

45.873 

1.05 

31.8 

110 

1.033 

1.028 

34.669 

27.778 

37.034 

45.877 

1.23 

31.4 

120 

1.053 

1.048 

34.673 

27.779 

37.035 

45.876 

0.76 

31.2 

130 

1.076 

1.070 

34.680 

27.784 

37.038 

45.878 

1.12 

30.9 

140 

1.060 

1.054 

34.680 

27.785 

37.040 

45.881 

0.60 

30.8 

150 

1.045 

1.038 

34.682 

27.787 

37.043 

45.885 

0.92 

30.6 

160 

1.052 

1.045 

34.687 

27.791 

37.046 

45.888 

1.05 

30.3 

170 

1.043 

1.035 

34.691 

27.795 

37.051 

45.892 

1.10 

29.  9 

180 

1.051 

1.043 

34.693 

27.796 

37.051 

45.893 

0.58 

29.9 

190 

1.049 

1.040 

34.695 

27.798 

37.053 

45.895 

0.75 

29.7 

200 

1.046 

1.037 

34.697 

27.799 

37.055 

45.897 

0.76 

29.6 

210 

1.034 

1.024 

34.699 

27.802 

37.058 

45.900 

0.89 

29.3 

220 

1.044 

1.034 

34.703 

27.804 

37.060 

45.902 

0.89 

29.1 

230 

1.023 

1.012 

34.702 

27.805 

37.062 

45.905 

0.49 

29.1 

240 

0.998 

0.987 

34.702 

27.807 

37.065 

4  5. 90  9 

0.76 

28.9 

250 

0.999 

0.988 

34.704 

27.808 

37.067 

45.911 

0.70 

28.8 

260 

0.964 

0.952 

34.702 

27.809 

37.070 

45.916 

0.56 

28.7 

270 

0.959 

0.947 

34.703 

27.810 

37.071 

45.917 

0. 61 

28.7 

280 

0. 934 

0.921 

34.703 

27.812 

37.074 

45.922 

0.76 

28.5 

290 

0.908 

0.895 

34.703 

27.814 

37.077 

45.926 

0.78 

28.3 

300 

0.891 

0.877 

34.702 

27.814 

37.079 

45.929 

0.39 

28.3 

325 

0.822 

0.807 

34.698 

27.815 

37.084 

45.938 

0.49 

28.2 

350 

0.766 

0.750 

34.697 

27.818 

37.090 

45.947 

0.65 

27.9 

375 

0.741 

0.724 

34.696 

27.819 

37.093 

45.951 

0.37 

27.9 

400 

0.723 

0.705 

34.697 

27.821 

37.096 

45.955 

0.53 

27.7 

425 

0.694 

0.675 

34.697 

27.823 

37.099 

45.960 

0.53 

27.5 

450 

0.647 

0.627 

34.694 

27.823 

37.103 

45.966 

0.38 

27.5 

475 

0. 630 

0.60  9 

34.694 

27.824 

37.105 

45.969 

0.41 

27.4 

500 

0.607 

0.585 

34.694 

27.826 

37.108 

45.974 

0.48 

27.2 

550 

0.590 

0.565 

34.695 

27.828 

37.111 

45. 978 

0.38 

27.1 

600 

0.514 

0.487 

34.691 

27.829 

37.117 

45.988 

0.42 

26.9 

650 

0.477 

0.448 

34.690 

27.831 

37.121 

45.994 

0.38 

26.7 

700 

0.429 

0.397 

34.686 

27.831 

37.123 

46.000 

0.22 

26.7 

750 

0.386 

0.352 

34.686 

27.833 

37.129 

46.007 

0.47 

26.4 

800 

0.365 

0.329 

34.684 

27.833 

37.130 

46.010 

0.13 

26.5 

850 

0.334 

0.295 

34.684 

27.835 

37.134 

46.015 

0.41 

26.2 

900 

0.317 

0.276 

34.683 

27.835 

37.135 

46.018 

0.23 

26.2 

950 

0.301 

0.257 

34.683 

27.836 

37.137 

46.021 

0.31 

26.1 

1000 

0.282 

0.235 

34.682 

27.837 

37.139 

46.024 

0.25 

26.0 

1100 

0.243 

0.191 

34.680 

27.838 

37.142 

46.030 

0.26 

25.9 

1200 

0.195 

0.138 

34.678 

27.839 

37.147 

46.037 

0.31 

25.6 

1300 

0.142 

0.080 

34.676 

27.840 

37.152 

46.046 

0.34 

25.3 

1400 

0.108 

0.040 

34.676 

27.843 

37.156 

46.052 

0.34 

25.0 

1500 

0.065 

-0.009 

34.673 

27.843 

37.159 

46.058 

0.27 

24.9 

1600 

0.036 

-0.044 

34.671 

27.843 

37.162 

46.062 

0.24 

24.7 

1700 

0.005 

-0.081 

34.671 

27.845 

37.166 

46.069 

0.34 

24.4 

1800 

-0.034 

-0.126 

34.668 

27.845 

37.169 

46.074 

0.27 

24.2 

1900 

-0.062 

-0.160 

34.669 

27.847 

37.173 

46.080 

0.37 

23.8 

2000 

-0.100 

-0.204 

34.667 

27.848 

37.176 

46.086 

0.32 

23.5 

2100 

-0.127 

-0.238 

34.666 

27.849 

37.179 

46.091 

0.30 

23.2 

2200 

-0.152 

-0.269 

34.665 

27.850 

37.182 

46.095 

0.29 

22.9 

2300 

-0.176 

-0.300 

34.663 

27.849 

37.184 

46.099 

0.25 

22.7 

2400 

-0.199 

-0.330 

34.664 

27.852 

37.188 

46.104 

0.37 

22.3 

2500 

-0.218 

-0.356 

34.663 

27.852 

37.190 

46.108 

0.27 

22.1 

2600 

-0.236 

-0.382 

34.661 

27.852 

37.191 

46.110 

0.22 

22.0 

2700 

-0.249 

-0.402 

34.662 

27.854 

37.194 

46.115 

0.32 

21.6 

2800 

-0.263 

-0.424 

34.660 

27.853 

37.195 

46.117 

0.19 

21.5 

2900 

-0.275 

-0.444 

34.660 

27.854 

37.197 

46.120 

0.28 

21.3 

3000 

-0.291 

-0.468 

34.659 

27.854 

37.198 

46.123 

0.27 

21.0 

3200 

-0.320 

-0.513 

34.658 

27.856 

37.202 

46.130 

0.29 

20.5 

3400 

-0.338 

-0.548 

34.657 

27.856 

37.205 

46.134 

0.26 

20.1 

3600 

-0.358 

-0.586 

34.657 

27.858 

37.209 

46.140 

0.29 

19.6 

3800 

-0.382 

-0.628 

34.657 

27.860 

37.214 

46.147 

0.31 

19.0 

4000 

-0.399 

-0.664 

34.655 

27.860 

37.216 

46.151 

0.25 

18.7 

4200 

-0.418 

-0.702 

34.654 

27.861 

37.219 

46.157 

0.29 

18.2 

4401 

-0.446 

-0.749 

34.652 

27.861 

37.222 

46.163 

0.31 

17.7 

4601 

-0.467 

-0.790 

34.651 

27.862 

37.226 

46.169 

0.31 

17.2 

4801 

-0.471 

-0.816 

34.651 

27.863 

37.228 

46.173 

0.26 

16.8 

5001 

-0.464 

-0.831 

34.651 

27.864 

37.230 

46. 175 

0.21 

16.7 

5201 

-0.454 

-0.844 

34.649 

27.863 

37.230 

46. 176 

0.12 

16.7 

5325 

-0.441 

-0.845 

34.648 

27.862 

37.229 

46.175 

•0.11 

16.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO  N3 

N2 

FI 

F2 

15.1 

-1.801 

-1.801 

34.285 

4.940 

2.103 

15.1 

-1.801 

-1.801 

34.285 

24.2 

-1.801 

-1.801 

34.285 

4.904 

2.162 

39.7 

-1.794 

-1.795 

34.289 

4 . 962 

2.118 

75.1 

0.053 

0.050 

34.504 

2.186 

0.941 

99.8 

0.949 

0.945 

34.645 

0.688 

0.303 

124.8 

1.037 

1.031 

34.665 

0.518 

0.214 

200.3 

1.039 

1.030 

34.696 

250.1 

1.002 

0.991 

34.701 

0.250 

0.111 

300.5 

0.922 

0.908 

34.703 

400.0 

0.694 

0.67  6 

34.692 

0.221 

0.096 

499.1 

0.617 

0.595 

34.694 

0.181 

0.083 

700.4 

0.464 

0.432 

34.688 

0.118 

0.048 

1000.5 

0.299 

0.252 

34.682 

0.076 

0.034 

1249.8 

0.172 

0.112 

34.679 

1500.0 

0.065 

-0.009 

34.674 

0.072 

0.033 

2001.0 

-0.100 

-0.204 

34.668 

0.0  90 

0.038 

2501.1 

-0.223 

-0.361 

34.663 

0.094 

0.042 

2999.9 

-0.292 

-0.469 

34.660 

0.0  76 

0.034 

3501.1 

-0.351 

-0.570 

34.657 

4000.9 

-0.400 

-0.665 

34.655 

0.114 

0.0  61 

4500.4 

-0.461 

-0.774 

34.652 

4998.9 

-0.463 

-0.830 

34.651 

0.167 

0.086 

5326.8 

-0.440 

-0.845 

34.649 

0.248 

0.121 

ANT  V/2  Station:  263  CTD:  17  62  54.75  s  2  45.82  w  06:i6  86/07/22 


bottom  depth: 5277  air  temperature : -12 . 0  air  pressure: 976  wind/s: 0.2  wlnd/d:333 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.817 

-1.817 

34.284 

27.599 

37.033 

46.041 

0.00 

48.0 

10 

-1.822 

-1.822 

34.285 

27.600 

37.034 

46.043 

0.55 

47.8 

20 

-1.824 

-1.824 

34 . 286 

27.601 

37.035 

46.044 

0.52 

47.7 

30 

-1.823 

-1.824 

34.287 

27.602 

37.036 

46.044 

0.50 

47.6 

40 

-1.823 

-1.824 

34.286 

27.601 

37.035 

46.044 

-0.50 

47.6 

50 

-1.822 

-1 . 823 

34 . 286 

27.601 

37.035 

46.044 

-0.08 

47.5 

60 

-1.820 

-1.821 

34.285 

27.600 

37.034 

46.043 

-0.52 

47.5 

70 

-1.817 

-1.818 

34.286 

27.601 

37.034 

46.043 

0.48 

47.4 

80 

-1.707 

-1.709 

34.297 

27.607 

37.033 

46.035 

1.34 

46.8 

90 

-0.409 

-0.412 

34.456 

27.687 

37.032 

45.957 

4.91 

39.5 

100 

0.002 

-0.002 

34.516 

27.716 

37.035 

4  5.93  5 

2.90 

36.9 

110 

0.496 

0.492 

34.595 

27.752 

37.041 

45.913 

3.29 

33.7 

120 

0.731 

0.726 

34.632 

27.767 

37.042 

45.901 

2.14 

32.3 

130 

0.828 

0.822 

34.649 

27.775 

37.044 

45.897 

1.50 

31.6 

140 

0.800 

0.794 

34.655 

27.781 

37.052 

45.907 

1.45 

31.0 

150 

0.797 

0.791 

34.660 

27.786 

37.056 

45.912 

1.15 

30.6 

160 

0.828 

0.821 

34.667 

27.789 

37.058 

45. 912 

1.05 

30.3 

170 

0.842 

0.835 

34 . 670 

27.791 

37.059 

45.912 

0.68 

30.2 

180 

0.873 

0.865 

34.679 

27.796 

37.062 

45. 913 

1.26 

29.7 

190 

0.858 

0.850 

34.679 

27.797 

37.064 

45.916 

0.58 

29.  6 

200 

0.877 

0.868 

34.685 

27.801 

37.067 

45.917 

1.05 

29.3 

210 

0.847 

0.838 

34.684 

27.802 

37.069 

45.922 

0.65 

29.2 

220 

0.875 

0.865 

34.691 

27.806 

37.072 

45.922 

1.07 

28.9 

230 

0.892 

0.882 

34.692 

27.806 

37.070 

45.920 

-0.34 

29.0 

240 

0.871 

0.860 

34.694 

27.809 

37.075 

45.926 

0.99 

28.7 

250 

0.850 

0.839 

34.693 

27.809 

37.076 

45.929 

0.48 

28.6 

260 

0.849 

0.837 

34.695 

27.811 

37.078 

45.930 

0.73 

28.5 

270 

0.803 

0.791 

34.692 

27.811 

37.081 

45. 936 

0.54 

28.4 

280 

0.718 

0.706 

34.688 

27.814 

37.089 

45.948 

0.94 

28.2 

290 

0.732 

0.719 

34 . 690 

27.814 

37.089 

45.947 

0.45 

28.1 

300 

0.696 

0.683 

34.687 

27.814 

37.091 

45.951 

0.24 

28.1 

325 

0.678 

0.664 

34.689 

27.817 

37.094 

45.956 

0.61 

27.9 

350 

0.736 

0.720 

34 . 698 

27.821 

37.095 

45.953 

0.63 

27.6 

375 

0.710 

0.693 

34.697 

27.822 

37.097 

45.957 

0.38 

27.6 

400 

0. 64  5 

0. 627 

34.693 

27.823 

37.102 

45.965 

0.45 

27.5 

425 

0.616 

0.597 

34.693 

27.824 

37.105 

45.971 

0.53 

27.3 

450 

0.578 

0.558 

34.693 

27.827 

37.110 

45.977 

0.60 

27.1 

475 

0.556 

0.535 

34.692 

27.827 

37.112 

45.981 

0.34 

27.0 

500 

0.531 

0.509 

34.691 

27.828 

37.114 

45.984 

0.38 

26.9 

550 

0.484 

0.460 

34.689 

27.829 

37.119 

45.991 

0.36 

26.8 

600 

0.440 

0.413 

34.687 

27.831 

37.122 

45.998 

0.35 

26.7 

650 

0.409 

0.380 

34.686 

27.832 

37.125 

46.003 

0.33 

26.5 

700 

0.387 

0.356 

34.686 

27.833 

37.128 

46.007 

0.34 

26.4 

750 

0.356 

0.322 

34.684 

27.833 

37.131 

46.011 

0.25 

26.4 

800 

0.321 

0.285 

34.684 

27.836 

37.135 

46.017 

0.43 

26.1 

850 

0.304 

0.265 

34.682 

27.835 

37.136 

46.019 

-0.03 

26.2 

900 

0.291 

0.250 

34.682 

27.836 

37.137 

46.022 

0.28 

26.1 

950 

0.271 

0.227 

34.682 

27.837 

37.140 

46.025 

0.34 

25.9 

1000 

0.252 

0.206 

34.680 

27.837 

37.141 

46.027 

0.12 

25.9 

1100 

0.211 

0.159 

34.680 

27.839 

37.146 

46.035 

0.35 

25.6 

1200 

0.169 

0.112 

34.678 

27.840 

37.150 

46.042 

0.29 

25.4 

1300 

0.121 

0.059 

34.676 

27.842 

37.154 

46.049 

0.32 

25.2 

1400 

0.088 

0.020 

34.674 

27.842 

37.157 

46.054 

0.25 

25.0 

1500 

0.045 

-0.028 

34.672 

27.843 

37.161 

46.061 

0.31 

24.7 

1600 

0.011 

-0.068 

34.668 

27.842 

37.162 

46.064 

0.15 

24.7 

1700 

-0.027 

-0.112 

34.670 

27.846 

37.169 

46.073 

0.43 

24.1 

1800 

-0.059 

-0.150 

34.668 

27.846 

37.171 

46.078 

0.27 

23.9 

1900 

-0.093 

-0.190 

34.666 

27.846 

37.174 

46.083 

0.29 

23.7 

2000 

-0.119 

-0.223 

34.665 

27.847 

37.177 

46.087 

0.29 

23.4 

2100 

-0.150 

-0.260 

34.664 

27.848 

37.180 

46.093 

0.32 

23.1 

2200 

-0.176 

-0.293 

34.663 

27.849 

37.183 

46.097 

0.30 

22.8 

2300 

-0.199 

-0.323 

34.663 

27.851 

37.186 

46.102 

0.33 

22.5 

2400 

-0.217 

-0.348 

34.663 

27.852 

37.189 

46.106 

0.30 

22.2 

2500 

-0.240 

-0.378 

34.661 

27.852 

37.190 

46.110 

0.25 

22.0 

2600 

-0.255 

-0.400 

34.661 

27.853 

37.193 

46.113 

0.29 

21.7 

2700 

-0.266 

-0.419 

34.660 

27.853 

37.194 

46.116 

0.22 

21.6 

2800 

-0.278 

-0.439 

34.660 

27.854 

37.196 

46.119 

0.28 

21.3 

2900 

-0.294 

-0.462 

34.659 

27.854 

37.198 

46.122 

0.27 

21.1 

3000 

-0.307 

-0.483 

34.659 

27.855 

37.200 

46.125 

0.29 

20.8 

3200 

-0.333 

-0.526 

34.658 

27.856 

37.204 

46.132 

0.28 

20.4 

3400 

-0.356 

-0.566 

34.658 

27.858 

37.208 

46. 138 

0.30 

19.8 

3600 

-0.374 

-0.601 

34.656 

27.858 

37.210 

46.142 

0.24 

19.5 

3800 

-0.393 

-0.638 

34.656 

27.860 

37.214 

46.148 

0.30 

19.0 

4000 

-0.421 

-0.685 

34.655 

27.861 

37.218 

46.155 

0.32 

18.4 

4200 

-0.441 

-0.724 

34.652 

27.860 

37.220 

46.159 

0.25 

18.0 

4400 

-0.473 

-0.775 

34.652 

27.862 

37.225 

46.167 

0.36 

17.3 

4600 

-0.486 

-0.809 

34.650 

27.862 

37.227 

46.171 

0.25 

17.0 

4800 

-0.485 

-0.829 

34 . 650 

27.863 

37.229 

46.174 

0.24 

16.7 

5000 

-0.472 

-0.838 

34.650 

27.863 

37.230 

46.176 

0.16 

16.6 

5200 

-0.450 

-0.840 

34.650 

27.863 

37.230 

46.176 

0.06 

16.7 

5325 

-0.436 

-0.840 

34.650 

27.863 

37.230 

46.176 

0.06 

16.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

15.2 

-1.826 

-1.826 

34.287 

7.66 

59.2 

1.95 

27.80 

0.47 

5.096 

2.170 

25.0 

-1.823 

-1.823 

34.287 

60.2 

1.96 

27.80 

0.46 

39.3 

-1.829 

-1.830 

34.286 

7.64 

59.9 

1.96 

27.80 

0.46 

5.138 

2.199 

60.0 

-1.829 

-1.830 

34.286 

7.68 

59.2 

1.96 

27.80 

0.46 

79.4 

-1.826 

-1.828 

34.288 

7.64 

59.2 

1.96 

27.80 

0.46 

5.148 

2.205 

99.3 

-0.022 

-0.026 

34.499 

5.59 

92.7 

2.19 

31.60 

0.12 

2.223 

0 . 954 

115.0 

0.701 

0.696 

34 . 501 

4.74 

95.8 

2.28 

32.90 

0.01 

0.972 

0.407 

149.4 

0.842 

0.835 

34.660 

4.55 

100.7 

2.28 

32.90 

-0.02 

0.580 

0.245 

199.4 

0.905 

0.896 

34.688 

4.53 

104.1 

2.25 

-0.01 

0.339 

0.140 

299.8 

0.770 

0.757 

34.694 

4.59 

109.1 

2.24 

-0.01 

0.255 

0.104 

399.6 

0.645 

0.627 

34.694 

4. 64 

113.1 

2.25 

-0.01 

0.198 

0.083 

500.0 

0.529 

0.507 

34.683 

4.68 

125.0 

2.32 

-0.02 

0.075 

0.028 

750.0 

0.357 

0.323 

34.686 

4.61 

123.4 

2.32 

-0.01 

0.099 

0.045 

1000.5 

0.240 

0.194 

34.683 

4.68 

125.3 

2.32 

-0.01 

0.072 

0.033 

1250.3 

0.147 

0.088 

34.680 

4.83 

125.3 

2.30 

33.10 

-0.01 

0.066 

0.026 

1500.3 

0.034 

-0.039 

34.675 

4.99 

125.5 

2.29 

32.90 

-0.02 

0.074 

0.033 

1998.9 

-0.121 

-0.225 

34 . 670 

125.6 

2.28 

32.60 

-0.02 

0.094 

0.039 

2501.1 

-0.232 

-0.370 

34.664 

5.35 

124.8 

2.25 

32.30 

-0.02 

0.145 

0.064 

3001.8 

-0.307 

-0.484 

34.662 

5.43 

124.5 

2.24 

32.10 

-0.02 

0.080 

0.037 

3502.3 

-0.367 

-0.586 

34.660 

5.56 

123.4 

2.23 

32.10 

-0.02 

0.080 

0.034 

4001.8 

-0.422 

-0.686 

34.657 

5.69 

123.0 

2.23 

32.00 

-0.02 

0.098 

0.045 

4502.2 

-0.488 

-0.800 

34.653 

5.78 

117.9 

2.22 

31.90 

-0.02 

0.155 

0.081 

5326.2 

-0.435 

-0.840 

34.653 

5.78 

121.1 

2.21 

32.00 

0.02 

0.199 

0.095 

ANT  V/2  Station:  264  CTD:  18  63  6.94  s  2  28.43  w  13:34  86/07/22 

bottom  depth:5262  air  temperature : -16 . 0  air  pressura:972  wind/a:1.7  wind/d:069 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.832 

-1.832 

34.290 

27.605 

37.039 

46.048 

0.00 

47.5 

10 

-1.834 

-1.834 

34.289 

27.604 

37.038 

46.048 

-0.49 

47.5 

20 

-1.835 

-1.835 

34.289 

27.604 

37.038 

46.048 

0.10 

47.4 

30 

-1.834 

-1.835 

34.290 

27.605 

37.039 

46.048 

0.50 

47.3 

40 

-1.835 

-1.836 

34.289 

27.604 

37.038 

46.048 

-0.49 

47.3 

50 

-1.835 

-1.836 

34.289 

27.604 

37.038 

46.048 

0.04 

47.2 

60 

-1.833 

-1.834 

34.289 

27.604 

37.038 

46.048 

-0.13 

47.2 

70 

-1.829 

-1.830 

34.288 

27.603 

37.037 

46.046 

-0.54 

47.2 

80 

-1.740 

-1.742 

34.290 

27.602 

37.031 

46.035 

-0.55 

47.2 

90 

-0.965 

-0.967 

34.382 

27.651 

37.030 

45.988 

3.83 

42.8 

100 

0.104 

0.100 

34.536 

27.726 

37.039 

45.934 

4.74 

35.9 

no 

0.812 

0.807 

34 . 634 

27.764 

37.034 

45.889 

3.31 

32.6 

120 

1.038 

1.033 

34.666 

27.775 

37.031 

45.874 

1.79 

31.7 

130 

1.014 

1.008 

34 . 672 

27.781 

37.039 

45.883 

1.43 

31.1 

140 

1.052 

1.046 

34.679 

27.784 

37.040 

45.881 

0.96 

30.8 

150 

1.087 

1.080 

34.687 

27.788 

37.042 

45.881 

1.11 

30.5 

160 

1.115 

1.108 

34.692 

27.791 

37.043 

45.880 

0.80 

30.3 

170 

1.073 

1.065 

34.692 

27.794 

37.048 

45.888 

0.98 

30.1 

180 

1.065 

1.057 

34.694 

27.796 

37.050 

45.891 

0.83 

29.9 

190 

0.923 

0. 915 

34.685 

27.798 

37.061 

45.909 

0.96 

29.  6 

200 

0.918 

0.909 

34.688 

27.801 

37.064 

45.912 

0.94 

29.4 

210 

0.911 

0. 902 

34.689 

27.802 

37.066 

45. 914 

0.65 

29.3 

220 

0.906 

0.896 

34.692 

27.805 

37.069 

45.918 

0.94 

29.0 

230 

0.931 

0.921 

34.695 

27.806 

37.068 

45.916 

0.45 

29.0 

240 

0.919 

0.908 

34.696 

27.807 

37.070 

45.919 

0.73 

28.9 

250 

0.904 

0.893 

34.695 

27.807 

37.071 

45.921 

0.31 

28.8 

260 

0.866 

0.854 

34.695 

27.810 

37.076 

45.927 

0.93 

28.6 

270 

0.858 

0.846 

34.694 

27.810 

37.076 

45.928 

-0.25 

28.6 

280 

0.829 

0.816 

34.696 

27.813 

37.082 

45.935 

1.08 

28.3 

290 

0.802 

0.789 

34.693 

27.812 

37.082 

45.937 

-0.37 

28.4 

300 

0.762 

0.749 

34.690 

27.813 

37.085 

45.942 

0.39 

28.3 

325 

0.693 

0.679 

34.689 

27.816 

37.093 

45. 953 

0.73 

28.0 

350 

0.651 

0.63  6 

34.690 

27.820 

37.099 

45.962 

0.70 

27.7 

375 

0.616 

0.600 

34.688 

27.820 

37.101 

45.966 

0.35 

27.6 

400 

0.624 

0.606 

34.693 

27.824 

37.104 

45.969 

0.66 

27.3 

425 

0.605 

0.586 

34.693 

27.825 

37.107 

45.972 

0.43 

27.2 

450 

0.588 

0.568 

34.693 

27.826 

37.109 

45.976 

0.41 

27.1 

475 

0.576 

0.555 

34.694 

27.828 

37.111 

45.979 

0.47 

27.0 

500 

0.537 

0.515 

34.692 

27.829 

37.114 

45.984 

0.42 

26.  9 

550 

0.441 

0.417 

34.686 

27.830 

37.121 

45.996 

0.40 

26.7 

600 

0.436 

0.409 

34.688 

27.832 

37.124 

45.999 

0.37 

26.6 

650 

0.407 

0.378 

34.687 

27.833 

37.126 

46.004 

0.32 

26.5 

700 

0.376 

0.345 

34.686 

27.834 

37.130 

46.009 

0.33 

26.3 

ANT  V/2  Station:  265  CTD:  19  63  23.37  s  2  13.00  w  16:33  86/07/22 

bottom  depth: 5230  air  temperature : -13 . 0  air  pressure: 970  wlnd/s : 0 . 6  wlnd/d:049 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.848 

-1.848 

34.282 

27.599 

37.034 

46.044 

0.00 

48.1 

10 

-1.847 

-1.847 

34.293 

27.607 

37.043 

46.053 

1.67 

47.2 

20 

-1.849 

-1.849 

34.293 

27.607 

37.043 

46.053 

0.13 

47.1 

30 

-1.842 

-1.843 

34.294 

27.608 

37.043 

46.053 

0.44 

47.0 

40 

-1.847 

-1.848 

34.293 

27.607 

37.043 

46.053 

-0.46 

47.0 

50 

-1.848 

-1.849 

34.293 

27.607 

37.043 

46.053 

0.10 

46.9 

60 

-1.849 

-1.850 

34.295 

27.609 

37.044 

46.055 

0.72 

46.7 

70 

-1.848 

-1.849 

34.293 

27.607 

37.043 

46.053 

-0.72 

46.8 

80 

-1.846 

-1.848 

34.293 

27.607 

37.043 

46.053 

-0.13 

46.7 

90 

-1.786 

-1.788 

34.299 

27.611 

37.042 

46.049 

0.99 

46.4 

100 

-0.406 

-0.409 

34.485 

27.711 

37.055 

45.979 

5.47 

37.3 

110 

1.010 

1.005 

34.648 

27.762 

37.021 

45.865 

3.83 

32.8 

120 

1.165 

1.159 

34.671 

27.770 

37.020 

45.855 

1.54 

32.2 

130 

1.179 

1.173 

34.678 

27.775 

37.023 

45.858 

1.21 

31.7 

140 

1.176 

1.170 

34.681 

27.778 

37.026 

45.861 

0.91 

31.5 

150 

1.142 

1.135 

34.682 

27.781 

37.031 

45.868 

1.02 

31.2 

160 

1.170 

1.163 

34.690 

27.785 

37.034 

45.869 

1.18 

30.8 

170 

1.157 

1.149 

34.693 

27.789 

37.038 

45.874 

1.03 

30.6 

180 

1.153 

1.145 

34.694 

27.790 

37.040 

45.875 

0.59 

30.5 

190 

1.139 

1.130 

34.696 

27.792 

37.043 

45.879 

0. 91 

30.3 

200 

1.129 

1.120 

34.698 

27.795 

37.046 

45.883 

0.86 

30.1 

210 

1.089 

1.079 

34.698 

27.797 

37.051 

45.890 

0.96 

29.8 

220 

1.093 

1.083 

34.701 

27.800 

37.053 

45.892 

0.82 

29.  6 

230 

1.071 

1.060 

34.701 

27.801 

37.056 

45.896 

0.72 

29.5 

240 

1.035 

1.024 

34.700 

27.803 

37.059 

45.901 

0.77 

29.3 

250 

1.017 

1.005 

34.699 

27.803 

37.061 

45.904 

0.42 

29.3 

260 

1.017 

1.005 

34.701 

27.805 

37.062 

4  5.90  5 

0.72 

29.2 

270 

0. 988 

0.976 

34.702 

27.808 

37.067 

45.911 

0.97 

28.9 

280 

0.972 

0.959 

34.702 

27.809 

37.069 

45.914 

0.62 

28.8 

290 

0.968 

0.955 

34.703 

27.810 

37.070 

45.916 

0.60 

28.8 

300 

0.971 

0.957 

34.706 

27.812 

37.072 

45. 918 

0.83 

28.6 

325 

0.935 

0.920 

34.707 

27.815 

37.078 

45.925 

0.67 

28.3 

350 

0.825 

0.809 

34.698 

27.815 

37.084 

45.938 

0.36 

28.3 

375 

0.791 

0.774 

34.698 

27.817 

37.088 

45.944 

0.57 

28.1 

400 

0.732 

0.714 

34.698 

27.821 

37.095 

45. 954 

0.75 

27.7 

425 

0.707 

0.688 

34.698 

27.823 

37.099 

45.959 

0.49 

27.5 

450 

0.649 

0.62  9 

34.693 

27.822 

37.102 

45.965 

0.22 

27.5 

475 

0. 638 

0.617 

34.696 

27.826 

37.106 

45.970 

0.64 

27.3 

500 

0.613 

0.591 

34.695 

27.826 

37.108 

45.973 

0.38 

27.2 

550 

0.536 

0.511 

34.691 

27.828 

37.114 

45.984 

0.42 

27.0 

600 

0.467 

0.440 

34.687 

27.829 

37.119 

45.993 

0.37 

26.9 

650 

0.443 

0.414 

34.689 

27.832 

37.124 

45. 999 

0.48 

26.6 

700 

0.414 

0.383 

34.687 

27.832 

37.126 

46.003 

0.23 

26.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

400.3 

0.727 

0.709 

34.708 

0.195 

0.078 

449.6 

0.647 

0.627 

34.705 

0.194 

0.083 

500.6 

0.605 

0.583 

34.704 

0.150 

0.060 

550.5 

0.535 

0.510 

34.702 

0.151 

0.058 

600.2 

0.451 

0.424 

34.697 

0.155 

0.064 

649.9 

0.427 

0.398 

34.698 

0.130 

0.054 

701.2 

0.403 

0.371 

34.697 

0.114 

0.046 

ANT  V/2  Station:  266  CTD:  20  63  39.15  s  2  i.96  w  19:34  86/07/22 

bottom  depth: 5215  air  temperature : -12 . 0  air  pressure: 961  wbnd/s:7.2  wlnd/d:131 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.837 

-1.837 

34.296 

27.610 

37.044 

46.053 

0.00 

47.0 

10 

-1.B34 

-1.834 

34.296 

27.610 

37.044 

46.053 

-0.15 

47.0 

20 

-1.834 

-1.834 

34.298 

27.611 

37.045 

46.055 

0.71 

46.7 

30 

-1.834 

-1.835 

34.297 

27.610 

37 . 0<l  5 

46.054 

-0.50 

46.8 

40 

-1.833 

-1.834 

34 . 298 

27.611 

37.045 

46.055 

0.50 

46.6 

50 

-1.832 

-1.833 

34.297 

27.610 

37.044 

46.054 

-0.51 

46.6 

60 

-1.831 

-1.832 

34.297 

27. 610 

37.044 

46.054 

-0.08 

46.6 

70 

-1.831 

-1.832 

34.297 

27.610 

37.044 

46.054 

0.04 

46.5 

80 

-1.832 

-1.834 

34.297 

27.610 

37.045 

46.054 

0.10 

46.5 

90 

-1.829 

-1.831 

34.297 

27.610 

37.044 

46.053 

-0.16 

46.4 

100 

-1.827 

-1.829 

34.298 

27.611 

37.045 

46.054 

0.49 

46.3 

110 

-1.819 

-1.821 

34.298 

27.611 

37.044 

46.053 

-0.27 

46.2 

120 

-1.803 

-1.805 

34.298 

27.610 

37.043 

46.050 

-0.39 

46.2 

130 

-1.037 

-1.041 

34.392 

27.662 

37.046 

46.007 

3.90 

41.6 

140 

-0.299 

-0.304 

34.469 

27.693 

37.031 

45.949 

2.93 

38.9 

150 

0.292 

0.286 

34.573 

27.746 

37.047 

45.931 

3.97 

34.2 

160 

0.602 

0.595 

34.623 

27.768 

37.050 

45.917 

2.54 

32.2 

170 

0.672 

0.665 

34.646 

27.782 

37.060 

45.923 

2.08 

30.9 

180 

0.747 

0.739 

34.661 

27.790 

37.063 

45.921 

1.48 

30.3 

190 

0.777 

0.769 

34.670 

27.795 

37.067 

45.923 

1.28 

29.8 

200 

0.784 

0.775 

34.676 

27.800 

37.071 

45.927 

1.17 

29.4 

210 

0.779 

0.770 

34.679 

27.802 

37.074 

45.930 

0.93 

29.2 

220 

0.777 

0.767 

34.682 

27.805 

37.076 

45.933 

0.90 

28.9 

230 

0.743 

0.733 

34.682 

27.807 

37.081 

45.939 

0.87 

28.7 

240 

0.715 

0.705 

34.682 

27.809 

37.084 

45.943 

0.79 

28.6 

250 

0.747 

0.73  6 

34.689 

27.813 

37.086 

45.943 

1.03 

28.2 

260 

0.684 

0.673 

34.684 

27.812 

37.089 

45.951 

0.36 

28.2 

270 

0.658 

0.646 

34.684 

27.814 

37.093 

45.955 

0.76 

28.1 

280 

0.671 

0.659 

34.686 

27.815 

37.093 

45.9S5 

0.48 

28.0 

290 

0.720 

0.707 

34.694 

27.818 

37.093 

45.952 

0.97 

27.7 

300 

0.707 

0.694 

34.693 

27.818 

37.094 

45.954 

0.22 

27.8 

325 

0.652 

0.638 

34.692 

27.821 

37.100 

45.963 

0.63 

27.5 

350 

0.641 

0.626 

34.693 

27.823 

37.102 

45.966 

0.46 

27.4 

375 

0.634 

0.618 

34.694 

27.824 

37.104 

45.968 

0.42 

27.3 

400 

0. 610 

0.592 

34.693 

27.825 

37.106 

45.971 

0.36 

27.2 

425 

0.549 

0.530 

34.688 

27.824 

37.109 

45.978 

0.25 

27.2 

450 

0.533 

0.513 

34.689 

27.826 

37.112 

45.982 

0.51 

27.0 

475 

0.545 

0.524 

34.692 

27.828 

37.113 

45.982 

0.45 

26.9 

500 

0.517 

0.495 

34.691 

27.829 

37.116 

45.987 

0.41 

26.8 

550 

0.468 

0.444 

34.689 

27.830 

37.120 

45.994 

0.37 

26.7 

600 

0.439 

0.412 

34.690 

27.833 

37.125 

46.000 

0.45 

26.4 

650 

0.406 

0.377 

34.687 

27.833 

37.127 

46.004 

0.14 

26.5 

700 

0.361 

0.330 

34.685 

27.834 

37.130 

46.010 

0.36 

26.3 

ANT  V/2  Station:  266  CTD:  21  63  37.44  s  2  6.71  w  oi:oo  86/07/23 

bottom  depth:5214  air  temperature : -11 . 0  air  pressure:958  wlnd/s : 6 . 8  wlnd/d:127 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.831 

-1.831 

34.300 

27.613 

37.047 

46.056 

0.00 

46.7 

10 

-1.833 

-1.833 

34.298 

27.611 

37.045 

46.054 

-0.70 

46.8 

20 

-1.830 

-1.830 

34.299 

27.612 

37.046 

46.055 

0.48 

46.7 

30 

-1.828 

-1.829 

34.300 

27. 613 

37.046 

46.055 

0.49 

46.5 

40 

-1.828 

-1.829 

34.300 

27.613 

37.046 

46.055 

0.04 

46.5 

50 

-1.827 

-1.828 

34.300 

27. 613 

37.046 

46.055 

-0.08 

46.4 

60 

-1.827 

-1.828 

34.300 

27. 613 

37.046 

46.055 

0.04 

46.4 

70 

-1.827 

-1.828 

34.301 

27.613 

37.047 

46.056 

0.51 

46.2 

80 

-1.825 

-1.827 

34.300 

27.613 

37.046 

46.055 

-0.52 

46.2 

90 

-1.825 

-1.827 

34.300 

27.613 

37.046 

46.055 

0.04 

46.2 

100 

-1.634 

-1.636 

34.339 

27.639 

37.060 

46.057 

2.84 

43.7 

110 

-0.392 

-0.396 

34.474 

27.701 

37.044 

45.968 

4.26 

38.1 

120 

0.303 

0.298 

34.571 

27.744 

37.044 

45.928 

3.53 

34.4 

130 

0.751 

0.745 

34.632 

27.766 

37.040 

45.898 

2.55 

32.4 

140 

0.814 

0.808 

34.643 

27.771 

37.041 

45.895 

1.20 

32.0 

150 

0.90  9 

0.902 

34.661 

27.779 

37.043 

45.893 

1.58 

31.3 

160 

0.960 

0.953 

34.670 

27.783 

37.044 

45.891 

1.08 

30.9 

170 

0.968 

0.960 

34.676 

27.788 

37.048 

45.894 

1.16 

30.6 

180 

0.97  9 

0.971 

34.681 

27.791 

37.051 

45.896 

1.01 

30.3 

190 

0.942 

0.933 

34.682 

27.794 

37.056 

45.903 

1.04 

30.0 

200 

0.92  9 

0.920 

34.684 

27.797 

37.059 

45.907 

0.90 

29.8 

210 

0. 935 

0.926 

34.688 

27.800 

37.062 

45.909 

0.94 

29.5 

220 

0. 944 

0.934 

34.690 

27.801 

37.062 

45.909 

0.56 

29.4 

230 

0.946 

0. 93  6 

34.692 

27.802 

37.064 

45.911 

0.68 

29.3 

240 

0.93  9 

0.928 

34.694 

27.804 

37.066 

45.914 

0.82 

29.1 

250 

0.902 

0.891 

34.693 

27.806 

37.070 

45.919 

0.77 

29.0 

260 

0.90  9 

0.897 

34.696 

27.808 

37.072 

45.921 

0.78 

28.8 

270 

0.897 

0.885 

34.697 

27.809 

37.074 

45.924 

0.73 

28.7 

280 

0.911 

0.898 

34.699 

27.810 

37.074 

45.923 

0.44 

28.6 

290 

0.888 

0.875 

34.698 

27.811 

37.076 

45.926 

0.53 

28.6 

300 

0.871 

0.857 

34.698 

27.812 

37.078 

45.929 

0.63 

28.5 

325 

0.83  6 

0.821 

34.698 

27.814 

37.083 

45.935 

0.58 

28.3 

350 

0.781 

0.765 

34.698 

27.818 

37.089 

45. 945 

0.72 

28.0 

375 

0.751 

0.734 

34.699 

27.821 

37.094 

45.951 

0.62 

27.7 

400 

0.701 

0.683 

34.696 

27.821 

37.098 

45.958 

0.41 

27.6 

425 

0.688 

0.669 

34.697 

27.823 

37.100 

45.961 

0.48 

27.5 

450 

0.67  6 

0.656 

34.698 

27.825 

37.102 

45.964 

0.47 

27.4 

475 

0.676 

0.655 

34.701 

27.827 

37.105 

45.967 

0.56 

27.2 

500 

0.626 

0.604 

34.696 

27.826 

37.107 

45. 972 

-0.13 

27.2 

550 

0.546 

0.521 

34.692 

27.828 

37.114 

45. 983 

0.44 

27.0 

600 

0.499 

0.472 

34.690 

27.829 

37.118 

45.990 

0.37 

26.9 

650 

0.464 

0.435 

34.690 

27.832 

37.122 

45.996 

0.43 

26.6 

700 

0.427 

0.395 

34.688 

27.832 

37.125 

46.001 

0.30 

26.6 

750 

0.403 

0.369 

34.688 

27.834 

37.128 

46.006 

0.36 

26.4 

800 

0.372 

0.336 

34.687 

27.835 

37.131 

46.011 

0.34 

26.3 

850 

0.372 

0.333 

34.687 

27.835 

37.132 

46.011 

0.12 

26.3 

900 

0.345 

0.303 

34.686 

27.836 

37.134 

46.016 

0.32 

26.2 

950 

0.317 

0.273 

34.685 

27.837 

37.137 

46.020 

0.33 

26.1 

1000 

0.304 

0.257 

34.684 

27.837 

37.138 

46.022 

0.18 

26.1 

1100 

0.267 

0.215 

34.684 

27.839 

37.143 

46.029 

0.34 

25.8 

1200 

0.213 

0.156 

34.680 

27.840 

37.146 

46.036 

0.26 

25.6 

1300 

0.171 

0.108 

34.678 

27.841 

37.150 

46.042 

0.29 

25.4 

1400 

0.127 

0.059 

34.677 

27.842 

37.155 

46.050 

0.35 

25.1 

1500 

0.089 

0.015 

34.675 

27.843 

37.158 

46.056 

0.29 

24.9 

1600 

0.049 

-0.031 

34.672 

27.843 

37.161 

46.061 

0.26 

24.7 

1700 

0.014 

-0.072 

34 . 671 

27.844 

37.165 

46.067 

0.32 

24.5 

1800 

-0.022 

-0.114 

34.671 

27.847 

37.170 

46.074 

0.37 

24.1 

1900 

-0.050 

-0.148 

34.670 

27.848 

37.173 

46.079 

0.30 

23.8 

2000 

-0.081 

-0.185 

34.668 

27.848 

37.175 

46.084 

0.28 

23.6 

2100 

-0.102 

-0.213 

34.668 

27.849 

37.178 

46.088 

0.31 

23.3 

2200 

-0.132 

-0.250 

34.666 

27.849 

37.181 

46.093 

0.28 

23.1 

2300 

-0.155 

-0.280 

34.665 

27.850 

37.183 

46.097 

0.29 

22.8 

2400 

-0.175 

-0.307 

34.664 

27.851 

37.185 

46.100 

0.27 

22.6 

2500 

-0.192 

-0.331 

34.664 

27.852 

37.188 

46.104 

0.30 

22.3 

2600 

-0.213 

-0.359 

34.664 

27.853 

37.191 

46.109 

0.33 

22.0 

2700 

-0.226 

-0.380 

34.662 

27.853 

37.191 

46.111 

0.18 

21.9 

2800 

-0.245 

-0.406 

34.662 

27.854 

37.194 

46.115 

0.33 

21.6 

2900 

-0.257 

-0.426 

34.661 

27.854 

37.196 

46.118 

0.24 

21.4 

3000 

-0.276 

-0.453 

34.661 

27.855 

37.198 

46.122 

0.33 

21.1 

3200 

-0.296 

-0.490 

34.659 

27.855 

37.201 

46.126 

0.23 

20.7 

3400 

-0.316 

-0.527 

34.659 

27.857 

37.205 

46.132 

0.29 

20.3 

3600 

-0.338 

-0.566 

34.658 

27.858 

37.208 

46.138 

0.28 

19.8 

3800 

-0.355 

-0.602 

34.657 

27.859 

37.211 

46.143 

0.27 

19.4 

4000 

-0.365 

-0.631 

34.655 

27.858 

37.212 

46.146 

0.22 

19.2 

4200 

-0.377 

-0.662 

34.656 

27.861 

37.217 

46.152 

0.30 

18.7 

4400 

-0.388 

-0.693 

34.656 

27.862 

37.220 

46.157 

0.28 

18.3 

4600 

-0.419 

-0.744 

34.654 

27.863 

37.223 

46.164 

0.33 

17.7 

4800 

-0.447 

-0.792 

34.652 

27.863 

37.227 

46.170 

0.33 

17.2 

5000 

-0.458 

-0.825 

34.651 

27.864 

37.229 

46.174 

0.28 

16.8 

5184 

-0.451 

-0.839 

34.651 

27.864 

37.231 

46.176 

0.21 

16.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.3 

-1.842 

-1.842 

34.301 

7.68 

1.97 

27.90 

0.49 

4.950 

2.160 

25.8 

-1.842 

7.68 

1.95 

28.00 

0.48 

5.094 

2.214 

60.0 

-1.839 

7.68 

1.98 

28.00 

0.48 

5.124 

2.227 

87.8 

-1.827 

-1.829 

34.307 

7.66 

2.00 

28.00 

0.51 

5.020 

2.200 

145.6 

1.020 

1.013 

34.663 

4.49 

2.29 

32.90 

0.04 

0.522 

0.220 

200.6 

1.028 

1.019 

34.687 

4.51 

2.27 

32.40 

0.02 

0.388 

0.145 

250.8 

0.985 

0.974 

34.692 

4.53 

2.25 

32.30 

0.05 

0.315 

0.129 

301.3 

0.892 

0.878 

34.696 

4.59 

2.25 

32.30 

0.04 

0.275 

0.119 

451.1 

0.709 

0.689 

34.694 

4.66 

2.27 

32.30 

0.03 

0.201 

0.085 

601.9 

0.504 

0.477 

34.686 

4.64 

2.30 

32.80 

0.03 

0.174 

0.077 

751.0 

0.426 

0.392 

34.687 

4.72 

2.30 

32.90 

0.03 

0.102 

0.043 

1002.4 

0.314 

0.267 

34.684 

4.78 

2.30 

32.60 

0.02 

0.085 

0.034 

1301.8 

0.175 

0.112 

34.678 

4.89 

2.31 

32.90 

0.03 

0.085 

0.039 

1619.8 

0.048 

-0.033 

34.673 

5.01 

2.29 

32.60 

0.04 

0.081 

0.039 

2002.1 

-0.074 

-0.179 

34.668 

5.19 

2.28 

32.50 

0.03 

0.111 

0.051 

2503.1 

-0.198 

-0.337 

34.662 

5.36 

2.25 

32.20 

0.03 

0.130 

0.057 

3002.6 

-0.267 

-0.445 

34.661 

5.45 

2.25 

0.03 

0.116 

0.051 

3504.1 

-0.328 

-0.548 

34.656 

5.53 

2.24 

0.03 

4002.4 

-0.364 

-0.630 

34.655 

5.64 

2.23 

0.03 

0.167 

0.080 

4502.3 

-0.399 

-0.714 

34.653 

5.76 

2.24 

32.10 

0.03 

0.205 

0.094 

4802.7 

-0.448 

-0.794 

34.651 

5.81 

2.21 

31.70 

0.04 

5102.0 

-0.455 

-0.833 

34.650 

5.81 

2.24 

32.00 

0.02 

0.190 

0.099 

5163.6 

-0.452 

-0.837 

34.650 

5.80 

2.22 

32.10 

0.03 

0.222 

0.114 

5183.5 

-0.451 

-0.839 

34.650 

5.80 

2.23 

0.08 

0.231 

0.104 

ANT  V/2  Station:  267  CTD:  22  63  47.42  s  2  14.40  w 


bottom  depth: 5188  air  temperature : -12 . 0  air  pressure: 952  wind/s :8. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.840 

-1.840 

34.312 

27.623 

37.057 

46.066 

0.00 

45.8 

10 

-1.840 

-1.840 

34.308 

27.619 

37.054 

46.063 

-1.01 

46.0 

20 

-1.837 

-1.837 

34.307 

27.619 

37.053 

46.062 

-0.53 

46.0 

30 

-1.836 

-1.837 

34.308 

27.619 

37.054 

46.063 

0.50 

45.9 

40 

-1.836 

-1.837 

34.307 

27.619 

37.053 

46.062 

-0.50 

45.9 

50 

-1.835 

-1.836 

34.306 

27. 618 

37.052 

46.061 

-0.51 

45.9 

60 

-1.835 

-1.836 

34.307 

27.619 

37.053 

46.062 

0.51 

45.8 

70 

-1.832 

-1.833 

34.305 

27.617 

37.051 

46.060 

-0.73 

45.9 

80 

-1.816 

-1.818 

34.308 

27.619 

37.052 

46.060 

0.79 

45.6 

90 

-0.710 

-0.713 

34.422 

27.673 

37.036 

45.979 

4.01 

40.7 

100 

0.005 

0.001 

34.534 

27.730 

37.049 

4  5. 94  9 

4.13 

35.6 

110 

0.592 

0.587 

34.599 

27.749 

37.032 

45.900 

2.33 

33.9 

120 

1.036 

1.031 

34.657 

27.768 

37.025 

45.867 

2.30 

32.3 

130 

1.069 

1.063 

34.665 

27.772 

37.027 

45.867 

1.14 

32.0 

140 

1.097 

1.091 

34.671 

27.775 

37.028 

45.867 

0.95 

31.7 

150 

1.123 

1.116 

34.680 

27.780 

37.032 

45.870 

1.30 

31.3 

160 

1.107 

1.100 

34.682 

27.783 

37.036 

45.874 

0.93 

31.0 

170 

1.094 

1.086 

34.683 

27.785 

37.038 

45.877 

0.75 

30.9 

180 

1.087 

1.079 

34.687 

27.789 

37.042 

45.882 

1.08 

30.6 

190 

1.073 

1.064 

34.688 

27.790 

37.045 

45.885 

0.76 

30.4 

200 

1.070 

1.061 

34.692 

27.794 

37.048 

45.889 

1.04 

30.1 

210 

1.051 

1.041 

34.692 

27.795 

37.051 

45.892 

0.67 

30.0 

220 

1.049 

1.03  9 

34.694 

27.797 

37.053 

45.894 

0.75 

29.9 

230 

1.044 

1.033 

34.695 

27.798 

37.054 

45.896 

0.61 

29.8 

240 

1.038 

1.027 

34.697 

27.800 

37.057 

45.898 

0.81 

29.6 

250 

1.029 

1.017 

34.699 

27.802 

37.059 

45.902 

0.85 

29.4 

260 

1.021 

1.009 

34.701 

27.805 

37.062 

45.905 

0.84 

29.2 

270 

1.012 

1.000 

34.701 

27.805 

37.063 

45. 906 

0.47 

29.2 

280 

0.996 

0.983 

34.701 

27.806 

37.065 

45.909 

0.62 

29.1 

290 

0.97  9 

0.966 

34.702 

27.808 

37.068 

45.913 

0.81 

28.9 

300 

0.972 

0.958 

34.703 

27.809 

37.070 

45.915 

0.65 

28.8 

325 

0.933 

0.918 

34.705 

27.814 

37.076 

45.924 

0.76 

28.4 

350 

0.890 

0.874 

34.702 

27.814 

37.079 

45.929 

0.34 

28.4 

375 

0.865 

0.848 

34.702 

27.816 

37.082 

45.934 

0.50 

28.3 

400 

0.832 

0.814 

34.703 

27.819 

37.087 

45.941 

0.65 

28.0 

425 

0.804 

0.785 

34.702 

27.820 

37.090 

45.945 

0.42 

27.9 

450 

0.740 

0.720 

34.698 

27.821 

37.095 

45.953 

0.47 

27.8 

475 

0.714 

0.692 

34.700 

27.824 

37.100 

45.959 

0.68 

27.5 

500 

0.685 

0.662 

34.698 

27.824 

37.102 

45.963 

0.30 

27.5 

550 

0.651 

0.626 

34.699 

27.827 

37.107 

45.970 

0.47 

27.2 

600 

0.578 

0.551 

34.693 

27.827 

37.111 

45.979 

0.26 

27.2 

650 

0.513 

0.484 

34.690 

27.829 

37.117 

45.988 

0.42 

27.0 

700 

0.476 

0.444 

34.690 

27.831 

37.121 

45.995 

0.44 

26.8 

10:17  86/07/23 

wind/d: 123 


ANT  V/2  Station:  268  CTD :  2  3  63  55.90  s  2  24.89  w 

bottom  depth: 5183  air  temperature : -10 . 0  air  pressure: 952  wlnd/s:l. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.831 

-1.831 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

0.00 

46.4 

10 

-1.833 

-1.833 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

0.13 

46.3 

20 

-1.833 

-1.833 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

0.04 

46.3 

30 

-1.833 

-1.834 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

0.04 

46.2 

40 

-1.833 

-1.834 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

0.04 

46.2 

50 

-1.831 

-1.832 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

-0.12 

46.1 

60 

-1.828 

-1.829 

34.304 

27. 616 

37.050 

46.059 

-0.16 

46.0 

70 

-1.823 

-1.824 

34.303 

27.615 

37.048 

46.057 

-0.54 

46.1 

80 

-1.827 

-1.829 

34.306 

27.618 

37.051 

46.060 

0.89 

45.8 

90 

-1.828 

-1.830 

34.305 

27.617 

37.051 

46.059 

-0.49 

45.8 

100 

-1.826 

-1.828 

34.304 

27. 616 

37.050 

46.058 

-0.52 

45.8 

110 

-1.822 

-1.824 

34.304 

27.616 

37.049 

46.058 

-0.19 

45.8 

120 

-1.821 

-1.823 

34.305 

27. 617 

37.050 

46.058 

0.50 

45.6 

130 

-1.578 

-1.581 

34.352 

27.648 

37.065 

46.059 

3.08 

42.7 

140 

0.471 

0.465 

34.601 

27.758 

37.048 

45. 922 

5.63 

33.1 

150 

0.799 

0.793 

34.645 

27.774 

37.044 

45.900 

2.09 

31.8 

160 

0.950 

0.943 

34.662 

27.778 

37.039 

45.886 

1.01 

31.5 

170 

0.933 

0.925 

34.667 

27.783 

37.045 

45.893 

1.28 

31.0 

180 

0.946 

0.938 

34.671 

27.785 

37.047 

45.894 

0.85 

30.8 

190 

0.913 

0.905 

34.674 

27.790 

37.053 

45.902 

1.22 

30.4 

200 

0.904 

0.895 

34.679 

27.794 

37.059 

45.908 

1.21 

30.0 

210 

0. 93  9 

0.930 

34.686 

27.798 

37.060 

45.907 

0.99 

29.7 

220 

0.930 

0.920 

34.686 

27.798 

37.061 

45.909 

0.46 

29.6 

230 

0.925 

0. 915 

34.688 

27.800 

37.063 

45.911 

0.79 

29.5 

240 

0. 914 

0.903 

34.690 

27.803 

37.066 

45.915 

0.87 

29.3 

250 

0.901 

0.890 

34.690 

27.804 

37.068 

45.917 

0.55 

29.2 

260 

0.903 

0.891 

34.691 

27.804 

37.068 

45.918 

0.47 

29.2 

270 

0.881 

0.869 

34.692 

27.806 

37.072 

45.922 

0.87 

29.0 

280 

0.871 

0.858 

34.692 

27.807 

37.073 

45.924 

0.49 

28.9 

290 

0.871 

0.858 

34.694 

27.809 

37.075 

45.926 

0.72 

28.8 

300 

0.873 

0.859 

34.697 

27.811 

37.077 

45.928 

0.85 

28.6 

325 

0.827 

0.812 

34.695 

27.813 

37.081 

45.935 

0.48 

28.5 

350 

0.842 

0.826 

34.700 

27.816 

37.083 

45. 936 

0.61 

28.2 

375 

0.782 

0.765 

34.697 

27.817 

37.089 

45.945 

0.52 

28.1 

400 

0.787 

0.769 

34.701 

27.820 

37.091 

45. 947 

0.60 

27.8 

425 

0.732 

0.713 

34.697 

27.820 

37.095 

45.954 

0.35 

27.8 

450 

0.682 

0.662 

34.697 

27.824 

37.101 

45.962 

0.69 

27.5 

475 

0.653 

0.632 

34.695 

27.824 

37.103 

45.966 

0.29 

27.5 

500 

0.610 

0.588 

34.693 

27.825 

37.107 

45.972 

0.46 

27.3 

550 

0.560 

0.535 

34.692 

27.827 

37.112 

45.981 

0.45 

27.1 

600 

0.496 

0.469 

34.690 

27.830 

37.118 

45.990 

0.47 

26.8 

650 

0.486 

0.457 

34.692 

27.832 

37.121 

45.994 

0.40 

26.7 

700 

0.435 

0.403 

34.688 

27.832 

37.124 

46.000 

0.25 

26.6 

12:38  86/07/23 

wlnd/d: 130 


ANT  V/2  Station:  269  CTD:  24  64  2.39  s  2  14.71  w  i7:05  86/07/23 

bottom  depth:5180  air  temperature : -11 . 0  air  pressure:955  wind/s:11.2  wind/d:117 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.832 

-1.832 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

0.00 

46.4 

10 

-1.838 

-1.838 

34.305 

27.617 

37.051 

46.061 

0.55 

46.3 

20 

-1.832 

-1.832 

34.304 

27.616 

37.050 

46.059 

-0.55 

46.3 

30 

-1.834 

-1.835 

34.303 

27.615 

37.049 

46.059 

-0.49 

46.3 

40 

-1.842 

-1.843 

34.303 

27.615 

37.050 

46.060 

0.26 

46.2 

50 

-1.841 

-1.842 

34.303 

27.615 

37.050 

46.060 

-0.08 

46.2 

60 

-1.841 

-1.842 

34.302 

27.615 

37.049 

46.059 

-0.50 

46.2 

70 

-1.841 

-1.842 

34.303 

27.615 

37.050 

46.060 

0.51 

46.0 

80 

-1.841 

-1.843 

34.304 

27.616 

37.051 

46.061 

0.51 

45.9 

90 

-1.840 

-1.842 

34.304 

27. 616 

37.051 

46.060 

-0.09 

45.8 

100 

-1.840 

-1.842 

34.304 

27.616 

37.051 

46.060 

0.04 

45.8 

110 

-1.839 

-1.841 

34.304 

27.616 

37.051 

46.060 

-0.09 

45.7 

120 

-1.830 

-1.832 

34.306 

27.618 

37.052 

46.061 

0.65 

45.5 

130 

-1.143 

-1.146 

34.404 

27.676 

37.066 

46.033 

4.16 

40.2 

140 

0.383 

0.377 

34.585 

27.750 

37.046 

45.925 

4.61 

33.8 

150 

0.892 

0.885 

34. 641 

27.764 

37.030 

45.880 

1.92 

32.7 

160 

0. 912 

0.905 

34.651 

27.771 

37.035 

45.885 

1.45 

32.1 

170 

0.990 

0.982 

34.662 

27.775 

37.034 

45.879 

1.03 

31.8 

180 

1.123 

1.115 

34.682 

27.782 

37.034 

45.871 

1.43 

31.2 

190 

1.124 

1.115 

34.685 

27.785 

37.036 

45.874 

0.86 

31.0 

200 

1.132 

1.123 

34.691 

27.789 

37.040 

45.877 

1.15 

30.6 

210 

1.059 

1.049 

34.687 

27.791 

37.046 

45.887 

0.83 

30.4 

220 

1.035 

1.025 

34.689 

27.794 

37.050 

45.893 

1.03 

30.1 

230 

1.030 

1.019 

34.690 

27.795 

37.052 

45.894 

0.61 

30.0 

240 

1.024 

1.013 

34.692 

27.797 

37.054 

45.897 

0.81 

29.9 

250 

1.014 

1.002 

34.695 

27.800 

37.058 

45.901 

1.00 

29.6 

260 

0.988 

0.976 

34.695 

27.802 

37.061 

45.906 

0.78 

29.4 

270 

0.982 

0.970 

34.697 

27.804 

37.064 

45.909 

0.81 

29.3 

280 

0.950 

0.937 

34.694 

27.804 

37.065 

45.912 

-0.07 

29.3 

290 

0.925 

0.912 

34.696 

27.807 

37.070 

45.918 

1.04 

29.0 

300 

0.912 

0.898 

34.697 

27.809 

37.072 

45.921 

0.75 

28.8 

325 

0.892 

0.877 

34.699 

27.812 

37.076 

45.926 

0.63 

28.6 

350 

0.879 

0.863 

34.701 

27.814 

37.080 

45. 930 

0.58 

28.4 

375 

0.842 

0.825 

34.701 

27.817 

37.084 

45. 937 

0.60 

28.2 

400 

0.827 

0.809 

34.703 

27.819 

37.088 

45. 942 

0.59 

28.0 

425 

0.798 

0.779 

34.703 

27.821 

37.092 

45.947 

0.53 

27.8 

450 

0.768 

0.747 

34.702 

27.822 

37.095 

45.951 

0.44 

27.7 

475 

0.744 

0.722 

34.701 

27.823 

37.097 

45.955 

0.37 

27.7 

500 

0.710 

0.687 

34.700 

27.824 

37.100 

45.960 

0.49 

27.5 

550 

0.570 

0.545 

34.690 

27.825 

37.109 

45.977 

0.42 

27.3 

600 

0.545 

0.518 

34.692 

27.828 

37.114 

45.984 

0.48 

27.0 

650 

0.482 

0.453 

34.690 

27.831 

37.120 

45.993 

0.47 

26.8 

700 

0.437 

0.405 

34.689 

27.833 

37.125 

46.000 

0.43 

26.6 

ANT  V/2  Station:  270  CTD:  25  64  10.25  s  2  1.03  w  20:21  86/07/23 


bottom 

depth: 5174  air 

temperature : -13 

. 0  air  pressure: 

957  wind/ s : 12 . 

7  wind/d: 130 

PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.856 

-1.856 

34.293 

27.608 

37.043 

46.054 

0.00 

47.2 

10 

-1.855 

-1.855 

34.291 

27.606 

37.042 

46.052 

-0.72 

47.3 

20 

-1.855 

-1.855 

34.291 

27.606 

37.042 

46.052 

0.04 

47.2 

30 

-1.855 

-1.856 

34.292 

27.607 

37.042 

46.053 

0.51 

47.1 

40 

-1.855 

-1.856 

34.291 

27.606 

37.042 

46.052 

-0.50 

47.1 

50 

-1.854 

-1.855 

34.290 

27.605 

37.041 

46.051 

-0.51 

47.1 

60 

-1.854 

-1.855 

34.291 

27.606 

37.042 

46.052 

0.51 

47.0 

70 

-1.853 

-1.854 

34.290 

27.605 

37.041 

46.051 

-0.51 

47.0 

80 

-1.853 

-1.855 

34.291 

27.606 

37.042 

46.052 

0.51 

46.9 

90 

-1.844 

-1.846 

34.292 

27.607 

37.042 

46.052 

0.42 

46.7 

100 

-1.849 

-1.851 

34.290 

27.605 

37.040 

46.051 

-0.68 

46.8 

110 

-1.850 

-1.852 

34.291 

27.606 

37.041 

46.052 

0.52 

46.7 

120 

-1.840 

-1.842 

34.301 

27.614 

37.048 

46.058 

1.57 

45.9 

130 

-1.836 

-1.839 

34.302 

27.615 

37.049 

46.058 

0.47 

45.7 

140 

-1.820 

-1.823 

34.305 

27.617 

37.050 

46.058 

0.78 

45.5 

150 

-1.619 

-1.622 

34.331 

27.632 

37.053 

46.049 

2.14 

44.1 

160 

-1.091 

-1.095 

34.399 

27.670 

37.057 

46.021 

3.31 

40.7 

170 

-0.170 

-0.176 

34.511 

27.721 

37.050 

45.960 

3.78 

36.3 

180 

0.378 

0.371 

34.595 

27.759 

37.055 

45.934 

3.32 

33.0 

190 

0.650 

0.642 

34.647 

27.785 

37.064 

45. 927 

2.75 

30.7 

200 

0.705 

0.696 

34 . 653 

27.786 

37.062 

45.922 

0.60 

30.6 

210 

0.765 

0.756 

34.665 

27.792 

37.064 

45.921 

1.32 

30.1 

220 

0.797 

0.787 

34.673 

27.796 

37.067 

45.922 

1.15 

29.7 

230 

0.769 

0.759 

34.673 

27.798 

37.070 

45.927 

0.79 

29.6 

240 

0.756 

0.746 

34.674 

27.800 

37.073 

45.930 

0.74 

29.4 

250 

0.753 

0.742 

34.678 

27.803 

37.076 

45.934 

1.04 

29.1 

260 

0.742 

0.731 

34.681 

27.806 

37.080 

45.938 

1.00 

28.8 

270 

0.715 

0.703 

34.681 

27.808 

37.083 

45. 943 

0.78 

28.7 

280 

0.703 

0.691 

34.684 

27.811 

37.087 

45.947 

1.01 

28.4 

290 

0.694 

0.681 

34.685 

27.813 

37.089 

45.950 

0.68 

28.3 

300 

0.687 

0.674 

34.686 

27.814 

37.091 

45.952 

0.64 

28.1 

325 

0.67  6 

0.662 

34.689 

27.817 

37.095 

45.956 

0.64 

27.9 

350 

0.676 

0.661 

34.692 

27.820 

37.097 

45.959 

0.56 

27.7 

375 

0.661 

0.644 

34.694 

27.822 

37.101 

45.963 

0.59 

27.5 

400 

0.612 

0.594 

34.693 

27.825 

37.106 

45.971 

0.60 

27.2 

425 

0.583 

0.564 

34.691 

27.825 

37.108 

45.975 

0.27 

27.2 

450 

0.551 

0.531 

34.691 

27.827 

37.112 

45.980 

0.55 

27.0 

475 

0.513 

0.492 

34.689 

27.827 

37.115 

45.986 

0.40 

26.9 

500 

0.506 

0.484 

34.690 

27.829 

37.116 

45.988 

0.42 

26.8 

550 

0.474 

0.450 

34.689 

27.830 

37.120 

45.993 

0.33 

26.7 

600 

0.446 

0.419 

34.688 

27.831 

37.122 

45.997 

0.31 

26.6 

650 

0.418 

0.389 

34.688 

27.833 

37.126 

46.003 

0.38 

26.5 

700 

0.381 

0.350 

34.687 

27.834 

37.130 

46.008 

0.38 

26.3 

750 

0.349 

0.315 

34.685 

27.835 

37.132 

46.013 

0.26 

26.2 

800 

0.370 

0.334 

34.689 

27.837 

37.133 

46.013 

0.33 

26.1 

850 

0.347 

0.308 

34.686 

27.836 

37.134 

46.015 

-0.14 

26.2 

900 

0.305 

0.264 

34.685 

27.838 

37.138 

46.022 

0.42 

26.0 

950 

0.298 

0.254 

34.685 

27.838 

37.139 

46.023 

0.22 

25.9 

1000 

0.264 

0.218 

34.683 

27.839 

37.142 

46.028 

0.31 

25.8 

1100 

0.227 

0.175 

34.681 

27.839 

37.145 

46.033 

0.25 

25.7 

1200 

0.184 

0.127 

34.680 

27.841 

37.150 

46.041 

0.33 

25.4 

1300 

0.142 

0.080 

34.679 

27.843 

37.154 

46.048 

0.33 

25.1 

1400 

0.102 

0.034 

34.676 

27.843 

37.157 

46.053 

0.24 

25.0 

1500 

0.065 

-0.009 

34.673 

27.843 

37.159 

46.058 

0.23 

24.9 

1600 

0.027 

-0.053 

34.672 

27.844 

37.164 

46.065 

0.33 

24.5 

1700 

-0.010 

-0.095 

34 . 672 

27.846 

37.168 

46.072 

0.37 

24.2 

1800 

-0.043 

-0.134 

34.671 

27.848 

37.172 

46.078 

0.32 

23.9 

1900 

-0.075 

-0.173 

34.667 

27.846 

37.173 

46.081 

0.16 

23.8 

2000 

-0.103 

-0.207 

34.668 

27.849 

37.177 

46.087 

0.37 

23.4 

2100 

-0.121 

-0.232 

34.667 

27.849 

37.179 

46.091 

0.25 

23.2 

2200 

-0.152 

-0.269 

34.665 

27.850 

37.182 

46.095 

0.29 

22.9 

2300 

-0.172 

-0.296 

34.664 

27.850 

37.184 

46.099 

0.27 

22.7 

2400 

-0.193 

-0.324 

34.664 

27.851 

37.187 

46.103 

0.32 

22.4 

2500 

-0.208 

-0.347 

34.663 

27.852 

37.189 

46.106 

0.24 

22.2 

2600 

-0.225 

-0.371 

34.663 

27.853 

37.191 

46.110 

0.31 

21.9 

2700 

-0.240 

-0.393 

34.662 

27.853 

37.193 

46.113 

0.25 

21.7 

2800 

-0.261 

-0.422 

34.660 

27.853 

37.194 

46.116 

0.25 

21.5 

2900 

-0.275 

-0.444 

34.660 

27.854 

37.197 

46.120 

0.30 

21.3 

3000 

-0.287 

-0.464 

34.659 

27.854 

37.198 

46.122 

0.24 

21.1 

3200 

-0.308 

-0.501 

34.658 

27.855 

37.201 

46.128 

0.26 

20.7 

3400 

-0.325 

-0.536 

34.659 

27.857 

37.206 

46.134 

0.30 

20.2 

3600 

-0.340 

-0.568 

34.658 

27.858 

37.208 

46.138 

0.25 

19.8 

3800 

-0.356 

-0.603 

34.657 

27.859 

37.211 

46. 143 

0.26 

19.4 

4000 

-0.366 

-0.631 

34.656 

27.859 

37.213 

46.147 

0.24 

19.1 

4200 

-0.374 

-0.659 

34.655 

27.860 

37.215 

46.151 

0.24 

18.8 

4400 

-0.390 

-0.695 

34.655 

27.861 

37.219 

46.156 

0.30 

18.3 

4600 

-0.419 

-0.744 

34.654 

27.863 

37.223 

46.164 

0.34 

17.7 

4800 

-0.447 

-0.792 

34.652 

27.863 

37.227 

46.170 

0.33 

17.2 

5000 

-0.455 

-0.822 

34.652 

27.864 

37.230 

46.174 

0.29 

16.8 

5100 

-0.453 

-0.831 

34.651 

27.864 

37.230 

46.175 

0.17 

16.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.9 

-1.853 

-1.853 

34.292 

7.74 

57.2 

1.95 

27.90 

0.52 

5.143 

2.246 

39.5 

-1.854 

-1.855 

34.294 

7.72 

57.1 

1.96 

27.90 

0.53 

5.200 

2.253 

62.1 

-1.850 

-1.851 

34.295 

7.72 

57.8 

1.95 

28.00 

0.53 

5.152 

2.235 

104.6 

-1.851 

-1.853 

34.295 

7.64 

57.5 

1.96 

27.90 

0.52 

5.179 

2.223 

224.6 

0.931 

0.921 

34.674 

4.50 

101.7 

32.80 

0.04 

0.433 

0.176 

250.6 

0.953 

0.942 

34.688 

4.50 

104.6 

2.23 

32.40 

0.03 

0.316 

0.126 

377.5 

0.793 

0.776 

34.692 

4.61 

108.4 

2.21 

32.20 

0.03 

0.184 

0.072 

451.3 

0.67  6 

0.656 

34.693 

4.74 

113.1 

2.20 

32.20 

0.11 

0.154 

0.065 

650.9 

0.446 

0.417 

34.684 

4.68 

119.7 

2.21 

32.40 

0.32 

0.118 

0.050 

800.5 

0.386 

0.349 

34.684 

4 . 74 

121.1 

2.21 

32.60 

0.23 

0.083 

0.036 

999.5 

0.283 

0.236 

34.681 

4.74 

124.3 

2.23 

32.60 

0.17 

0.0  70 

0.029 

1301.5 

0.147 

0.085 

34.673 

4.82 

126.1 

2.23 

32.60 

0.24 

0.066 

0.030 

1607.5 

0.031 

-0.049 

34.671 

4.99 

126.9 

2.23 

32.80 

0.29 

0.070 

0.027 

2002.5 

-0.094 

-0.198 

34 . 667 

5.15 

126.7 

2.22 

32.30 

0.14 

0.103 

0.049 

2494.3 

-0.209 

-0.347 

34 . 660 

5.31 

126.2 

2.22 

32.30 

0.21 

0.127 

0.058 

3000.6 

-0.279 

-0.456 

34.658 

5.42 

125.4 

2.23 

32.30 

0.01 

0.108 

0.052 

3500.6 

-0.337 

-0.556 

34.654 

5.63 

124.6 

2.20 

31.90 

0.14 

0.161 

0.072 

4002.6 

-0.371 

-0.637 

34.654 

5.57 

126.0 

2.21 

32.00 

0.17 

0.166 

0.073 

4498.8 

-0.406 

-0.721 

34.654 

5.67 

122.0 

2.19 

31.90 

0.21 

0.119 

0.056 

4800.0 

-0.445 

-0.790 

34 . 650 

5.78 

119.5 

2.21 

31 . 90 

0.19 

0.144 

0.068 

4978.3 

-0.454 

-0.819 

34.650 

5.75 

118.9 

2.21 

32.00 

0.18 

0.149 

0.076 

5085.4 

-0.454 

-0.831 

34.649 

5.74 

118.7 

2.21 

31 . 90 

0.00 

0.191 

0.095 

5101.3 

-0.455 

-0.833 

34.650 

5.76 

118.6 

2.18 

31.80 

0.22 

0.185 

0.0  90 

ANT  V/2 

Station : 

271 

CTD : 

2  6  64 

17.30  S 

1  46.13 

W 

bottom  depth: 514 6  air 

temperature : -14 

.0  air  pressure: 

960  wind/ 

s  :  9  .  ‘ 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.898 

-1.898 

34.265 

27.586 

37.025 

46.038 

0.00 

49.3 

10 

-1.889 

-1.889 

34.265 

27.586 

37.024 

46.037 

-0.26 

49.2 

20 

-1.890 

-1.890 

34.265 

27.586 

37.024 

46.037 

0.10 

49.1 

30 

-1.889 

-1.890 

34.265 

27.586 

37.024 

46.037 

-0.08 

49.1 

40 

-1.876 

-1.877 

34.265 

27.585 

37.023 

46.035 

-0.33 

49.1 

50 

-1.871 

-1.872 

34.265 

27.585 

37.022 

46.034 

-0.20 

49.0 

60 

-1.856 

-1.857 

34.265 

27.585 

37.021 

46.032 

-0.36 

49.0 

70 

-1.853 

-1.854 

34.264 

27.584 

37.020 

46.031 

-0.53 

49.0 

80 

-1.851 

-1.853 

34.265 

27.585 

37.021 

46.032 

0.49 

48.9 

90 

-1.843 

-1.845 

34.266 

27.585 

37.021 

46.031 

0.43 

48.7 

100 

-1.845 

-1.847 

34.267 

27.586 

37.022 

46.032 

0.52 

48.6 

110 

-1.838 

-1.840 

34.268 

27.587 

37.022 

46.032 

0.44 

48.5 

120 

-1.825 

-1.827 

34.271 

27.589 

37.023 

46.033 

0.80 

48.2 

130 

-1.796 

-1.799 

34.275 

27.592 

37.024 

46.031 

0.86 

47.9 

140 

-1.723 

-1.726 

34.285 

27.598 

37.025 

46.028 

1.35 

47.3 

150 

-1.836 

-1.839 

34.298 

27. 611 

37.046 

46.055 

2.10 

45.9 

160 

-1.827 

-1.830 

34.305 

27.617 

37.051 

46.059 

1.30 

45.4 

170 

-1.844 

-1.847 

34.305 

27.617 

37.052 

46.062 

0.41 

45.2 

180 

-1.852 

-1.856 

34.308 

27.620 

37.055 

46.066 

0.92 

44.9 

190 

-1.712 

-1.716 

34.324 

27.629 

37.055 

46.057 

1.62 

44.1 

200 

-0.346 

-0.353 

34.488 

27.711 

37.051 

45.972 

4.77 

37.1 

210 

-0.074 

-0.082 

34.527 

27.729 

37.052 

45.957 

2.26 

35.6 

220 

0.119 

0.111 

34.567 

27.751 

37.062 

45.956 

2.55 

33.6 

230 

0.385 

0.376 

34.626 

27.784 

37.079 

45.957 

3.11 

30.7 

240 

0.477 

0.467 

34.650 

27.798 

37.087 

45.960 

2.04 

29.5 

250 

0.514 

0.504 

34.661 

27.804 

37.091 

45.962 

1.42 

28.9 

260 

0.490 

0.479 

34.664 

27.808 

37.097 

45.969 

1.12 

28.5 

270 

0.496 

0.485 

34.668 

27.811 

37.099 

45.971 

0.94 

28.2 

280 

0.513 

0.501 

34.673 

27.814 

37.101 

45.972 

0.95 

28.0 

290 

0.511 

0.499 

34.676 

27.817 

37.104 

45.974 

0.90 

27.7 

300 

0.513 

0.500 

34.680 

27.820 

37.107 

45.977 

0.99 

27.5 

325 

0.503 

0.489 

34.681 

27.821 

37.109 

45.980 

0.44 

27.3 

350 

0.485 

0.470 

34.685 

27.826 

37.114 

4  5.98  6 

0.75 

26.  9 

375 

0.470 

0.454 

34.685 

27.827 

37.116 

4  5.98  9 

0.38 

26.9 

400 

0.455 

0.438 

34.687 

27.829 

37.119 

45.993 

0.59 

26.6 

425 

0.436 

0.418 

34.687 

27.830 

37.122 

45.997 

0.42 

26.5 

450 

0.421 

0.402 

34.686 

27.830 

37.123 

45.999 

0.21 

26.5 

475 

0.403 

0.383 

34.685 

27.831 

37.124 

46.001 

0.27 

26.5 

500 

0.398 

0.376 

34.687 

27.833 

37.127 

46.004 

0.51 

26.3 

550 

0.375 

0.351 

34.686 

27.833 

37.129 

46.007 

0.26 

26.3 

600 

0.346 

0.320 

34.687 

27.836 

37.133 

46.014 

0.44 

26.0 

650 

0.327 

0.299 

34.685 

27.836 

37.134 

46.016 

0.03 

26.0 

700 

0.307 

0.276 

34.685 

27.837 

37.137 

46.019 

0.33 

25.9 

02:15  86/07/24 

wind/d: 115 


ANT  V/2  Station:  275  CTD :  30  64  41.64  s  2  9.83  w  16:55  86/07/24 

bottom  depth:5067  air  temperature : -2 0 . 0  air  pressure:970  wind/«:6.1  wind/d:lll 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.803 

-1.803 

34.313 

27.623 

37.055 

46.062 

0.00 

45.8 

10 

-1.809 

-1.809 

34.313 

27.623 

37.055 

46.063 

0.23 

45.7 

20 

-1.814 

-1.814 

34.308 

27.619 

37.052 

46.059 

-1.11 

46.0 

30 

-1.811 

-1.812 

34.309 

27.620 

37.052 

46.060 

0.48 

45.9 

40 

-1.811 

-1.812 

34.309 

27.620 

37.052 

46.060 

0.04 

45.8 

50 

-1.802 

-1.803 

34.311 

27.621 

37.053 

46.060 

0.66 

45.6 

60 

-1.794 

-1.795 

34.317 

27.626 

37.057 

46.064 

1.21 

45.1 

70 

-1.790 

-1.791 

34.321 

27.629 

37.060 

46.066 

0.99 

44.8 

80 

-1.788 

-1.790 

34.321 

27.629 

37.060 

46.066 

-0.13 

44.7 

90 

-1.775 

-1.777 

34.323 

27.630 

37.060 

46.066 

0.62 

44.5 

100 

-1.714 

-1.716 

34.328 

27.632 

37.059 

46.060 

0.84 

44.3 

no 

-1.564 

-1.566 

34.339 

27.637 

37.054 

46.047 

1.13 

43.8 

120 

-1.084 

-1.087 

34.389 

27.661 

37.048 

46.012 

2.67 

41.6 

130 

0.370 

0.365 

34.571 

27.740 

37.036 

45.916 

4.77 

34.8 

140 

0.667 

0.661 

34.621 

27.762 

37.041 

45.904 

2.59 

32.7 

150 

0.880 

0.873 

34 . 648 

27.771 

37.037 

45.888 

1.52 

32.1 

160 

0.830 

0.823 

34.653 

27.778 

37.047 

45.900 

1.53 

31.4 

170 

0.913 

0.90  5 

34.665 

27.782 

37.046 

45.895 

1.11 

31.0 

180 

0.93  4 

0.926 

34.673 

27.787 

37.050 

45.898 

1.25 

30.6 

190 

0.925 

0.917 

34.677 

27.791 

37.054 

45.903 

1.10 

30.2 

200 

0.948 

0.93  9 

34.681 

27.793 

37.055 

45.902 

0.71 

30.1 

210 

0.944 

0.935 

34.684 

27.796 

37.058 

45.905 

0.92 

29.9 

220 

0.962 

0.952 

34.687 

27.797 

37.058 

45.904 

0.60 

29.8 

230 

0.955 

0.945 

34.690 

27.800 

37.061 

45.908 

0.96 

29.5 

240 

0.946 

0.935 

34.691 

27.801 

37.063 

45.910 

0.68 

29.4 

250 

0.948 

0.937 

34.695 

27.804 

37.066 

45. 913 

0.98 

29.1 

260 

0.92  6 

0.914 

34.694 

27.805 

37.068 

4  5. 916 

0.51 

29.1 

270 

0.916 

0.904 

34.696 

27.807 

37.071 

45.919 

0.86 

28.9 

280 

0.904 

0.891 

34.695 

27.807 

37.072 

45.921 

0.18 

28.9 

290 

0.878 

0.865 

34.696 

27.810 

37.076 

45.926 

0.92 

28.7 

300 

0.854 

0.840 

34.695 

27.811 

37.078 

45.930 

0.55 

28.6 

325 

0.825 

0.810 

34.696 

27.813 

37.082 

4  5.93  6 

0.61 

28.4 

350 

0.782 

0.766 

34.697 

27.817 

37.088 

45.944 

0.71 

28.0 

375 

0.749 

0.732 

34.696 

27.818 

37.092 

45.949 

0.46 

27.9 

400 

0.729 

0.711 

34.696 

27.820 

37.094 

45.953 

0.44 

27.8 

425 

0.693 

0.674 

34.695 

27.821 

37.098 

45.959 

0.49 

27.7 

450 

0.647 

0.627 

34.694 

27.823 

37.103 

45.966 

0.58 

27.5 

475 

0.618 

0.597 

34.694 

27.825 

37.106 

45.971 

0.53 

27.3 

500 

0.589 

0.567 

34 . 694 

27.827 

37.110 

45.977 

0.53 

27.1 

550 

0.537 

0.512 

34.693 

27.829 

37.115 

45.985 

0.45 

26.9 

600 

0.495 

0.468 

34.691 

27.831 

37.119 

45.991 

0.33 

26.8 

650 

0.451 

0.422 

34.689 

27.832 

37.123 

45.998 

0.35 

26.6 

700 

0.425 

0.393 

34.688 

27.832 

37.125 

46.002 

0.30 

26.5 

ANT  V/2  Station:  276  CTD:  31  «4  55.33  s  2  30.93  w  i9:os  86/07/24 

bottom  dapth : 504 9  air  taaiparatura : -20 . 0  air  praaaura:971  wlnd/a:6.9  wlnd/d:098 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 850 

-1 . 850 

34.289 

27.604 

37.040 

46.050 

0.00 

47.5 

10 

-1 . 851 

-1 . 851 

34.289 

27.604 

37.040 

46.050 

0.10 

47.5 

20 

-1.849 

-1.849 

34.289 

27.604 

37.040 

46.050 

-0.12 

47.4 

30 

-1.847 

-1.848 

34.290 

27.605 

37.040 

46.050 

0.49 

47.3 

40 

-1.844 

-1.845 

34.289 

27.604 

37.039 

46.049 

-0.53 

47.3 

50 

-1.841 

-1.842 

34.289 

27.604 

37.039 

46.049 

-0.15 

47.2 

60 

-1.837. 

-1 . 838 

34.291 

27.606 

37.040 

46.050 

0.69 

47.0 

70 

-1.844 

'  -1.845 

34.290 

27.605 

37.040 

46.050 

-0.44 

47.0 

80 

-1.844 

-1.846 

34.290 

27.605 

37.040 

46.050 

0.04 

47.0 

90 

-1.845 

-1.847 

34.291 

27.606 

37.041 

46.051 

0.51 

46.8 

100 

-1.844 

-1.846 

34.291 

27.606 

37.041 

46.051 

-0.09 

46.8 

110 

-1.434 

-1.437 

34.351 

27.643 

37.051 

46.036 

3.33 

43.3 

120 

-0.326 

-0.330 

34.491 

27.712 

37.051 

45.970 

4.51 

37.2 

130 

0.157 

0.152 

34.550 

27.735 

37.044 

45.936 

2.57 

35.2 

140 

0.585 

0.579 

34.608 

27.757 

37.041 

45.908 

2.52 

33.2 

150 

0.868 

0.861 

34.649 

27.772 

37.039 

45.891 

2.10 

31.9 

160 

0.931 

0.924 

34.664 

27.780 

37.043 

45.891 

1.55 

31.2 

170 

0.969 

0.961 

34.674 

27.786 

37.047 

45.892 

1.30 

30.7 

180 

0.999 

0.991 

34.681 

27.790 

37.048 

45.893 

1.05 

30.4 

190 

0.996 

0.987 

34.685 

27.793 

37.052 

4S.896 

1.04 

30.1 

200 

0.986 

0.977 

34.687 

27.795 

37.055 

45.900 

0.86 

29.9 

210 

0.982 

0.972 

34.691 

27.799 

37.059 

45.903 

1.05 

29.6 

220 

0.953 

0.943 

34.689 

27.799 

37.061 

45.907 

0.40 

29.6 

230 

0.954 

0.944 

34.692 

27.802 

37.063 

45.909 

0.86 

29.4 

240 

0.944 

0.933 

34.694 

27.804 

37.066 

45.913 

0.86 

29.2 

250 

0.939 

0.928 

34.695 

27.805 

37.067 

45.914 

0.61 

29.1 

260 

0.935 

0.923 

34.695 

27.805 

37.068 

45.915 

0.32 

29.1 

270 

0.913 

0.901 

34.694 

27.806 

37.070 

45.918 

0.51 

29.0 

280 

0.864 

0.851 

34.691 

27.807 

37.073 

45.925 

0.61 

28.9 

290 

0.885 

0.872 

34.696 

27.809 

37.075 

45.925 

0.89 

28.7 

300 

0.874 

0.860 

34.698 

27.812 

37.078 

45.929 

0.87 

28.5 

325 

0.829 

0.814 

34.698 

27.815 

37.083 

45.937 

0.65 

28.2 

350 

0.792 

0.776 

34.696 

27.816 

37.086 

45.942 

0.39 

28.2 

375 

0.749 

0.732 

34.697 

27.819 

37.092 

45.950 

0.71 

27.8 

400 

0.736 

0.718 

34.698 

27.821 

37.095 

45.9S3 

0.48 

27.7 

425 

0.679 

0.660 

34.695 

27.822 

37.100 

45.961 

0.49 

27.6 

450 

0.654 

0.634 

34.696 

27.825 

37.103 

45.967 

0.59 

27.4 

475 

0.629 

0.608 

34.696 

27.826 

37.107 

45.971 

0.49 

27.2 

500 

0.594 

0.572 

34.693 

27.826 

37.108 

45.975 

0.20 

27.2 

550 

0.538 

0.513 

34.691 

27.828 

37.114 

45.983 

0.42 

27.0 

600 

0.495 

0.468 

34.691 

27.831 

37.119 

45.991 

0.47 

26.8 

650 

0.457 

0.428 

34.690 

27.832 

37.123 

45.997 

0.38 

26.6 

700 

0.442 

0.410 

34.690 

27.833 

37.125 

46.000 

0.29 

26.5 

ANT  V/2 

Station: 

277 

CTD:  32 

<5 

2.40  8 

2 

12.97  W 

21:20  8C/07/24 

bottom  dapth: 4997  air 

tamparatura : -22 . 0 

air  praaaura: 

972 

vlnd/s:5.0  wlnd/d:110 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.848 

-1.848 

34.295 

27.609 

37.044 

46.054 

0.00 

47.1 

10 

-1.851 

-1.851 

34.295 

27.609 

37.044 

46.055 

0.16 

47.0 

20 

-1.851 

-1.851 

34.294 

27.608 

37.044 

46.054 

-0.50 

47.0 

30 

-1.850 

-1.851 

34.293 

27.608 

37.043 

46.053 

-0.51 

47.0 

40 

-1.850 

-1.851 

34.294 

27.608 

37.044 

46.054 

0.51 

46.9 

50 

-1.837 

-1.838 

34.313 

27.623 

37.058 

46.067 

2.17 

45.4 

60 

-1.857 

-1.858 

34.318 

27.628 

37.063 

46.074 

1.20 

44.9 

70 

-1.856 

-1.857 

34.320 

27.630 

37.065 

46.075 

0.71 

44.7 

80 

-1.845 

-1.847 

34.325 

27.633 

37.068 

46.077 

1.08 

44.3 

90 

-1.846 

-1.848 

34.348 

27.652 

37.086 

46.096 

2.41 

42.4 

100 

-1.849 

-1.851 

34.353 

27.656 

37.091 

46.100 

1.15 

42.0 

110 

-1.842 

-1.844 

34.357 

27.659 

37.093 

46.102 

0.98 

41.6 

120 

-1.835 

-1.837 

34.360 

27.662 

37.095 

46.103 

0.84 

41.4 

130 

-1.812 

-1.815 

34.364 

27.664 

37.096 

46.103 

0.89 

41.0 

140 

-1.487 

-1.490 

34.406 

27.689 

37.100 

46.087 

2.70 

38.8 

150 

-0.403 

-0.408 

34.514 

27.734 

37.077 

46.001 

3.54 

35.0 

160 

0.737 

0.730 

34.626 

27.762 

37.037 

45.896 

2.66 

32.8 

170 

0.935 

0.927 

34.655 

27.773 

37.036 

45.884 

1.74 

31.9 

180 

0.956 

0.948 

34.665 

27.780 

37.041 

45.888 

1.43 

31.3 

190 

0.997 

0. 988 

34.673 

27.783 

37.042 

45.887 

1.05 

31.0 

200 

0.964 

0.955 

34.673 

27.786 

37.046 

45.893 

0.87 

30.8 

210 

0. 947 

0.938 

34.678 

27.791 

37.053 

45.900 

1.28 

30.3 

220 

0.982 

0.972 

34.685 

27.794 

37.054 

45.899 

0.99 

30.1 

230 

0.983 

0.973 

34.687 

27.796 

37.055 

45.900 

0.70 

30.0 

240 

0.971 

0.960 

34.689 

27.798 

37.058 

45.904 

0.89 

29.7 

250 

0.975 

0.964 

34.691 

27.799 

37.060 

45. 905 

0.65 

29.6 

260 

0.941 

0.929 

34.690 

27.801 

37.063 

45.910 

0.73 

29.5 

270 

0.931 

0.919 

34.692 

27.803 

37.066 

45.914 

0.86 

29.3 

280 

0.919 

0.906 

34.692 

27.804 

37.067 

45.916 

0.53 

29.2 

290 

0.931 

0.918 

34.696 

27.807 

37.069 

45.917 

0.86 

29.0 

300 

0.915 

0. 901 

34.696 

27.808 

37.071 

45.920 

0.62 

28.9 

325 

0.886 

0.871 

34.697 

27.810 

37.076 

45.926 

0.62 

28.7 

350 

0.850 

0.834 

34.698 

27.814 

37.081 

45.933 

0.67 

28.4 

375 

0.811 

0.794 

34.697 

27.815 

37.085 

45.939 

0.52 

28.3 

400 

0.774 

0.756 

34.697 

27.818 

37.090 

4  5.94  6 

0.60 

28.1 

425 

0.732 

0.713 

34.697 

27.820 

37.095 

45.954 

0.64 

27.8 

450 

0.691 

0.671 

34.695 

27.821 

37.098 

45.959 

0.44 

27.7 

475 

0.683 

0.662 

34.697 

27.824 

37.101 

45.963 

0.54 

27.5 

500 

0.651 

0.628 

34.696 

27.825 

37.104 

45.968 

0.46 

27.4 

550 

0.596 

0.571 

34.694 

27.827 

37.109 

45.976 

0.42 

27.2 

600 

0.557 

0.530 

34.693 

27.828 

37.113 

45.982 

0.39 

27.1 

650 

0.506 

0.477 

34.693 

27.832 

37.120 

45.991 

0.51 

26.7 

700 

0.469 

0.437 

34.691 

27.832 

37.123 

45.997 

0.31 

26.6 

704 

0.465 

0.433 

34.692 

27.833 

37.124 

45.998 

0.94 

26.5 

ANT  V/2  Station:  278  CTD:  3  3  65  n.63  s  2  6.25  w  02:30  86/07/25 


bottom  depth: 4981  air  temperature : -20 . 0  air  pressure: 975  wind/s: 4. 7  wlnd/d:096 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.840 

-1.840 

34.377 

27.676 

37.109 

46.117 

0.00 

40.8 

10 

-1.840 

-1.840 

34.377 

27.676 

37.109 

46.117 

0.04 

40.7 

20 

-1.841 

-1.841 

34.377 

27.676 

37.109 

46.117 

0.10 

40.6 

30 

-1.840 

-1.841 

34.377 

27.676 

37.109 

46.117 

-0.08 

40.6 

40 

-1.840 

-1.841 

34.376 

27.675 

37.108 

46.116 

-0.50 

40.6 

50 

-1.840 

-1.841 

34.375 

27.674 

37.107 

46.116 

-0.50 

40.6 

60 

-1.839 

-1.840 

34.376 

27.675 

37.108 

46.116 

0.50 

40.5 

70 

-1.835 

-1.836 

34.376 

27.675 

37.108 

46.116 

-0.18 

40.4 

80 

-1.834 

-1.836 

34.377 

27.675 

37.108 

46.116 

0.50 

40.3 

90 

-1.832 

-1.834 

34.378 

27.676 

37.109 

46.117 

0.49 

40.2 

100 

-1.808 

-1.810 

34.378 

27.676 

37.107 

46.113 

-0.47 

40.2 

110 

-1.650 

-1.652 

34.404 

27.692 

37.113 

46.110 

2.25 

38.6 

120 

-1.247 

-1.250 

34.433 

27.703 

37.099 

46.071 

1.68 

37.7 

130 

-1.068 

-1.071 

34.452 

27.712 

37.096 

46.058 

1.62 

36.8 

140 

-0.716 

-0.720 

34.494 

27.732 

37.094 

46.036 

2.40 

35.1 

150 

0.003 

-0.002 

34.550 

27.743 

37.062 

45.962 

1.57 

34.3 

160 

0.266 

0.260 

34.578 

27.751 

37.054 

4  5.93  9 

1.49 

33.6 

170 

0.595 

0.588 

34.616 

27.763 

37.046 

45. 913 

1.75 

32.7 

180 

0.865 

0.857 

34.648 

27.772 

37.039 

45.891 

1.53 

32.0 

190 

0.856 

0.848 

34.650 

27.774 

37.041 

45.894 

0.84 

31.8 

200 

0.848 

0.839 

34.655 

27.779 

37.046 

45.899 

1.21 

31.4 

210 

0.873 

0.864 

34 . 668 

27.787 

37.054 

45.905 

1.65 

30.6 

220 

0.955 

0.945 

34.674 

27.787 

37.049 

45.895 

-0.55 

30.7 

230 

0.873 

0.863 

34.667 

27.787 

37.053 

45.904 

0.29 

30.7 

240 

0.891 

0.880 

34.671 

27.789 

37.054 

45.904 

0.79 

30.6 

250 

0.905 

0.894 

34.678 

27.794 

37.058 

45.907 

1.21 

30.1 

260 

0.927 

0. 915 

34. 683 

27.796 

37.059 

45.907 

0.87 

29.  9 

270 

0.898 

0.886 

34.687 

27.801 

37.066 

45.916 

1.30 

29.5 

280 

0.953 

0.940 

34.689 

27.799 

37.061 

45.908 

-0.86 

29.7 

290 

0.951 

0.938 

34.694 

27.804 

37.065 

45.912 

1.14 

29.3 

300 

0.93  9 

0.925 

34.695 

27.805 

37.067 

45.915 

0.73 

29.2 

325 

0.917 

0.902 

34.696 

27.808 

37.071 

45.920 

0.56 

29.0 

350 

0.895 

0.879 

34.698 

27.811 

37.075 

45.925 

0.65 

28.7 

375 

0.886 

0.869 

34.698 

27.811 

37.077 

45. 927 

0.31 

28.7 

400 

0.812 

0.794 

34.696 

27.815 

37.084 

4  5.93  9 

0.71 

28.4 

425 

0.791 

0.772 

34.695 

27.815 

37.086 

45.942 

0.33 

28.4 

450 

0.754 

0.733 

34.696 

27.818 

37.092 

45.949 

0.68 

28.1 

475 

0.731 

0.709 

34.696 

27.820 

37.094 

45.953 

0.48 

27.9 

500 

0.747 

0.724 

34.699 

27.821 

37.095 

45.953 

0.40 

27.9 

550 

0.671 

0.646 

34.696 

27.824 

37.102 

45.964 

0.48 

27.6 

600 

0.622 

0.594 

34.696 

27.827 

37.108 

45.973 

0.50 

27.3 

650 

0.576 

0.546 

34.694 

27.828 

37.112 

45.980 

0.37 

27.2 

700 

0.540 

0.508 

34.692 

27.829 

37.115 

45.985 

0.30 

27.1 

750 

0.501 

0.466 

34.690 

27.830 

37.119 

45.991 

0.33 

27.0 

800 

0.458 

0.421 

34.689 

27.832 

37.123 

45.998 

0.43 

26.8 

850 

0.437 

0.397 

34.689 

27.833 

37.126 

46.002 

0.35 

26.7 

900 

0.419 

0.377 

34.688 

27.833 

37.127 

46.005 

0.24 

26.6 

950 

0.390 

0.345 

34.687 

27.834 

37.130 

46.009 

0.34 

26.5 

1000 

0.358 

0.311 

34.687 

27.836 

37.134 

46.015 

0.43 

26.3 

1100 

0.318 

0.266 

34.684 

27.837 

37.137 

46.020 

0.22 

26.2 

1200 

0.285 

0.227 

34.682 

27.837 

37.140 

46.025 

0.24 

26.1 

1300 

0.254 

0.190 

34.682 

27.839 

37.144 

46.032 

0.33 

25.9 

1400 

0.211 

0.142 

34.680 

27.840 

37.148 

46.038 

0.31 

25.6 

1500 

0.174 

0.099 

34. 678 

27.841 

37.151 

46.044 

0.28 

25.5 

1600 

0.142 

0.061 

34.678 

27.843 

37.156 

46.050 

0.34 

25.2 

1700 

0.108 

0.021 

34.676 

27.844 

37.159 

46.055 

0.28 

25.0 

1800 

0.076 

-0.017 

34.674 

27.844 

37.161 

46.060 

0.27 

24.8 

1900 

0.03  6 

-0.063 

34.672 

27.845 

37.165 

46.066 

0.32 

24.5 

2000 

0.004 

-0.102 

34.670 

27.845 

37.167 

46.071 

0.29 

24.3 

2100 

-0.030 

-0.142 

34.670 

27.847 

37.172 

46.078 

0.37 

23.9 

2200 

-0.059 

-0.178 

34.669 

27.848 

37.175 

46.083 

0.32 

23.6 

2300 

-0.067 

-0.193 

34.669 

27.849 

37.177 

46.086 

0.23 

23.5 

2400 

-0.105 

-0.238 

34.668 

27.850 

37.181 

46.092 

0.38 

23.1 

2500 

-0.135 

-0.275 

34.667 

27.851 

37.184 

46.098 

0.34 

22.7 

2600 

-0.161 

-0.308 

34.665 

27.852 

37.186 

46.102 

0.28 

22.5 

2700 

-0.173 

-0.328 

34.665 

27.852 

37.188 

46.105 

0.28 

22.3 

2800 

-0.195 

-0.357 

34.663 

27.852 

37.190 

46.108 

0.26 

22.1 

2900 

-0.204 

-0.374 

34.663 

27.853 

37.192 

46.111 

0.26 

21.9 

3000 

-0.222 

-0.400 

34.662 

27.854 

37.194 

46.114 

0.29 

21.7 

3200 

-0.243 

-0.438 

34.661 

27.854 

37.197 

46.120 

0.26 

21.3 

3400 

-0.265 

-0.477 

34.660 

27.855 

37.200 

46.125 

0.27 

20.9 

3600 

-0.289 

-0.519 

34.658 

27.856 

37.203 

46.130 

0.27 

20.5 

3800 

-0.307 

-0.555 

34.657 

27.857 

37.206 

46.135 

0.27 

20.1 

4000 

-0.313 

-0.580 

34.657 

27.858 

37.209 

46.140 

0.25 

19.8 

4200 

-0.326 

-0.613 

34.656 

27.858 

37.211 

46.144 

0.26 

19.4 

4400 

-0.329 

-0.636 

34.656 

27.859 

37.214 

46.148 

0.25 

19.2 

4600 

-0.331 

-0.659 

34 . 655 

27.860 

37.215 

46.151 

0.22 

19.0 

4800 

-0.347 

-0.696 

34.655 

27.861 

37.219 

46.157 

0.32 

18.5 

4955 

-0.416 

-0.779 

34 . 652 

27.862 

37.225 

46.168 

0.51 

17.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

1.8 

-1.837 

-1.837 

34.379 

7.45 

61.8 

2.03 

0.46 

4.724 

2.036 

100.6 

-1.834 

-1.836 

34.380 

7.44 

62.1 

2.03 

0.45 

4.720 

2.042 

150.4 

0.432 

0.426 

34.591 

5.08 

89.0 

2.27 

0.07 

1.407 

0.611 

200.6 

0.942 

0.933 

34.664 

4.59 

97.9 

2.32 

0.01 

0.571 

0.242 

249.3 

0.982 

0.971 

34.682 

4.51 

99.9 

2.28 

0.01 

0.401 

0.178 

348.9 

0.858 

0.842 

34.692 

4 . 57 

106.2 

2.27 

32.80 

0.02 

0.282 

0.121 

500.4 

0.712 

0.689 

34.693 

4.61 

110.8 

2.27 

32.40 

0.02 

0.218 

0.089 

650.8 

0.582 

0.552 

34.692 

4.64 

115.3 

2.28 

32.30 

0.03 

0.177 

0.076 

801.0 

0.506 

0.469 

34.690 

4.68 

118.3 

2.28 

32.40 

0.05 

0.119 

1000.3 

0.368 

0.321 

34.686 

4.61 

123.8 

2.34 

33.10 

0.03 

0.109 

0.046 

1201.4 

0.306 

0.248 

34.682 

4.68 

124.8 

2.32 

33.00 

0.03 

0.081 

1502.6 

0.186 

0.111 

34.679 

4.88 

126.0 

2.29 

32.30 

0.09 

0.0  63 

1800.6 

0.063 

-0.030 

34.675 

5.01 

126.9 

2.29 

32.40 

0.03 

0.079 

0.030 

2201.1 

-0.051 

-0.170 

34.667 

5.16 

126.8 

2.28 

32.10 

0.04 

0.0  91 

0.043 

2601.1 

-0.150 

-0.298 

34.665 

5.31 

125.5 

2.27 

31.80 

0.00 

0.154 

0.0  68 

3001.4 

-0.217 

-0.396 

34.663 

5.37 

125.9 

2.24 

31.60 

0.04 

0.185 

0.081 

3401.6 

-0.268 

-0.480 

34.659 

5.50 

124.9 

2.24 

31.60 

0.05 

0.247 

0.111 

3802.6 

-0.307 

-0.555 

34.654 

5.57 

124.9 

2.23 

31.50 

0.06 

0.259 

0.113 

4202.0 

-0.324 

-0. 611 

34.655 

5.61 

126.7 

2.24 

31.50 

0.02 

0.234 

0.103 

4602.3 

-0.331 

-0.659 

34.655 

5.64 

129.5 

2.24 

31.60 

0.02 

0.186 

0.087 

4940.2 

-0.406 

-0.768 

34.653 

5.73 

123.3 

2.24 

31.40 

-0.01 

0.151 

0.079 

4955.9 

-0.418 

-0.781 

34.654 

5.75 

123.5 

2.22 

31.30 

0.05 

0.162 

0.075 

ANT  V/2  Station:  279  CTD :  34  65  23.24  s  2  30.73  w 

bottom  depth: 4703  air  temperature : -17 . 0  air  pressure: 97 6  wind/s :2. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.864 

-1.864 

34.334 

27.641 

37.077 

46.087 

0.00 

44.0 

10 

-1.872 

-1.872 

34.330 

27.638 

37.074 

46.085 

-0.98 

44.2 

20 

-1.871 

-1.871 

34.332 

27.640 

37.076 

46.087 

0.71 

44.0 

30 

-1.862 

-1.863 

34.366 

27.667 

37.102 

46.112 

2.93 

41.4 

40 

-1.864 

-1.865 

34.367 

27.668 

37.103 

46.113 

0.52 

41.2 

50 

-1.861 

-1.862 

34.374 

27.674 

37.108 

46.118 

1.33 

40.6 

60 

-1.861 

-1.862 

34.376 

27.675 

37.110 

46.119 

0.71 

40.4 

70 

-1.856 

-1.857 

34.379 

27.678 

37.112 

46.121 

0.85 

40.1 

80 

-1.819 

-1.821 

34.394 

27.689 

37.121 

46.127 

1.87 

39.0 

90 

-1.801 

-1.803 

34.399 

27.692 

37.123 

46.129 

1.05 

38.6 

100 

-1.401 

-1.403 

34.426 

27.703 

37.108 

46.089 

1.67 

37.7 

110 

-0.348 

-0.352 

34.519 

27.736 

37.075 

45.996 

3.04 

34.9 

120 

0.538 

0.533 

34.608 

27.760 

37.046 

45.916 

2.57 

32.9 

130 

0.877 

0.871 

34.645 

27.768 

37.035 

45.886 

1.53 

32.2 

140 

1.085 

1.079 

34.669 

27.774 

37.028 

45.868 

1.22 

31.8 

150 

1.101 

1.094 

34 . 671 

27.775 

37.028 

45.867 

0.39 

31.8 

160 

1.115 

1.108 

34.677 

27.779 

37.031 

45.869 

1.10 

31.5 

170 

1.123 

1.115 

34.682 

27.782 

37.034 

45.871 

1.04 

31.2 

180 

1.079 

1.071 

34.679 

27.783 

37.037 

45.877 

0.51 

31.1 

190 

1.109 

1.100 

34.685 

27.786 

37.038 

45.876 

0.91 

30.9 

200 

1.112 

1.103 

34.689 

27.789 

37.041 

45.879 

0.97 

30.6 

210 

1.132 

1.122 

34.693 

27.790 

37.042 

45.878 

0.74 

30.5 

220 

1.121 

1.111 

34.693 

27.791 

37.043 

45.881 

0.52 

30.4 

230 

1.135 

1.124 

34.697 

27.794 

37.044 

45.881 

0.83 

30.3 

240 

1.133 

1.122 

34.699 

27.795 

37.046 

45.883 

0.75 

30.1 

250 

1.122 

1.110 

34.700 

27.797 

37.049 

45.886 

0.72 

30.0 

260 

1.115 

1.103 

34.702 

27.799 

37.051 

45.889 

0.82 

29.  8 

270 

1.109 

1.096 

34.703 

27.800 

37.053 

45.891 

0.64 

29.7 

280 

1.069 

1.056 

34.700 

27.801 

37.055 

45.896 

0.45 

29.7 

290 

1.059 

1.045 

34.703 

27.804 

37.059 

45.900 

1.00 

29.4 

300 

1.053 

1.039 

34.704 

27.805 

37.061 

45.902 

0.64 

29.3 

325 

1.027 

1.012 

34.702 

27.805 

37.062 

45.905 

0.24 

29.3 

350 

1.011 

0.995 

34.704 

27.808 

37.066 

45.910 

0.60 

29.1 

375 

0.975 

0.957 

34.705 

27.811 

37.071 

45.917 

0.68 

28.8 

400 

0.93  9 

0.920 

34.704 

27.813 

37.075 

45.923 

0.51 

28.7 

425 

0.905 

0.885 

34.705 

27.816 

37.080 

45.930 

0.66 

28.4 

450 

0.873 

0.852 

34.705 

27.818 

37.084 

45. 935 

0.57 

28.2 

475 

0.851 

0.829 

34.705 

27.820 

37.087 

45.940 

0.47 

28.1 

500 

0.836 

0.813 

34.705 

27.821 

37.089 

45.942 

0.40 

28.1 

550 

0.782 

0.756 

34.704 

27.823 

37.095 

45.951 

0.48 

27.8 

600 

0.727 

0.699 

34.702 

27.825 

37.100 

45.960 

0.43 

27.6 

650 

0.684 

0.654 

34.702 

27.828 

37.106 

45.968 

0.48 

27.4 

700 

0.630 

0.597 

34.698 

27.828 

37.109 

45.974 

0.29 

27.3 

703 

0.630 

0.597 

34.699 

27.829 

37.110 

45.975 

0.92 

27.3 

09:33  86/07/25 

wind/d: 074 


14:01  86/07/25 

6  wind/d: 07  9 


ANT  V/2  Station:  280  CTD:  35  65  38. 70  s  3  3.39  w 

bottom  depth: 4894  air  temperature : -17 . 0  air  pressure: 977  wind/s :3. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.859 

-1.859 

34.332 

27.639 

37.075 

46.085 

0.00 

44.2 

10 

-1.863 

-1.863 

34.332 

27.640 

37.075 

46.085 

0.18 

44.1 

20 

-1.862 

-1.862 

34.333 

27.640 

37.076 

46.086 

0.50 

44.0 

30 

-1.861 

-1.862 

34.334 

27.641 

37.076 

46.087 

0.50 

43.8 

40 

-1.858 

-1.859 

34.336 

27.643 

37.078 

46.088 

0.70 

43.6 

50 

-1.849 

-1.850 

34.337 

27.643 

37.078 

46.087 

0.42 

43.5 

60 

-1.826 

-1.827 

34.337 

27.643 

37.076 

46.084 

-0.45 

43.5 

70 

-1.804 

-1.805 

34.338 

27.643 

37.075 

46.081 

0.24 

43.4 

80 

-1.787 

-1.789 

34.345 

27. 648 

37.079 

46.084 

1.28 

42.9 

90 

-1.382 

-1.384 

34.382 

27.666 

37.071 

46.052 

2.30 

41.2 

100 

-0.948 

-0.951 

34.418 

27.680 

37.057 

46.013 

1.96 

40.0 

110 

-0.798 

-0.801 

34.436 

27.688 

37.057 

46.004 

1.59 

39.2 

120 

-0.306 

-0.310 

34.500 

27.718 

37.056 

45.974 

2.96 

36.6 

130 

0.069 

0.064 

34.543 

27.734 

37.049 

45.945 

2.11 

35.2 

140 

0.494 

0.488 

34.594 

27.751 

37.040 

45.913 

2.20 

33.7 

150 

0.895 

0.888 

34. 641 

27.764 

37.029 

45.880 

1.88 

32.7 

160 

0.941 

0. 93  4 

34.653 

27.771 

37.033 

45.881 

1.42 

32.1 

170 

1.018 

1.010 

34.663 

27.774 

37.032 

45.875 

0.91 

31.9 

180 

1.056 

1.048 

34.674 

27.780 

37.036 

45.877 

1.39 

31.3 

190 

1.062 

1.053 

34.677 

27.782 

37.038 

45.878 

0.79 

31.2 

200 

1.069 

1.060 

34.683 

27.787 

37.041 

45.882 

1.17 

30.8 

210 

1.060 

1.050 

34.687 

27.790 

37.046 

45.887 

1.10 

30.4 

220 

1.067 

1.057 

34.689 

27.792 

37.047 

45.887 

0.59 

30.4 

230 

1.049 

1.038 

34.691 

27.795 

37.050 

45.892 

0.96 

30.1 

240 

1.004 

0.993 

34.689 

27.796 

37.054 

45.898 

0.74 

30.0 

250 

0.974 

0.963 

34.689 

27.798 

37.058 

45.904 

0.83 

29.8 

260 

0.968 

0.956 

34.691 

27.800 

37.061 

4  5.90  6 

0.81 

29.6 

270 

0.948 

0.93  6 

34.690 

27.801 

37.062 

45.909 

0.47 

29.6 

280 

0.950 

0.937 

34.691 

27.801 

37.063 

45.910 

0.46 

29.5 

290 

0.923 

0.910 

34.692 

27.804 

37.067 

45.915 

0. 94 

29.3 

300 

0.919 

0.905 

34.691 

27.803 

37.067 

45.915 

-0.38 

29.3 

325 

0.828 

0.813 

34.688 

27.807 

37.076 

45.929 

0.74 

29.0 

350 

0.820 

0.804 

34.692 

27.811 

37.080 

45.934 

0.70 

28.7 

375 

0.862 

0.845 

34.701 

27.815 

37.082 

45. 934 

0.72 

28.3 

400 

0.826 

0.808 

34.700 

27.817 

37.086 

45.939 

0.50 

28.2 

425 

0.782 

0.763 

34.700 

27.820 

37.091 

4  5. 94  7 

0.65 

27.9 

450 

0.739 

0.719 

34.698 

27.821 

37.095 

45.953 

0.47 

27.8 

475 

0.693 

0.671 

34.696 

27.822 

37.099 

45.960 

0.50 

27.7 

500 

0.666 

0.643 

34.697 

27.825 

37.103 

45.966 

0.61 

27.4 

550 

0.619 

0.594 

34.696 

27.827 

37.108 

45.973 

0.43 

27.2 

600 

0.575 

0.548 

34.694 

27.828 

37.112 

45.980 

0.35 

27.1 

650 

0.532 

0.502 

34.692 

27.829 

37.116 

45.986 

0.35 

27.0 

700 

0.488 

0.456 

34.690 

27.830 

37.120 

45.993 

0.36 

26.9 

750 

0.452 

0.418 

34.689 

27.832 

37.123 

45.998 

0.38 

26.7 

800 

0.438 

0.401 

34.689 

27.833 

37.125 

46.001 

0.29 

26.6 

850 

0.421 

0.382 

34.690 

27.835 

37.128 

46.005 

0.39 

26.5 

900 

0.390 

0.348 

34.687 

27.834 

37.130 

46.009 

0.16 

26.5 

950 

0.368 

0.324 

34.687 

27.836 

37.133 

46.013 

0.36 

26.3 

1000 

0.344 

0.297 

34.685 

27.836 

37.134 

46.016 

0.21 

26.3 

1100 

0.305 

0.253 

34.683 

27.837 

37.138 

46.022 

0.27 

26.2 

1200 

0.265 

0.207 

34.682 

27.838 

37.142 

46.029 

0.32 

25.9 

1300 

0.226 

0.163 

34.679 

27.838 

37.145 

46.034 

0.23 

25.8 

1400 

0.181 

0.112 

34.678 

27.840 

37.150 

46.042 

0.35 

25.5 

1500 

0.146 

0.071 

34.677 

27.842 

37.154 

46.048 

0.31 

25.3 

1600 

0.107 

0.027 

34.677 

27.844 

37.159 

46.055 

0.37 

24.9 

1700 

0.074 

-0.013 

34.674 

27.844 

37.161 

46.060 

0.22 

24.8 

1800 

0.035 

-0.058 

34.673 

27.845 

37.165 

46.066 

0.35 

24.5 

1900 

0.000 

-0.099 

34.671 

27.846 

37.168 

46.072 

0.30 

24.2 

2000 

-0.034 

-0.139 

34.670 

27.847 

37.172 

46.078 

0.33 

23.9 

2100 

-0.065 

-0.177 

34.667 

27.847 

37.173 

46.081 

0.24 

23.8 

2200 

-0.097 

-0.215 

34.668 

27.849 

37.178 

46.089 

0.40 

23.3 

2300 

-0.121 

-0.246 

34.666 

27.849 

37.180 

46.092 

0.25 

23.1 

2400 

-0.147 

-0.279 

34.666 

27.851 

37.184 

46.098 

0.35 

22.8 

2500 

-0.167 

-0.306 

34.665 

27.851 

37.186 

46.101 

0.28 

22.5 

2600 

-0.187 

-0.334 

34.664 

27.852 

37.188 

46.105 

0.28 

22.3 

2700 

-0.206 

-0.360 

34.664 

27.853 

37.191 

46.109 

0.32 

22.0 

2800 

-0.221 

-0.383 

34.663 

27.853 

37.193 

46.112 

0.26 

21.8 

2900 

-0.233 

-0.403 

34.662 

27.854 

37.194 

46.115 

0.24 

21.6 

3000 

-0.251 

-0.429 

34.662 

27.855 

37.197 

46.119 

0.33 

21.3 

3200 

-0.275 

-0.469 

34.660 

27.855 

37.199 

46.124 

0.25 

20.9 

3400 

-0.301 

-0.512 

34.660 

27.857 

37.204 

46.131 

0.31 

20.4 

3600 

-0.318 

-0.547 

34 . 658 

27.857 

37.206 

46.135 

0.24 

20.1 

3800 

-0.337 

-0.584 

34.657 

27.858 

37.209 

46.140 

0.28 

19.7 

4000 

-0.347 

-0.613 

34.656 

27.858 

37.211 

46.144 

0.24 

19.4 

4200 

-0.355 

-0.641 

34.657 

27.860 

37.215 

46.149 

0.29 

18.9 

4400 

-0.358 

-0.664 

34.655 

27.860 

37.216 

46. 152 

0.19 

18.8 

4600 

-0.384 

-0.710 

34.655 

27.862 

37.221 

46. 159 

0.35 

18.2 

4800 

-0.456 

-0.801 

34.652 

27.863 

37.228 

46.171 

0.46 

17.0 

4  93  9 

-0.481 

-0.840 

34.651 

27.864 

37.231 

46.177 

0.38 

16.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

Fl 

14.9 

-1.834 

-1.834 

34.332 

7.49 

62.6 

1.95 

28.10 

0.24 

50.5 

-1.820 

-1.821 

34.337 

7.48 

62.8 

1.99 

28.10 

0.22 

4.834 

73.4 

-1.817 

-1.818 

34.338 

7.45 

63.2 

1.99 

28.20 

0.21 

4.799 

158.8 

0.968 

0.961 

34.642 

4.53 

95.2 

2.28 

32.60 

0.00 

0.717 

215.3 

0.945 

0.93  5 

34.663 

4 . 49 

99.  9 

2.28 

32.60 

-0.03 

0.532 

248.3 

0.834 

0.823 

34.670 

4.53 

104.1 

2.27 

32.60 

-0.03 

0.494 

439.9 

0.699 

0.679 

34.691 

4.61 

111.9 

2.26 

32.50 

-0.02 

0.229 

493.2 

0.619 

0.597 

34 . 688 

4.61 

113.8 

2.27 

32.60 

-0.02 

0.234 

649.0 

0.555 

0.525 

34.692 

4.66 

117.1 

2.26 

32.50 

-0.02 

0.123 

799.7 

0.430 

0.393 

34.687 

4.64 

120.7 

2.29 

32.90 

-0.02 

0.112 

1000.4 

0.352 

0.305 

34.680 

4.70 

123.2 

2.28 

32.80 

-0.01 

0.080 

1199.8 

0.259 

0.201 

34.681 

4.74 

125.2 

2.30 

33.10 

-0.01 

0.071 

1499.9 

0.143 

0.068 

34.677 

4.91 

126.3 

2.29 

32.80 

-0.02 

0.067 

1799.8 

0.033 

-0.060 

34.672 

5.07 

126.3 

2.28 

32.50 

-0.01 

0.084 

2199.8 

-0.095 

-0.213 

34.666 

5.20 

125.6 

2.26 

32.40 

-0.01 

0.110 

2600.1 

-0.185 

-0.332 

34.663 

5.31 

125.6 

2.25 

32.40 

-0.01 

0.134 

2997.1 

-0.249 

-0.426 

34.660 

5.39 

125.0 

2.25 

32.00 

0.00 

0.153 

3398.4 

-0.300 

-0.511 

34.657 

5.53 

123.3 

2.23 

31.90 

0.00 

0.195 

3798.9 

-0.337 

-0.584 

34.656 

5.59 

124.2 

2.23 

-0.01 

0.206 

4156.1 

-0.353 

-0.634 

34.655 

5.62 

127.4 

2.23 

-0.01 

0.188 

4600.4 

-0.383 

-0.709 

34.654 

5.69 

125.6 

2.23 

31.90 

-0.01 

0.117 

4924.2 

-0.482 

-0.840 

34.649 

5.77 

126.0 

2.22 

31.90 

0.00 

0.212 

4941.0 

-0.480 

-0.840 

34.649 

5.77 

124.8 

2.22 

31.90 

0.05 

0.221 

F2 

2.099 
2.072 
0.304 
0.222 
0.197 
0.0  93 
0.096 
0.052 
0.043 
0.034 
0.031 
0.029 
0.034 
0.058 
0.066 
0.069 
0.085 
0.096 
0.082 
0.057 
0.105 
0.106 


ANT  V/2  Station:  281  CTD:  36  65  54. is  s  3  35.67  w 

bottom  depth: 4868  air  temperature : -19 . 0  air  pressure: 97 8  wind/s :1. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.838 

-1.838 

34.304 

27.616 

37.050 

46.060 

0.00 

46.4 

10 

-1.839 

-1.839 

34.303 

27.615 

37.050 

46.059 

-0.49 

46.4 

20 

-1.831 

-1.831 

34.307 

27.618 

37.052 

46.  061 

0. 98 

46.1 

30 

-1.818 

-1.819 

34.313 

27.623 

37.056 

46.064 

1.19 

45.6 

40 

-1.813 

-1.814 

34.317 

27.626 

37.059 

46.066 

0.99 

45.2 

50 

-1.808 

-1.809 

34.320 

27.628 

37.061 

46.068 

0.85 

44.9 

60 

-1.809 

-1.810 

34.320 

27.628 

37.061 

46.068 

0.10 

44.9 

70 

-1.806 

-1.807 

34.321 

27. 629 

37.061 

46.069 

0.48 

44.7 

80 

-1.806 

-1 . 808 

34.320 

27. 628 

37.060 

46.068 

-0.50 

44.8 

90 

-1.803 

-1.805 

34.322 

27.630 

37.062 

46.069 

0.69 

44.5 

100 

-1.804 

-1.806 

34.322 

27.630 

37.062 

46.069 

0.11 

44.5 

110 

-1.639 

-1.641 

34.335 

27.636 

37.057 

46.055 

1.30 

43.9 

120 

0.233 

0.228 

34.555 

27.735 

37.039 

45.927 

5.36 

35.2 

130 

0.611 

0.606 

34.613 

27.759 

37.041 

45.907 

2.70 

33.0 

140 

0.798 

0.792 

34.639 

27.769 

37.040 

45.895 

1.64 

32.2 

150 

0.856 

0.849 

34.648 

27.772 

37.040 

45.892 

1.02 

31.9 

160 

0.907 

0.900 

34.659 

27.778 

37.042 

45.892 

1.29 

31.4 

170 

0.932 

0.924 

34.666 

27.782 

37.045 

45.893 

1.11 

31.1 

180 

0. 943 

0.935 

34.671 

27.785 

37.047 

45.895 

1.01 

30.8 

190 

0.954 

0.945 

34.675 

27.788 

37.049 

45.896 

0.88 

30.6 

200 

0.960 

0. 951 

34.679 

27.791 

37.052 

45.898 

0.94 

30.3 

210 

0.958 

0.949 

34.680 

27.792 

37.053 

45.899 

0.55 

30.3 

220 

0.962 

0.952 

34.685 

27.795 

37.056 

45.902 

1.08 

29.9 

230 

0.960 

0.950 

34.688 

27.798 

37.059 

45.905 

0.90 

29.7 

240 

0.958 

0.947 

34.690 

27.800 

37.061 

45.907 

0.75 

29.  6 

250 

0.951 

0.940 

34.692 

27.802 

37.063 

45. 910 

0.82 

29.4 

260 

0.932 

0.920 

34.693 

27.804 

37.067 

45.914 

0.83 

29.2 

270 

0.927 

0.915 

34.694 

27.805 

37.068 

45.916 

0.61 

29.1 

280 

0.921 

0.908 

34.694 

27.806 

37.069 

45.917 

0.38 

29.1 

290 

0.90  6 

0.893 

34.695 

27.807 

37.071 

45.921 

0.78 

28.9 

300 

0.908 

0.894 

34.696 

27.808 

37.072 

45.921 

0.46 

28.9 

325 

0.872 

0.857 

34.697 

27.811 

37.077 

45.928 

0.67 

28.6 

350 

0.852 

0.836 

34.698 

27.813 

37.081 

45.933 

0.54 

28.4 

375 

0.829 

0.812 

34.699 

27.816 

37.084 

45.938 

0.57 

28.3 

400 

0.792 

0.774 

34.698 

27.817 

37.088 

45.944 

0.51 

28.1 

425 

0.752 

0.733 

34.698 

27.820 

37.093 

45.951 

0.62 

27.9 

450 

0.714 

0.694 

34.696 

27.821 

37.096 

45.956 

0.41 

27.8 

475 

0.680 

0.659 

34.695 

27.822 

37.100 

45.962 

0.48 

27.6 

500 

0. 63  9 

0.616 

34.695 

27.825 

37.105 

45.969 

0. 63 

27.4 

550 

0.571 

0.546 

34.691 

27.826 

37.110 

45.978 

0.37 

27.3 

600 

0.543 

0.516 

34.691 

27.828 

37.113 

45.983 

0.38 

27.1 

650 

0.513 

0.484 

34.691 

27.830 

37.117 

45.989 

0.40 

26.9 

700 

0.473 

0.441 

34.690 

27.831 

37.121 

45.995 

0.40 

26.8 

701 

0.474 

0.442 

34.690 

27.831 

37.121 

45.995 

-0.48 

26.8 

22:37  86/07/25 

wind/d: 122 


ANT  V/2 

Station : 

282 

CTD : 

37  66 

8.90  S 

3  2.27  W 

02:55  86/07/26 

bottom  depth: 4621  air 

temperature : -19 

. 0  air  pressure: 

977  wind/ 

a: 2.0  wind/d: 355 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.799 

-1.799 

34.350 

27.653 

37.084 

46.090 

0.00 

43.0 

10 

-1.801 

-1.801 

34.349 

27.652 

37.083 

46.089 

-0.49 

43.0 

20 

-1.801 

-1.801 

34.349 

27.652 

37.083 

46.089 

0.04 

42.9 

30 

-1.794 

-1.795 

34.350 

27.652 

37.083 

46.089 

0.44 

42.8 

40 

-1 . 798 

-1.799 

34.349 

27.652 

37.083 

46.089 

-0.47 

42.8 

50 

-1.797 

-1.798 

34.349 

27.652 

37.083 

46.089 

-0.08 

42.7 

60 

-1.795 

-1.796 

34.350 

27.652 

37.083 

46.089 

0.49 

42.6 

70 

-1.785 

-1.786 

34.350 

27.652 

37.082 

46.088 

-0.30 

42.6 

80 

-1.714 

-1.716 

34.352 

27.652 

37.078 

46.079 

-0.39 

42.6 

90 

0.152 

0.149 

34.536 

27.724 

37.034 

45.926 

4.55 

36.2 

100 

0.552 

0.548 

34.587 

27.742 

37.028 

45.897 

2.32 

34.6 

110 

0.881 

0.876 

34.622 

27.750 

37.016 

45.867 

1.45 

34.0 

120 

1.091 

1.086 

34.653 

27.761 

37.015 

45.854 

1.80 

33.0 

130 

1.171 

1.165 

34.663 

27.763 

37.013 

45.848 

0.86 

32.8 

140 

1.209 

1.202 

34.672 

27.768 

37.015 

45.848 

1.19 

32.4 

150 

1.211 

1.204 

34.679 

27.774 

37.020 

45.853 

1.31 

31.9 

160 

1.200 

1.193 

34.684 

27.778 

37.026 

45.859 

1.23 

31.5 

170 

1.200 

1.192 

34.686 

27.780 

37.027 

45.861 

0.72 

31.4 

180 

1.181 

1.173 

34.687 

27.782 

37.031 

45.865 

0.84 

31.2 

190 

1.159 

1.150 

34.689 

27.785 

37.035 

45.870 

1.01 

30.9 

200 

1.146 

1.137 

34.690 

27.787 

37.037 

45.874 

0.75 

30.8 

210 

1.137 

1.127 

34.693 

27.790 

37.041 

45.878 

0.99 

30.5 

220 

1.142 

1.132 

34.695 

27.791 

37.042 

45.878 

0.63 

30.4 

230 

1.140 

1.129 

34.698 

27.794 

37.045 

45.881 

0.90 

30.2 

240 

1.143 

1.132 

34.700 

27.795 

37.046 

45.882 

0.67 

30.1 

250 

1.131 

1.119 

34.701 

27.797 

37.048 

45.885 

0.74 

30.0 

260 

1.115 

1.103 

34.702 

27.799 

37.051 

45.889 

0.80 

29.8 

270 

1 . 126 

1.113 

34.706 

27.802 

37.053 

45.890 

0.87 

29.6 

280 

1.120 

1.107 

34.706 

27.802 

37.054 

45.891 

0.39 

29.6 

290 

1.113 

1.099 

34.707 

27.803 

37.055 

45.893 

0.65 

29.  5 

300 

1.111 

1.097 

34.706 

27.803 

37.055 

45.893 

-0.44 

29.6 

325 

1.089 

1.074 

34.709 

27.807 

37.060 

45.899 

0.72 

29.2 

350 

1.053 

1.036 

34 . 710 

27.810 

37.066 

45.907 

0.68 

29.0 

375 

1.029 

1.011 

34.711 

27.812 

37.069 

45.912 

0.59 

28.8 

400 

0.990 

0. 971 

34.709 

27.813 

37.073 

45.918 

0.43 

28.7 

425 

0.965 

0.945 

34.709 

27.815 

37.076 

45.922 

0.50 

28.6 

450 

0.948 

0.927 

34.710 

27.817 

37.079 

45.926 

0.53 

28.4 

475 

0.916 

0.894 

34.709 

27.819 

37.082 

45.931 

0.48 

28.3 

500 

0.878 

0.854 

34 . 708 

27.820 

37.086 

45.937 

0.53 

28.1 

550 

0.813 

0.787 

34.707 

27.824 

37.094 

45.948 

0.53 

27.8 

600 

0.765 

0.737 

34.705 

27.825 

37.098 

45.956 

0.39 

27.7 

650 

0.706 

0.675 

34.702 

27.827 

37.103 

45.964 

0.40 

27.5 

700 

0.652 

0.619 

34.701 

27.829 

37.109 

45.973 

0.49 

27.3 

703 

0.652 

0.619 

34.699 

27.828 

37.108 

45.971 

-1.28 

27.4 

ANT  V/2  Station:  283  CTD:  38  66  23.41  s  2  34.27  w 

bottom  depth: 4577  air  temperature : -21 . 0  air  pressure: 977  wind/s :1. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.858 

-1.858 

34.358 

27.661 

37.095 

46.105 

0.00 

42.2 

10 

-1.857 

-1.857 

34.358 

27.661 

37.095 

46.105 

-0.08 

42.1 

20 

-1.854 

-1.854 

34.357 

27.660 

37.094 

46.104 

-0.53 

42.2 

30 

-1.850 

-1.851 

34.357 

27.660 

37.094 

46.103 

-0.18 

42.1 

40 

-1.853 

-1.854 

34.356 

27.659 

37.093 

46.103 

-0.48 

42.1 

50 

-1.853 

-1.854 

34.356 

27.659 

37.093 

46.103 

0.04 

42.0 

60 

-1.852 

-1.853 

34.356 

27.659 

37.093 

46.103 

-0.08 

42.0 

70 

-1.847 

-1.848 

34.356 

27.659 

37.093 

46.102 

-0.21 

41.9 

80 

-1.838 

-1.840 

34.357 

27.659 

37.093 

46.101 

0.42 

41.8 

90 

-1.806 

-1.808 

34.360 

27.661 

37.092 

46.099 

0.69 

41.6 

100 

-1.687 

-1.689 

34.371 

27.667 

37.090 

46.090 

1.29 

41.1 

no 

-0.496 

-0.499 

34.488 

27.717 

37.066 

45.996 

3.83 

36.6 

120 

0.355 

0.350 

34.570 

27.740 

37.037 

45.918 

2.47 

34.7 

130 

0.950 

0.944 

34.645 

27.764 

37.026 

45.873 

2. 60 

32.7 

140 

1.116 

1.110 

34.661 

27.766 

37.018 

45.856 

0.61 

32.6 

150 

1.090 

1.083 

34.664 

27.770 

37.024 

45.863 

1.16 

32.2 

160 

1.136 

1.129 

34 . 674 

27.775 

37.026 

45.863 

1.22 

31.8 

170 

1.125 

1.117 

34.678 

27.779 

37.030 

45.868 

1.12 

31.5 

180 

1.185 

1.177 

34.686 

27.781 

37.029 

45.863 

0.80 

31.3 

190 

1.179 

1.170 

34.687 

27.782 

37.031 

45.865 

0.63 

31.2 

200 

1.171 

1.162 

34.690 

27.785 

37.034 

45.869 

0.97 

31.0 

210 

1.165 

1.155 

34.692 

27.787 

37.037 

45.872 

0.81 

30.8 

220 

1.155 

1.145 

34.694 

27.790 

37.040 

45.875 

0.86 

30.6 

230 

1.146 

1.135 

34.697 

27.793 

37.043 

45.879 

0.99 

30.3 

240 

1.147 

1.136 

34.699 

27.794 

37.045 

45.881 

0.70 

30.2 

250 

1.118 

1.106 

34.697 

27.795 

37.047 

45.884 

0.44 

30.2 

260 

1.112 

1.100 

34.699 

27.797 

37.049 

45.887 

0.81 

30.0 

270 

1.074 

1.061 

34.697 

27.798 

37.052 

45.892 

0.63 

29.9 

280 

1.045 

1.032 

34.696 

27.799 

37.055 

45.897 

0.66 

29.8 

290 

1.082 

1.068 

34.702 

27.801 

37.055 

45.895 

0.80 

29.6 

300 

1.067 

1.053 

34.701 

27.802 

37.056 

45.897 

0.34 

29.6 

325 

1.030 

1.015 

34.700 

27.803 

37.060 

45.903 

0.51 

29.5 

350 

0.98  9 

0.973 

34.700 

27.806 

37.066 

45.910 

0.63 

29.3 

375 

0.967 

0.949 

34.701 

27.808 

37.069 

45.915 

0.57 

29.1 

400 

0.983 

0.964 

34.706 

27.812 

37.071 

45.917 

0.60 

28.9 

425 

0.94  2 

0.922 

34.705 

27.813 

37.076 

45.923 

0.56 

28.7 

450 

0.901 

0.880 

34.704 

27.815 

37.080 

45.930 

0.56 

28.5 

475 

0.905 

0.883 

34.706 

27.817 

37.081 

45.931 

0.42 

28.5 

500 

0.856 

0.833 

34.704 

27.818 

37.086 

45.938 

0.54 

28.3 

550 

0.770 

0.744 

34.700 

27.821 

37.093 

45.950 

0.48 

28.0 

600 

0.679 

0.651 

34.695 

27.823 

37.101 

45.963 

0.46 

27.8 

650 

0.628 

0.598 

34.694 

27.825 

37.106 

45.971 

0.46 

27.6 

700 

0.585 

0.553 

34.689 

27.824 

37.108 

45.975 

-0.15 

27.7 

07:23  86/07/26 

wlnd/d: 136 


ANT  V/2  Station:  284  CTD:  39  66  38. 90  s  2  4.43  w  17:33  86/07/26 

bottom  depth:4782  air  temperature : -20 . 0  air  pressure:975  wlnd/s:2.2  wind/d:181 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.824 

-1.824 

34.369 

27.669 

37.101 

46.108 

0.00 

41.4 

10 

-1.823 

-1.823 

34.368 

27.668 

37.100 

46.107 

-0.51 

41.4 

20 

-1.823 

-1.823 

34.368 

27.668 

37.100 

46.107 

0.04 

41.4 

30 

-1.821 

-1.822 

34.367 

27.667 

37.099 

46.106 

-0.52 

41.4 

40 

-1.823 

-1.824 

34.369 

27.669 

37.101 

46.108 

0.73 

41.2 

50 

-1.822 

-1.823 

34.368 

27.668 

37.100 

46.107 

-0.51 

41.2 

60 

-1.822 

-1.823 

34.369 

27.669 

37.101 

46.108 

0.51 

41.1 

70 

-1.817 

-1.818 

34.368 

27.668 

37.100 

46.107 

-0.55 

41.1 

80 

-0.719 

-0.721 

34.486 

27.726 

37.088 

46.030 

4.16 

35.8 

90 

0.859 

0.855 

34.633 

27.760 

37.027 

45.879 

3.07 

33.0 

100 

1.010 

1.006 

34. 645 

27.760 

37.018 

45.862 

-0.43 

33.0 

110 

1.167 

1.162 

34.660 

27.761 

37.011 

45.846 

0.57 

33.0 

120 

1.212 

1.206 

34.669 

27.765 

37.012 

45.845 

1.12 

32.6 

130 

1.213 

1.207 

34. 673 

27.769 

37.015 

45.848 

1.00 

32.4 

140 

1.224 

1.217 

34.678 

27.772 

37.018 

45.850 

1.01 

32.1 

150 

1.232 

1.225 

34.683 

27.775 

37.021 

45.852 

1.04 

31.8 

160 

1.216 

1.208 

34.684 

27.777 

37.024 

45.856 

0.79 

31.6 

170 

1.207 

1.199 

34.686 

27.780 

37.026 

45.859 

0.85 

31.4 

180 

1.216 

1.208 

34.691 

27.783 

37.029 

45.862 

1.03 

31.1 

190 

1.203 

1.194 

34.693 

27.786 

37.033 

45.866 

0.90 

30.9 

200 

1.188 

1.179 

34.695 

27.788 

37.036 

45.870 

0.93 

30.7 

210 

1.183 

1.173 

34.697 

27.790 

37.038 

45.873 

0.79 

30.5 

220 

1.186 

1.176 

34.699 

27.792 

37.040 

45.874 

0.67 

30.4 

230 

1.184 

1.173 

34.699 

27.792 

37.040 

45.874 

0.24 

30.4 

240 

1.168 

1.157 

34.702 

27.795 

37.044 

45.879 

1.07 

30.1 

250 

1.155 

1.143 

34.702 

27.796 

37.046 

45.882 

0.56 

30.1 

260 

1.140 

1.128 

34.701 

27.797 

37.047 

45.884 

0.34 

30.1 

270 

1.144 

1.131 

34.704 

27.799 

37.049 

45.885 

0.82 

29.9 

280 

1.111 

1.098 

34.704 

27.801 

37.053 

45.891 

0.89 

29.7 

290 

1.094 

1.080 

34.702 

27.801 

37.054 

45.893 

-0.30 

29.7 

300 

1.062 

1.048 

34.700 

27.801 

37.056 

45.897 

0.52 

29.7 

325 

1.038 

1.023 

34.702 

27.804 

37.061 

45. 903 

0.66 

29.4 

350 

1.041 

1.025 

34.704 

27.806 

37.062 

45.904 

0.43 

29.3 

375 

1.036 

1.018 

34.707 

27.809 

37.065 

45.908 

0.60 

29.1 

400 

1.010 

0.991 

34.707 

27.811 

37.069 

45.913 

0.51 

29.0 

425 

0.994 

0.974 

34.709 

27.813 

37.073 

45.917 

0.61 

28.8 

450 

0.969 

0. 94  8 

34.708 

27.814 

37.075 

45.921 

0.40 

28.7 

475 

0.941 

0.918 

34.708 

27.816 

37.079 

45.926 

0.54 

28.6 

500 

0.911 

0.887 

34.708 

27.818 

37.082 

45.932 

0.56 

28.4 

550 

0.864 

0.838 

34.707 

27.821 

37.088 

45. 939 

0.44 

28.2 

600 

0.803 

0.775 

34.704 

27.822 

37.093 

45.948 

0.41 

28.1 

650 

0.749 

0.718 

34.702 

27.824 

37.098 

45.957 

0.43 

27.9 

700 

0.689 

0.656 

34.700 

27.826 

37.104 

45.966 

0.47 

27.6 

750 

0.632 

0.597 

34.697 

27.828 

37.109 

45.974 

0.40 

27.5 

800 

0.608 

0.570 

34.698 

27.830 

37.113 

45.979 

0.43 

27.3 

850 

0.576 

0.535 

34.695 

27.830 

37.114 

45.983 

0.18 

27.3 

900 

0.538 

0.495 

34.693 

27.831 

37.118 

4  5. 98  8 

0.34 

27.2 

950 

0.495 

0.450 

34.691 

27.832 

37.121 

45.994 

0.38 

27.0 

1000 

0.474 

0.426 

34.690 

27.832 

37.123 

45.998 

0.28 

27.0 

1100 

0.415 

0.362 

34.687 

27.834 

37.128 

46.006 

0.32 

26.8 

1200 

0.364 

0.305 

34.685 

27.835 

37.133 

46.014 

0.33 

26.6 

1300 

0.326 

0.262 

34.683 

27.836 

37.137 

46.020 

0.28 

26.4 

1400 

0.277 

0.207 

34.681 

27.837 

37.141 

46.028 

0.34 

26.2 

1500 

0.237 

0.161 

34.680 

27.839 

37.146 

46.035 

0.34 

25.9 

1600 

0.202 

0.120 

34.678 

27.840 

37.149 

46.040 

0.28 

25.7 

1700 

0.161 

0.073 

34.676 

27.841 

37.153 

46.047 

0.32 

25.5 

1800 

0.125 

0.031 

34.676 

27.843 

37.157 

46.054 

0.37 

25.1 

1900 

0.083 

-0.017 

34.673 

27.843 

37.160 

46.060 

0.30 

24.9 

2000 

0.040 

-0.066 

34.671 

27.844 

37.164 

46.066 

0.34 

24.6 

2100 

0.004 

-0.109 

34.670 

27.846 

37.168 

46.072 

0.35 

24.3 

2200 

-0.024 

-0.144 

34.669 

27.847 

37.171 

46.077 

0.31 

24.0 

2300 

-0.053 

-0.179 

34. 668 

27.848 

37.174 

46.083 

0.32 

23.7 

2400 

-0.085 

-0.218 

34.666 

27.848 

37.177 

46.088 

0.31 

23.4 

2500 

-0.110 

-0.250 

34.665 

27.849 

37.180 

46.092 

0.31 

23.2 

2600 

-0.138 

-0.286 

34.664 

27.850 

37.183 

46.097 

0.33 

22.8 

2700 

-0.155 

-0.310 

34.663 

27.850 

37.185 

46.100 

0.27 

22.6 

2800 

-0.177 

-0.340 

34.663 

27.851 

37.188 

46.105 

0.34 

22.3 

2900 

-0.192 

-0.363 

34.661 

27.851 

37.189 

46.107 

0.21 

22.2 

3000 

-0.206 

-0.385 

34.662 

27.853 

37.192 

46.112 

0.34 

21.9 

3200 

-0.234 

-0.429 

34.660 

27.853 

37.195 

46.117 

0.27 

21.5 

3400 

-0.256 

-0.468 

34.658 

27.853 

37.198 

46.122 

0.25 

21.1 

3600 

-0.271 

-0.501 

34.659 

27.856 

37.202 

46.128 

0.30 

20.6 

3800 

-0.285 

-0.533 

34.658 

27.856 

37.205 

46.133 

0.25 

20.3 

4000 

-0.301 

-0.568 

34.656 

27.856 

37.207 

46.137 

0.25 

20.0 

4200 

-0.309 

-0.596 

34.655 

27.857 

37.209 

46.141 

0.24 

19.8 

4400 

-0.310 

-0.617 

34.657 

27.859 

37.213 

46.146 

0.28 

19.4 

4600 

-0.313 

-0.641 

34.655 

27.859 

37.214 

46.148 

0.20 

19.3 

4800 

-0.341 

-0.690 

34.655 

27.861 

37.219 

46.156 

0.37 

18.6 

4835 

-0.368 

-0.720 

34.653 

27.861 

37.220 

46.159 

0.58 

18.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

-0.1 

-1.822 

7.42 

66.5 

2.04 

28.40 

0.27 

4.717 

24.8 

-1.822 

7.46 

66.5 

2.04 

28.40 

0.27 

4 . 628 

2.002 

40.2 

-1.821 

7.40 

66.6 

2.04 

28.40 

0.27 

4.653 

2.024 

69.3 

-1.817 

-1.818 

34.373 

7.41 

67.1 

2.04 

28.40 

0.27 

4.726 

2.047 

144.8 

1.191 

1.184 

34.665 

4.38 

98.5 

2.30 

32.20 

-0.01 

0.443 

0.181 

250.3 

1.142 

1.130 

34.697 

4.46 

102.2 

2.25 

31.60 

-0.01 

0.299 

0.119 

449.6 

0.934 

0.913 

34.701 

4.57 

108.4 

2.24 

31.50 

-0.01 

0.221 

0.095 

650.0 

0.745 

0.714 

34.697 

4.66 

114.2 

2.25 

31.60 

-0.01 

0.154 

0.066 

800.2 

0.583 

0.545 

34.693 

4.70 

119.1 

2.29 

32.00 

-0.01 

0.125 

0.066 

1000.0 

0.462 

4.68 

122.4 

2.31 

32.20 

-0.01 

0.117 

0.048 

1249.8 

0.337 

4.72 

126.0 

2.32 

32.60 

-0.01 

0.0  93 

0.040 

1502.8 

0.238 

4.80 

127.9 

2.32 

32.40 

-0.01 

0.0  74 

0.043 

1800.3 

0.125 

4.94 

128.4 

2.31 

32.20 

-0.01 

0.077 

0.037 

2096.8 

0.007 

5.07 

128.8 

2.30 

32.00 

-0.01 

0.097 

0.041 

2400.6 

-0.083 

5.20 

128.6 

2.30 

32.00 

-0.01 

0.126 

0.056 

2701.1 

-0.156 

5.29 

128.0 

2.29 

31.80 

0.00 

0.163 

0.070 

3000.8 

-0.207 

-0.386 

34.659 

5.38 

127.7 

2.28 

31.80 

0.00 

0.205 

0.0  93 

3301.4 

-0.247 

-0.451 

34.656 

5.45 

127.1 

2.27 

31.60 

-0.01 

0.233 

0.105 

3600.9 

-0.273 

-0.503 

34.656 

5.48 

127.1 

2.27 

31.50 

-0.01 

0.204 

0.094 

3901.1 

-0.299 

5.61 

126.8 

2.27 

31.50 

0.00 

0.270 

0.117 

4501.6 

-0.311 

-0.629 

34.652 

5.61 

130.0 

2.27 

31.50 

-0.01 

0.207 

0.0  97 

4821.4 

-0.361 

-0.712 

34.651 

5.61 

137.1 

2.28 

31.70 

0.00 

0.152 

0.069 

4836.8 

-0.368 

-0.720 

34.650 

5.64 

135.7 

2.27 

31.70 

0.05 

0.156 

0.070 

ANT  V/2  Station:  285  CTD:  40  66  20.17  s  1  3.30  w  05:48  86/07/27 

bottom  depth:4543  air  temperature : -19 . 0  air  pressure:975  ifind/s:1.5  wind/d:200 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.800 

-1.800 

34.369 

27. 668 

37.099 

46. 105 

0.00 

41.5 

10 

-1.800 

-1.800 

34.370 

27.669 

37.100 

46.106 

0.51 

41.3 

20 

-1.801 

-1.801 

34.370 

27.669 

37.100 

46.106 

0.10 

41.3 

30 

-1.802 

-1.803 

34.372 

27.671 

37.101 

46.108 

0.72 

41.1 

40 

-1.802 

-1.803 

34.371 

27.670 

37.101 

46.107 

-0.50 

41.1 

50 

-1.803 

-1.804 

34.371 

27.670 

37.101 

46.107 

0.10 

41.0 

60 

-1.801 

-1.802 

34.372 

27.671 

37.101 

46.107 

0.49 

40.9 

70 

-1.787 

-1.788 

34.371 

27.669 

37.099 

46.105 

-0.62 

40.9 

80 

-1.155 

-1.157 

34.437 

27.703 

37.093 

46.060 

3.17 

37.9 

90 

0.161 

0.158 

34.547 

27.732 

37.041 

4  5.933 

2.83 

35.4 

100 

0. 919 

0.915 

34.623 

27.748 

37.012 

45.861 

2.07 

34.1 

110 

1.196 

1.191 

34.658 

27.758 

37.005 

45.839 

1.66 

33.3 

120 

1.233 

1.227 

34.665 

27.761 

37.006 

45.838 

0.97 

33.1 

130 

1.256 

1.250 

34.674 

27.766 

37.011 

45.841 

1.32 

32.6 

140 

1.263 

1.256 

34.677 

27.768 

37.012 

45.842 

0.78 

32.4 

150 

1.265 

1.258 

34.681 

27.771 

37.015 

45.845 

0.98 

32.2 

160 

1.269 

1.261 

34.683 

27.773 

37.016 

45.846 

0.65 

32.1 

170 

1.270 

1.262 

34.687 

27.776 

37.019 

45.849 

1.00 

31.8 

180 

1.264 

1.255 

34.691 

27.780 

37.023 

45.853 

1.07 

31.5 

190 

1.257 

1.248 

34.693 

27.782 

37.026 

45.856 

0.82 

31.3 

200 

1.251 

1.241 

34.695 

27.784 

37.028 

45.859 

0.81 

31.1 

210 

1.242 

1.232 

34.698 

27.787 

37.032 

45.863 

0.99 

30.9 

220 

1.235 

1.225 

34.699 

27.788 

37.033 

45.865 

0.65 

30.8 

230 

1.225 

1.214 

34.701 

27.791 

37.036 

45.868 

0.87 

30.6 

240 

1.220 

1.209 

34.702 

27.792 

37.038 

45.870 

0.62 

30.5 

250 

1.211 

1.199 

34.704 

27.794 

37.041 

45.873 

0.85 

30.3 

260 

1.204 

1.192 

34.705 

27.795 

37.042 

45.875 

0.66 

30.2 

270 

1.197 

1.184 

34.705 

27.796 

37.043 

45.877 

0.42 

30.2 

280 

1.185 

1.172 

34.706 

27.798 

37.046 

45.880 

0.74 

30.1 

290 

1.177 

1.163 

34.708 

27.800 

37.048 

45.883 

0.84 

29.  9 

300 

1.168 

1.154 

34.707 

27.800 

37.049 

45.884 

-0.15 

29.  9 

325 

1.150 

1.134 

34.709 

27.802 

37.053 

45.889 

0.62 

29.7 

350 

1.132 

1.115 

34.710 

27.805 

37.056 

45.893 

0.54 

29.5 

375 

1.113 

1.095 

34.710 

27.806 

37.058 

45.896 

0.44 

29.5 

400 

1.090 

1.071 

34.711 

27.808 

37.062 

45.902 

0.58 

29.3 

425 

1.070 

1.050 

34.711 

27.810 

37.065 

45.905 

0.46 

29.2 

450 

1.048 

1.026 

34.713 

27.813 

37.069 

45.911 

0.66 

28.9 

475 

1.008 

0.985 

34.711 

27.814 

37.073 

45. 917 

0.46 

28.8 

500 

0.977 

0.953 

34.710 

27.815 

37.076 

45.922 

0.47 

28.7 

550 

0.938 

0.912 

34.711 

27.819 

37.082 

45. 930 

0.51 

28.5 

600 

0.879 

0.850 

34.709 

27.821 

37.088 

4  5.93  9 

0.46 

28.3 

650 

0.824 

0.793 

34.707 

27.823 

37.093 

45.947 

0.44 

28.1 

700 

0.777 

0.743 

34.704 

27.824 

37.097 

45.954 

0.33 

28.0 

750 

0.713 

0.677 

34.703 

27.827 

37.104 

45.964 

0.54 

27.7 

800 

0.649 

0.611 

34.698 

27.828 

37.108 

45.972 

0.32 

27.6 

850 

0.625 

0.584 

34.698 

27.829 

37.111 

45. 977 

0.38 

27.5 

900 

0.595 

0.552 

34.696 

27.830 

37.113 

45.981 

0.28 

27.4 

950 

0.557 

0.511 

34.693 

27.830 

37.116 

45.985 

0.27 

27.4 

1000 

0.523 

0.474 

34.693 

27.832 

37.120 

45.992 

0.45 

27.2 

1100 

0.464 

0.410 

34.689 

27.832 

37.124 

46.000 

0.28 

27.1 

1200 

0.416 

0.357 

34.688 

27.835 

37.130 

46.008 

0.36 

26.8 

1300 

0.368 

0.303 

34.685 

27.835 

37.134 

46.015 

0.29 

26.6 

1400 

0.327 

0.256 

34.683 

27.836 

37.137 

46.021 

0.30 

26.5 

1500 

0.282 

0.206 

34.681 

27.838 

37.142 

46.028 

0.33 

26.2 

1600 

0.251 

0.169 

34.679 

27.838 

37.144 

46.033 

0.26 

26.1 

1700 

0.200 

0.112 

34.678 

27.840 

37.150 

46.042 

0.40 

25.7 

1800 

0.156 

0.062 

34.676 

27.841 

37.154 

46.049 

0.34 

25.4 

1900 

0.111 

0.011 

34.676 

27.844 

37.160 

46.057 

0.41 

25.0 

2000 

0.072 

-0.035 

34.672 

27.843 

37.162 

46.062 

0.24 

24.8 

2100 

0.043 

-0.071 

34.670 

27.844 

37.164 

46.066 

0.27 

24.7 

2200 

0.007 

-0.113 

34. 671 

27.847 

37.170 

46.074 

0.42 

24.2 

2300 

-0.025 

-0.152 

34.669 

27.847 

37.172 

46.079 

0.30 

23.9 

2400 

-0.052 

-0.186 

34 . 668 

27.848 

37.175 

46.084 

0.32 

23.7 

2500 

-0.073 

-0.214 

34.666 

27.848 

37.177 

46.087 

0.24 

23.5 

2600 

-0.098 

-0.246 

34.666 

27.849 

37.180 

46.092 

0.35 

23.2 

2700 

-0.122 

-0.278 

34.666 

27.851 

37.184 

46.097 

0.35 

22.8 

2800 

-0.137 

-0.301 

34.664 

27.850 

37.184 

46.100 

0.21 

22.7 

2900 

-0.152 

-0.324 

34.664 

27.851 

37.187 

46.103 

0.31 

22.4 

3000 

-0.169 

-0.349 

34 . 664 

27.853 

37.190 

46.107 

0.32 

22.2 

3200 

-0.200 

-0.396 

34.661 

27.852 

37.192 

46.113 

0.26 

21.8 

3400 

-0.223 

-0.436 

34.661 

27.854 

37.197 

46.119 

0.30 

21.3 

3600 

-0.244 

-0.475 

34.659 

27.855 

37.199 

46.124 

0.25 

21.0 

3800 

-0.267 

-0.516 

34.657 

27.855 

37.202 

46.129 

0.27 

20.6 

4000 

-0.278 

-0.546 

34.657 

27.856 

37.205 

46.134 

0.27 

20.3 

4200 

-0.287 

-0.575 

34.656 

27.857 

37.207 

46.138 

0.25 

20.0 

4400 

-0.289 

-0.597 

34.655 

27.857 

37.209 

46.141 

0.22 

19.9 

4484 

-0.289 

-0.606 

34.655 

27.857 

37.210 

46.142 

0.24 

19.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

3.1 

-1.791 

-1.791 

34.371 

7.28 

66.6 

2.05 

28.40 

0.28 

4.531 

1.961 

24.3 

-1.795 

-1.795 

34.372 

7.28 

66.6 

2.06 

28.30 

0.28 

4.487 

1.937 

40.8 

-1.792 

-1.793 

34.371 

7.28 

66.6 

2.06 

28.30 

0.29 

4.584 

2.037 

64.8 

-1.784 

-1.785 

34.372 

7.27 

66.5 

2.05 

28.30 

0.29 

4.606 

1.987 

169.1 

1.270 

1.262 

34.680 

4.38 

97.6 

2.28 

31.90 

0.00 

0.416 

0.173 

401.2 

1.088 

1.069 

34.707 

4.53 

106.1 

2.23 

31.20 

0.01 

0.238 

0.096 

499.5 

0.984 

0.960 

34.707 

4.59 

107.5 

2.23 

31.20 

0.01 

650.7 

0.833 

0.802 

34.705 

4.66 

111  .7 

2.23 

31.20 

0.01 

0.136 

0.059 

800.7 

0.675 

0.637 

34.698 

4.70 

115.3 

2.25 

31.40 

0.00 

0.139 

999.7 

0.532 

0.483 

34.692 

4.68 

119.9 

2.28 

31.70 

0.00 

0.094 

1251.3 

0.396 

0.334 

34.686 

4.70 

123.6 

2.30 

32.10 

0.01 

0.083 

1500.4 

0.277 

0.201 

34.681 

4.78 

126.8 

2.32 

32.10 

0.00 

0.071 

1800.5 

0.159 

0.065 

34.677 

4.89 

128.0 

2.32 

32.10 

0.00 

0.068 

0.036 

2098.8 

0.048 

-0.066 

34.671 

5.04 

128.2 

2.31 

32.00 

0.00 

0.082 

2399. 9 

-0.049 

-0.183 

34.669 

5.15 

128.0 

2.30 

31.90 

0.00 

2700.6 

-0.117 

-0.273 

34.665 

5.26 

127.7 

2.29 

31.60 

0.00 

0.156 

0.070 

2999.6 

-0.173 

-0.352 

34.663 

5.35 

127.1 

2.28 

31.50 

0.00 

3300.3 

-0.213 

-0.417 

34.660 

5.38 

127.0 

2.27 

31.40 

0.00 

3601.1 

-0.249 

-0.480 

34.658 

5.41 

126.5 

2.27 

31.40 

0.00 

0.229 

0.107 

3900.1 

-0.273 

-0.531 

34.655 

5.53 

125.8 

2.25 

31.30 

0.00 

0.240 

4201.8 

-0.288 

-0.576 

34.655 

5.57 

128.2 

2.25 

31.30 

0.00 

0.274 

4300.7 

-0.291 

-0.589 

34.655 

5.58 

129.0 

2.25 

31.30 

0.00 

4469.9 

-0.291 

-0.606 

34.654 

5.59 

129.7 

2.27 

31.40 

0.01 

4485.8 

-0.289 

-0.606 

34.656 

129.9 

2.25 

31.40 

0.06 

0.262 

0.116 

ANT  V/2  Station:  286  CTD:  41  66  0.19  s  o  16.59  w  13:59  86/07/27 


bottom  depth:3869  air  temperature : -21 . 0  air  pressure:977  wlnd/s:2.7  wlnd/d:208 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.781 

-1.781 

34.375 

27.672 

37.102 

46.107 

0.00 

41.1 

10 

-1.783 

-1.783 

34.377 

27.674 

37.104 

46.109 

0.73 

40.9 

20 

-1.784 

-1.784 

34.377 

27.674 

37.104 

46.109 

0.10 

40.8 

30 

-1.787 

-1.788 

34.378 

27.675 

37.105 

46.110 

0.53 

40.6 

40 

-1.772 

-1.773 

34.377 

27.674 

37.103 

46.107 

-0.62 

40.7 

50 

-1.765 

-1.766 

34.377 

27.674 

37.102 

46.106 

-0.25 

40.7 

60 

-1.765 

-1.766 

34.377 

27.674 

37.102 

46.106 

0.04 

40.6 

70 

-1.763 

-1.764 

34.379 

27.675 

37.104 

46.107 

0.70 

40.4 

80 

-1.555 

-1.557 

34.402 

27.688 

37.103 

46.094 

1.95 

39.2 

90 

0.811 

0.807 

34. 632 

27.762 

37.032 

45.887 

4.61 

32.7 

100 

0.943 

0.93  9 

34.642 

27.762 

37.024 

45.872 

-0.50 

32.8 

110 

1.096 

1.091 

34.661 

27.767 

37.020 

45.859 

1.21 

32.4 

120 

1.158 

1.152 

34.671 

27.771 

37.020 

45.856 

1.07 

32.1 

130 

1.223 

1.217 

34.683 

27.776 

37.022 

45.854 

1.25 

31.7 

140 

1.227 

1.220 

34.687 

27.779 

37.025 

45.856 

0.96 

31.4 

150 

1.219 

1.212 

34.688 

27.780 

37.026 

45.859 

0.67 

31.3 

160 

1.207 

1.200 

34.691 

27.784 

37.030 

45.863 

1.02 

31.0 

170 

1.184 

1.176 

34.691 

27.785 

37.033 

45.867 

0.73 

30.9 

180 

1.187 

1.179 

34.693 

27.787 

37.035 

45.868 

0.67 

30.8 

190 

1.178 

1.169 

34.695 

27.789 

37.037 

45.872 

0.85 

30.6 

200 

1.166 

1.157 

34.697 

27.791 

37.040 

45.875 

0.89 

30.4 

210 

1.167 

1.157 

34.699 

27.793 

37.042 

45.877 

0.70 

30.3 

220 

1.149 

1.139 

34.699 

27.794 

37.044 

45.880 

0.66 

30.2 

230 

1.134 

1.123 

34.700 

27.796 

37.047 

45.884 

0.78 

30.0 

240 

1.129 

1.118 

34.701 

27.797 

37.048 

45.885 

0.62 

29.9 

250 

1.113 

1.101 

34.700 

27.798 

37.050 

45.888 

0.37 

29.  9 

260 

1.045 

1.033 

34.696 

27.799 

37.055 

45.897 

0.77 

29.8 

270 

1.018 

1.006 

34.694 

27.799 

37.057 

45.900 

0.37 

29.8 

280 

0.996 

0.983 

34.695 

27.801 

37.060 

45.905 

0.88 

29.5 

290 

1.003 

0.990 

34.698 

27.803 

37.062 

45.906 

0.78 

29.4 

300 

1.000 

0.986 

34.698 

27.804 

37.062 

45.906 

0.29 

29.4 

325 

0.983 

0.968 

34.700 

27.806 

37.066 

45.911 

0. 61 

29.2 

350 

0.981 

0.965 

34.700 

27.807 

37.067 

45.912 

0.17 

29.2 

375 

0.958 

0.941 

34.702 

27.810 

37.071 

45.918 

0.66 

28.9 

400 

0.921 

0.902 

34.700 

27.811 

37.074 

45.923 

0.41 

28.9 

425 

0.892 

0.872 

34.700 

27.813 

37.078 

45.928 

0.54 

28.7 

450 

0.874 

0.853 

34.702 

27.816 

37.082 

45.933 

0.62 

28.5 

475 

0.835 

0.813 

34.700 

27.817 

37.085 

45. 938 

0.44 

28.4 

500 

0.809 

0.786 

34.699 

27.817 

37.088 

45. 942 

0.41 

28.3 

550 

0.801 

0.775 

34.701 

27.820 

37.090 

45.946 

0.39 

28.2 

600 

0.719 

0.691 

34.697 

27.822 

37.097 

45.957 

0.47 

28.0 

650 

0.700 

0.669 

34.700 

27.826 

37.102 

45.963 

0.51 

27.7 

700 

0.669 

0.63  6 

34.699 

27.827 

37.106 

45.969 

0.35 

27.6 

750 

0.644 

0.608 

34.698 

27.828 

37.108 

45.972 

0.30 

27.5 

800 

0.608 

0.570 

34.697 

27.829 

37.112 

45. 978 

0.39 

27.4 

850 

0.572 

0.532 

34.694 

27.829 

37.114 

45.983 

0.23 

27.3 

900 

0.532 

0.489 

34.692 

27.830 

37.117 

45.988 

0.36 

27.2 

950 

0.490 

0.445 

34.690 

27.831 

37.121 

45.995 

0.37 

27.1 

1000 

0.455 

0.407 

34.688 

27.832 

37.124 

45.999 

0.32 

27.0 

1100 

0.409 

0.356 

34.688 

27.835 

37.130 

46.008 

0.38 

26.7 

1200 

0.369 

0.310 

34.686 

27.836 

37.134 

46.014 

0.28 

26.5 

1300 

0.333 

0.269 

34.685 

27.837 

37.138 

46.021 

0.31 

26.3 

1400 

0.298 

0.228 

34.682 

27.837 

37.140 

46.025 

0.22 

26.3 

1500 

0.253 

0.177 

34.680 

27.838 

37.144 

46.032 

0.33 

26.0 

1600 

0.204 

0.122 

34.678 

27.840 

37.149 

46.040 

0.35 

25.7 

1700 

0.169 

0.081 

34.678 

27.842 

37.153 

46.047 

0.36 

25.4 

1800 

0.123 

0.029 

34.675 

27.842 

37.157 

46.053 

0.31 

25.2 

1900 

0.088 

-0.012 

34.673 

27.843 

37.160 

46.059 

0.30 

25.0 

2000 

0.045 

-0.061 

34.670 

27.843 

37.163 

46.065 

0.31 

24.7 

2100 

0.013 

-0.100 

34.669 

27.844 

37.166 

46.070 

0.33 

24.4 

2200 

-0.016 

-0.136 

34.669 

27.846 

37.170 

46.076 

0.36 

24.1 

2300 

-0.046 

-0.173 

34.667 

27.846 

37.173 

46.081 

0.29 

23.8 

2400 

-0.072 

-0.206 

34.666 

27.847 

37.176 

46.085 

0.31 

23.6 

2500 

-0.101 

-0.242 

34.666 

27.849 

37.180 

46.091 

0.37 

23.2 

2600 

-0.125 

-0.273 

34.666 

27.851 

37.183 

46.097 

0.35 

22.8 

2700 

-0.144 

-0.299 

34.664 

27.850 

37.184 

46.099 

0.24 

22.7 

2800 

-0.163 

-0.326 

34.663 

27.851 

37.186 

46.103 

0.29 

22.5 

2900 

-0.176 

-0.347 

34.663 

27.852 

37.189 

46.106 

0.29 

22.2 

3000 

-0.195 

-0.374 

34.661 

27.851 

37.190 

46.109 

0.25 

22.1 

3200 

-0.221 

-0.416 

34.660 

27.853 

37.194 

46.115 

0.28 

21.6 

3400 

-0.245 

-0.458 

34.660 

27.855 

37.198 

46.122 

0.30 

21.1 

3600 

-0.265 

-0.495 

34.658 

27.855 

37.201 

46.127 

0.25 

20.8 

3800 

-0.295 

-0.543 

34.656 

27.855 

37.204 

46.133 

0.30 

20.3 

3890 

-0.309 

-0.565 

34.656 

27.856 

37.206 

46.136 

0.35 

20.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

1.9 

-1.779 

-1.779 

34.375 

7.22 

68.8 

2.07 

28.60 

0.24 

4.448 

1 . 933 

14.2 

-1.780 

-1.780 

34.375 

7.20 

68.9 

2.07 

28.60 

0.23 

24.0 

-1.780 

-1.780 

34.374 

7.18 

68.8 

2.07 

28.50 

0.24 

4.394 

1.882 

64.0 

-1.768 

-1.769 

34.375 

7.21 

68.8 

2.07 

28.50 

0.24 

4.402 

1.923 

134.4 

1.232 

1.226 

34.675 

4.35 

98.0 

2.29 

32.00 

0.00 

0.413 

0.170 

200.3 

1.003 

0.994 

34.673 

4.46 

99.  3 

2.29 

31.90 

-0.01 

0.475 

0.193 

299.7 

1.008 

0.994 

34.693 

4.50 

104.1 

2.26 

31.50 

-0.01 

0.319 

0.129 

400.0 

0.997 

0.97  8 

34.703 

4.55 

107.2 

2.24 

31.10 

-0.01 

0.195 

0.072 

500.0 

0.810 

0.787 

34.696 

4.63 

110.2 

2.26 

31.40 

-0.01 

649.2 

0.695 

0.665 

34.693 

4 . 64 

114.7 

2.27 

31.50 

-0.01 

0.187 

0.077 

799.0 

0.616 

0.578 

34.696 

4.70 

118.0 

2.27 

31.50 

-0.01 

0.110 

0.040 

1004.2 

0.474 

0.426 

34.688 

4.68 

122.0 

2.30 

31.80 

-0.01 

0.107 

1250.3 

0.357 

0.295 

34 . 684 

4.74 

125.3 

2.30 

32.00 

-0.01 

0.074 

0.033 

1500.1 

0.251 

0.175 

34.679 

4.83 

127.4 

2.31 

31.90 

-0.01 

0.068 

0.022 

1800.0 

0.124 

0.030 

34.674 

4.91 

128.9 

2.31 

32.10 

-0.01 

0.074 

0.030 

2100.3 

0.016 

-0.097 

34.669 

5.08 

128.6 

2.31 

31.70 

-0.01 

0.115 

0.050 

2398.8 

-0.076 

-0.209 

34.666 

5.19 

128.8 

2.29 

31.60 

-0.01 

0.130 

0.056 

2700.1 

-0.145 

-0.300 

34.663 

5.26 

128.8 

2.28 

31.50 

-0.01 

2999.1 

-0.195 

-0.374 

34.661 

5.33 

127.8 

2.27 

31.40 

-0.01 

0.197 

0.080 

3299.4 

-0.231 

-0.435 

34.657 

5.39 

127.1 

2.27 

31.30 

0.01 

0.229 

0.095 

3601.3 

-0.265 

-0.495 

34.657 

5.52 

128.4 

2.27 

31.30 

0.01 

3776.8 

-0.291 

-0.537 

34.656 

5.50 

129.  4 

2.27 

31.20 

0.01 

0.271 

0.111 

3875.3 

-0.306 

-0.561 

34.655 

5.52 

130.8 

2.27 

31.20 

0.02 

3891.8 

-0.308 

-0.565 

34.656 

5.54 

130.3 

2.26 

31.20 

0.06 

0.259 

0.107 

ANT  V/2  Station:  287  CTD:  42  65  4o.i6  s  o  44. si  e  2i:37  86/07/27 

bottom  depth: 3216  air  temperature : -25 . 0  air  pressure: 982  wind/s: 2. 9  wind/d: 24 9 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.812 

-1.812 

34.473 

27.753 

37.183 

46.188 

0.00 

33.4 

10 

-1.820 

-1.820 

34.471 

27.752 

37.182 

46.187 

-0.66 

33.5 

20 

-1.821 

-1.821 

34.472 

27.752 

37.183 

46.188 

0.51 

33.4 

30 

-1.811 

-1.812 

34.473 

27.753 

37.183 

46.187 

0.41 

33.3 

40 

-1.813 

-1.814 

34.472 

27.752 

37.182 

46.187 

-0.48 

33.3 

50 

-1.804 

-1.805 

34.476 

27.755 

37.184 

46.189 

0.97 

32.9 

60 

-1.796 

-1.797 

34.473 

27.753 

37.181 

46.185 

-0.91 

33.1 

70 

-1.792 

-1.793 

34.474 

27.753 

37.182 

46.186 

0.47 

33.0 

80 

-1.793 

-1.795 

34.473 

27.752 

37.181 

46.185 

-0.49 

33.0 

90 

-1.789 

-1.791 

34.472 

27.752 

37.180 

46.184 

-0.54 

33.1 

100 

-1.785 

-1.787 

34.473 

27.752 

37.180 

46.184 

0.47 

32.9 

110 

-1.785 

-1.787 

34.472 

27.751 

37.180 

46.183 

-0.50 

33.0 

120 

-1.781 

-1.783 

34.474 

27.753 

37.181 

46.184 

0.69 

32.8 

130 

-1.777 

-1.780 

34.475 

27.754 

37.181 

46.184 

0.47 

32.6 

140 

-1.770 

-1.773 

34.471 

27.750 

37.178 

46.180 

-1.04 

32.9 

150 

-1.711 

-1.714 

34.477 

27.753 

37.177 

46.176 

0.96 

32.6 

160 

-0.373 

-0.378 

34.570 

27.778 

37.118 

46.039 

2.37 

30.8 

170 

0.366 

0.359 

3  4.64  6 

27.801 

37.096 

4  5.97  5 

2.42 

29.0 

180 

0.553 

0.546 

34.666 

27.806 

37.090 

4  5.95  9 

1.14 

28.7 

190 

0.559 

0.551 

34.666 

27.805 

37.090 

45.958 

-0.34 

28.7 

200 

0.63  6 

0.628 

34. 676 

27.809 

37.088 

45.952 

0.96 

28.4 

210 

0.661 

0.652 

34.678 

27.809 

37.087 

45.950 

-0.13 

28.5 

220 

0.681 

0.672 

34.683 

27.812 

37.089 

45.950 

0.92 

28.2 

230 

0.670 

0.660 

34.683 

27.812 

37.090 

45.952 

0.50 

28.2 

240 

0.632 

0.622 

34.680 

27.812 

37.092 

45.956 

0.26 

28.2 

250 

0.611 

0.600 

34.678 

27.812 

37.093 

45.958 

-0.21 

28.2 

260 

0.604 

0.593 

34.679 

27.813 

37.095 

45.961 

0.64 

28.1 

270 

0.591 

0.579 

34.677 

27.813 

37.095 

45.961 

-0.46 

28.2 

280 

0.649 

0.637 

34.683 

27.814 

37.093 

45.956 

0.51 

28.1 

290 

0.662 

0.649 

34.685 

27.815 

37.093 

45.955 

0.48 

28.0 

300 

0.647 

0.634 

34.685 

27.816 

37.095 

45. 958 

0.58 

28.0 

325 

0.67  9 

0.665 

34.689 

27.817 

37.094 

45.956 

0.36 

27.9 

350 

0.672 

0.657 

34.691 

27.819 

37.097 

45.959 

0.52 

27.7 

375 

0.660 

0.643 

34.691 

27.820 

37.098 

45.961 

0.34 

27.7 

400 

0.656 

0.638 

34.693 

27.822 

37.101 

45.963 

0.50 

27.5 

425 

0.625 

0.606 

34.691 

27.822 

37.103 

45.967 

0.31 

27.5 

450 

0. 613 

0.593 

34.689 

27.821 

37.103 

45.968 

-0.28 

27.6 

475 

0.593 

0.572 

34.689 

27.823 

37.105 

45.972 

0.44 

27.5 

500 

0.577 

0.555 

34.690 

27.825 

37.108 

45.976 

0.51 

27.3 

550 

0.571 

0.546 

34.690 

27.825 

37.109 

45.977 

0.20 

27.3 

600 

0.540 

0.513 

34.689 

27.826 

37.112 

45.982 

0.33 

27.2 

650 

0.516 

0.486 

34. 689 

27.828 

37.115 

45.987 

0.36 

27.1 

700 

0.493 

0.461 

34.689 

27.829 

37.118 

45.991 

0.35 

27.0 

750 

0.471 

0.437 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.15 

27.0 

800 

0.448 

0.411 

34. 687 

27.831 

37.123 

45.998 

0.36 

26.9 

850 

0.429 

0.390 

34.686 

27.831 

37.124 

46.001 

0.25 

26.8 

900 

0.408 

0.366 

34.685 

27.832 

37.126 

46.004 

0.27 

26.8 

950 

0.384 

0.339 

34.686 

27.834 

37.130 

46.009 

0.44 

26.5 

1000 

0.363 

0.316 

34 . 684 

27.834 

37.131 

46.012 

0.17 

26.5 

1100 

0.324 

0.271 

34.683 

27.835 

37.136 

46.019 

0.31 

26.3 

1200 

0.287 

0.229 

34.681 

27.836 

37.139 

46.024 

0.26 

26.2 

1300 

0.240 

0.177 

34.679 

27.838 

37.143 

46.032 

0.32 

26.0 

1400 

0.195 

0.126 

34.677 

27.839 

37.148 

46.039 

0.32 

25.7 

1500 

0.162 

0.087 

34.676 

27.840 

37.151 

46.044 

0.30 

25.5 

1600 

0.104 

0.024 

34.675 

27.843 

37.157 

46.054 

0.41 

25.0 

1700 

0.069 

-0.018 

34.670 

27.841 

37.158 

46.057 

0.08 

25.0 

1800 

0.03  6 

-0.057 

34.672 

27.844 

37.164 

46.065 

0.42 

24.6 

1900 

0.007 

-0.092 

34.670 

27.845 

37.166 

46.070 

0.26 

24.4 

2000 

-0.027 

-0.132 

34.668 

27.845 

37.169 

46.075 

0.30 

24.1 

2100 

-0.056 

-0.168 

34.668 

27.847 

37.173 

46.081 

0.35 

23.8 

2200 

-0.085 

-0.204 

34.666 

27.847 

37.176 

46.085 

0.28 

23.6 

2300 

-0.110 

-0.235 

34.666 

27.849 

37.179 

46.090 

0.34 

23.2 

2400 

-0.130 

-0.262 

34.664 

27.848 

37.180 

46.093 

0.23 

23.1 

2500 

-0.149 

-0.289 

34.664 

27.850 

37.183 

46.098 

0.31 

22.8 

2600 

-0.170 

-0.317 

34.663 

27.850 

37.185 

46.101 

0.29 

22.6 

2700 

-0.187 

-0.342 

34.663 

27.852 

37.188 

46.105 

0.31 

22.3 

2800 

-0.206 

-0.368 

34.662 

27.852 

37.190 

46.109 

0.29 

22.0 

2900 

-0.216 

-0.386 

34.662 

27.853 

37.192 

46.112 

0.27 

21.8 

3000 

-0.228 

-0.406 

34.661 

27.853 

37.193 

46.114 

0.24 

21.7 

3196 

-0.259 

-0.453 

34.662 

27.856 

37.199 

46.123 

0.34 

21.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

4.6 

-1.818 

-1.818 

34.479 

7.14 

74.4 

2.07 

28.40 

0.22 

4.233 

1.830 

48.0 

-1.812 

-1.813 

34 . 475 

7.13 

74.4 

2.06 

28.50 

0.22 

4.203 

1.873 

68.5 

-1.799 

-1.800 

34.475 

7.13 

74.5 

2.06 

28.40 

0.22 

4.229 

1.827 

135.1 

-1.771 

-1.774 

34.481 

7.11 

74.7 

2.07 

28.40 

0.22 

4.207 

1.825 

219.1 

0.694 

0.685 

34.680 

4.66 

105.5 

2.26 

31.60 

0.01 

0.511 

0.222 

312.0 

0.698 

0.684 

34.688 

4.66 

10  9.1 

2.26 

31.50 

0.01 

0.372 

0.156 

400.0 

0.656 

0. 63  8 

34.692 

4.66 

113.0 

2.28 

31.70 

0.01 

0.263 

0.118 

500.8 

0.579 

0.557 

34.690 

4.66 

115.8 

2.28 

31.90 

0.00 

0.240 

0.103 

592.9 

0.548 

0.521 

34 . 691 

4.64 

118.2 

2.29 

32.00 

0.00 

0.177 

0.071 

698.9 

0.498 

0.466 

34.692 

4 . 64 

120.7 

2.30 

32.00 

-0.02 

0.132 

0.052 

807.7 

0.444 

0.407 

34.688 

4.64 

123.7 

2.31 

32.20 

-0.02 

0.103 

0.042 

900.9 

0.408 

0.366 

34.688 

4.64 

124.8 

2.31 

32.40 

-0.02 

0.078 

999.7 

0.363 

0.316 

34.688 

4.68 

126.0 

2.32 

32.40 

-0.02 

0.064 

1249.9 

0.265 

0.204 

34.684 

4.76 

128.2 

2.32 

32.20 

-0.02 

0.055 

0.021 

1499.8 

0.162 

0.087 

34.678 

4.88 

128.9 

2.31 

32.20 

-0.01 

0.066 

0.036 

1798.8 

0.036 

-0.057 

34.672 

5.02 

129.0 

2.29 

32.00 

0.02 

0.085 

0.034 

2099.9 

-0.056 

-0.168 

34.668 

129.1 

2.29 

31.80 

0.02 

0.100 

0.041 

2398.9 

-0.130 

-0.262 

34.666 

5.23 

129.1 

2.28 

31.70 

0.03 

0.122 

0.051 

2698.8 

-0.187 

-0.341 

34.663 

5.33 

128.1 

2.27 

31.60 

0.04 

0.157 

0.065 

2906.4 

-0.218 

-0.389 

34.662 

5.36 

128.6 

2.27 

31.50 

0.02 

0.176 

0.075 

3098.9 

-0.238 

-0.424 

34.661 

5.41 

128.7 

2.26 

31.50 

0.02 

3179.1 

-0.256 

-0.449 

34.660 

5.43 

129.9 

2.26 

31.50 

0.03 

0.228 

0.0  91 

3195.8 

-0.261 

-0.455 

34.662 

5.43 

130.2 

2.25 

31.50 

0.05 

0.211 

0.090 

ANT  V/2  Station:  291  CTD:  43  65  21. 78  s  1  30.77  e  05:23  86/07/28 

bottom  depth:2956  air  temperature : -25 . 0  air  preaaure:987  wind/a : 3 . 2  wind/d:230 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.822 

-1.822 

34.466 

27.747 

37.178 

46.184 

0.00 

34.0 

10 

-1.822 

-1.822 

34.464 

27.746 

37.176 

46.182 

-0.71 

34.1 

20 

-1.817 

-1.817 

34.466 

27.747 

37.178 

46.183 

0.68 

33.9 

30 

-1.821 

-1.822 

34.468 

27.749 

37.179 

46.185 

0.74 

33.6 

40 

-1.818 

-1.819 

34.468 

27.749 

37.179 

46.185 

-0.16 

33.6 

50 

-1.819 

-1.820 

34.470 

27.751 

37.181 

46.186 

0.72 

33.4 

60 

-1.819 

-1.820 

34.470 

27.751 

37.181 

46.186 

0.04 

33.3 

70 

-1.818 

-1.819 

34.469 

27.750 

37.180 

46.186 

-0.51 

33.3 

80 

-1.817 

-1.819 

34.469 

27.750 

37.180 

46.185 

-0.09 

33.3 

90 

-1 . 817 

-1.819 

34.469 

27.750 

37.180 

46.185 

0.04 

33.2 

100 

-1.817 

-1.819 

34.468 

27.749 

37.179 

46.185 

-0.50 

33.2 

110 

-1.817 

-1.819 

34.470 

27.751 

37.181 

46.186 

0.71 

33.0 

120 

-1.814 

-1.816 

34.469 

27.750 

37.180 

46.185 

-0.53 

33.0 

130 

-1.625 

-1.628 

34.486 

27.758 

37.176 

46.170 

1.55 

32.3 

140 

-0.859 

-0.863 

34.550 

27.783 

37.153 

46.102 

2.60 

30.2 

150 

-0.423 

-0.428 

34.586 

27.793 

37.136 

46.060 

1.59 

29.  4 

160 

-0.030 

-0.036 

34.626 

27.806 

37.125 

46.026 

1.85 

28.3 

170 

0.127 

0.121 

34.640 

27.809 

37.119 

46.011 

0.82 

28.1 

180 

0.157 

0.150 

34.644 

27.811 

37.119 

46.009 

0.67 

28.0 

190 

0.161 

0.154 

34.646 

27.812 

37.120 

46.010 

0.66 

27.9 

200 

0.208 

0.200 

34.651 

27.814 

37.119 

46.006 

0. 61 

27.7 

210 

0.301 

0.293 

34.658 

27.814 

37.113 

45.996 

-0.20 

27.8 

220 

0.335 

0.326 

34. 663 

27.816 

37.114 

45.994 

0.77 

27.6 

230 

0.395 

0.386 

34.668 

27.817 

37.111 

45.988 

0.24 

27.6 

240 

0.427 

0.417 

34.671 

27.817 

37.109 

45.985 

0.33 

27.6 

250 

0.492 

0.482 

34.677 

27.818 

37.106 

45.978 

0.42 

27.5 

260 

0.491 

0.480 

34.677 

27.819 

37.107 

45.978 

0.17 

27.5 

270 

0.481 

0.470 

34.676 

27.818 

37.107 

45.979 

-0.18 

27.5 

280 

0.454 

0.442 

34.674 

27.818 

37.109 

45. 983 

0.27 

27.5 

290 

0.516 

0.504 

34 . 681 

27.820 

37.107 

45.977 

0.68 

27.4 

300 

0.522 

0.509 

34.681 

27.820 

37.106 

45.976 

-0.34 

27.4 

325 

0. 612 

0.598 

34.691 

27.823 

37.104 

45.969 

0.48 

27.3 

350 

0.578 

0.563 

34.688 

27.822 

37.106 

45.973 

0.10 

27.3 

375 

0.597 

0.581 

34.691 

27.824 

37.106 

45.972 

0.38 

27.3 

400 

0.564 

0.547 

34.690 

27.825 

37.109 

45.977 

0.45 

27.1 

425 

0.561 

0.542 

34.689 

27.824 

37.109 

45.977 

-0.25 

27.2 

450 

0.624 

0.604 

34.697 

27.827 

37.108 

45.973 

0.49 

27.1 

475 

0.613 

0.592 

34.697 

27.828 

37.109 

45.975 

0.34 

27.0 

500 

0.591 

0.569 

34.695 

27.828 

37.110 

45.977 

0.13 

27.0 

550 

0.552 

0.527 

34 . 693 

27.829 

37.114 

45.983 

0.31 

27.0 

600 

0.521 

0.494 

34.692 

27.830 

37.117 

45.988 

0.33 

26.9 

650 

0.508 

0.479 

34.692 

27.831 

37.119 

45.990 

0.27 

26.8 

700 

0.486 

0.454 

34.691 

27.831 

37.121 

45.994 

0.27 

26.8 

750 

0.465 

0.431 

34.690 

27.832 

37.123 

45.997 

0.26 

26.7 

800 

0.438 

0.401 

34.689 

27.833 

37.125 

46.001 

0.32 

26.6 

850 

0.419 

0.380 

34.688 

27.833 

37.127 

46.004 

0.25 

26.6 

900 

0.397 

0.355 

34.688 

27.835 

37.130 

46.008 

0.36 

26.5 

950 

0.370 

0.326 

34.687 

27.836 

37.133 

46.013 

0.33 

26.3 

1000 

0.349 

0.302 

34.686 

27.836 

37.134 

46.016 

0.28 

26.3 

1100 

0.313 

0.261 

34.685 

27.838 

37.138 

46.022 

0.30 

26.1 

1200 

0.273 

0.215 

34.682 

27.838 

37.141 

46.027 

0.23 

26.0 

1300 

0.236 

0.173 

34.681 

27.839 

37.145 

46.034 

0.31 

25.8 

1400 

0.195 

0.126 

34.678 

27.840 

37.148 

46.039 

0.25 

25.7 

1500 

0.150 

0.075 

34.678 

27.842 

37.154 

46.048 

0.39 

25.2 

1600 

0.110 

0.030 

34.676 

27.843 

37.158 

46.054 

0.30 

25.0 

1700 

0.069 

-0.018 

34.673 

27.843 

37.160 

46.060 

0.27 

24.8 

1800 

0.034 

-0.059 

34.671 

27.844 

37.163 

46.065 

0.29 

24.6 

1900 

-0.006 

-0.105 

34.670 

27.845 

37.168 

46.072 

0.36 

24.2 

2000 

-0.036 

-0.141 

34.669 

27.846 

37.171 

46.077 

0.31 

24.0 

2100 

-0.069 

-0.181 

34.666 

27.846 

37.173 

46.081 

0.25 

23.8 

2200 

-0.095 

-0.213 

34.667 

27.848 

37.177 

46.087 

0.37 

23.4 

2300 

-0.120 

-0.245 

34.665 

27.848 

37.179 

46.091 

0.26 

23.2 

2400 

-0.145 

-0.277 

34.664 

27.849 

37.182 

46.096 

0.31 

22.9 

2500 

-0.162 

-0.301 

34.663 

27.850 

37.184 

46.099 

0.26 

22.7 

2600 

-0.183 

-0.330 

34.663 

27.851 

37.187 

46.104 

0.33 

22.4 

2700 

-0.202 

-0.356 

34.662 

27.851 

37.189 

46.107 

0.28 

22.2 

2800 

-0.215 

-0.377 

34 . 662 

27.852 

37.191 

46.110 

0.29 

21 . 9 

2900 

-0.229 

-0.399 

34.663 

27.854 

37.194 

46.115 

0.34 

21.6 

2943 

-0.242 

-0.415 

34.662 

27.854 

37.195 

46.117 

0.32 

21.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.3 

-1.810 

7.12 

75.9 

2.07 

28.50 

0.19 

4.180 

1.802 

40.5 

-1.808 

7.11 

76.1 

2.06 

28.60 

0.19 

4.013 

1.721 

59.5 

-1.803 

7.07 

76.1 

2.07 

28.50 

0.20 

4.072 

1.767 

79.6 

-1.801 

7.10 

76.1 

2.07 

28.60 

0.20 

4.238 

1.839 

100.8 

-1.796 

7.05 

75.8 

2.07 

28 . 60 

0.19 

4.216 

1.807 

185.8 

0.538 

0.530 

34.669 

4.76 

102.9 

2.26 

31.50 

0.00 

0.722 

0.301 

275.3 

0.664 

0.652 

34.688 

4 . 66 

108.6 

2.26 

31.50 

0.00 

0.405 

0.168 

346.0 

0.654 

0.63  9 

34.692 

4.64 

111.5 

2.27 

31.80 

0.00 

0.314 

0.133 

385.7 

0.654 

0.637 

34.694 

4.64 

111.5 

2.27 

31.70 

-0.01 

0.269 

0.126 

451.4 

0.634 

0.614 

34.694 

4 . 66 

113.0 

2.27 

31.80 

0.00 

0.218 

0.096 

501.5 

0.590 

0.568 

34.691 

4.66 

115.0 

2.28 

31.80 

-0.01 

0.209 

0.087 

613.2 

0.557 

0.529 

34.694 

4 . 66 

116.2 

2.28 

31.80 

-0.01 

0.123 

0.055 

800.8 

0.442 

0.405 

34.689 

4.64 

119.1 

2.31 

32.10 

-0.01 

0.056 

1000.8 

0.350 

0.303 

34.686 

4.63 

122.9 

2.31 

32.20 

0.00 

0.067 

0.027 

1204.3 

0.266 

0.208 

34.685 

4.74 

125.5 

2.31 

32.20 

-0.01 

0.058 

0.032 

1401.3 

0.188 

0.119 

34.679 

4.85 

127.9 

2.31 

32.10 

-0.02 

0.076 

0.041 

1600.8 

0.101 

0.021 

34.677 

4.94 

128.1 

2.31 

32.00 

-0.01 

0.088 

0.051 

1800.6 

0.036 

-0.057 

34.674 

5.01 

128.2 

2.30 

31.90 

-0.01 

0.083 

0.034 

2000.9 

-0.040 

-0.145 

34.669 

5.10 

128.2 

2.29 

31.90 

-0.01 

0.101 

0.046 

2251.1 

-0.109 

-0.231 

34.669 

5.20 

127.2 

2.28 

31.90 

0.00 

0.203 

0.093 

2506.9 

-0.165 

-0.305 

34.665 

5.31 

128.1 

2.27 

31.70 

0.00 

0.148 

0.062 

2750.3 

-0.211 

-0.369 

34.663 

5.34 

127.8 

2.29 

31.70 

-0.01 

0.167 

0.074 

2930.1 

-0.238 

-0.410 

34.661 

5.35 

131.1 

2.27 

31.60 

0.00 

0.180 

0.079 

2945.1 

-0.239 

-0.412 

34.662 

5.36 

131.3 

2.27 

31.50 

0.04 

0.181 

0.079 

ANT  V/2  Station:  291  CTD:  44  65  33.62  s  3  17.11  e  12:54  86/os/oi 

bottom  depth:3251  air  temperature : -18 . 0  air  pressure:973  wlnd/s:0.7  wlnd/d:078 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.812 

-1.812 

34.455 

27.738 

37.168 

46.174 

0.00 

34.8 

10 

-1.812 

-1.812 

34.455 

27.738 

37.168 

46.174 

0.04 

34 . 8 

20 

-1.812 

-1.812 

34.455 

27.738 

37.168 

46.174 

0.04 

34.7 

30 

-1.812 

-1.813 

34.455 

27.738 

37.168 

46.174 

0.04 

34.7 

40 

-1.805 

-1.806 

34.455 

27.738 

37.168 

46.173 

-0.24 

34.6 

50 

-1.802 

-1.803 

34.455 

27.738 

37.167 

46.172 

-0.16 

34.6 

60 

-1.797 

-1.798 

34.455 

27.738 

37.167 

46.171 

-0.21 

34.5 

70 

-1.807 

-1.808 

34.455 

27.738 

37.168 

46.173 

0.30 

34.4 

80 

-1.797 

-1.799 

34.455 

27.738 

37.167 

46.172 

-0.30 

34.4 

90 

-1.790 

-1.792 

34.455 

27.738 

37.166 

46.171 

-0.25 

34.4 

100 

-1.762 

-1.764 

34.455 

27.737 

37.164 

46.166 

-0.51 

34.4 

110 

-1.477 

-1.480 

34.476 

27.746 

37.155 

46.140 

1.55 

33.6 

120 

-0.649 

-0.653 

34.555 

27.778 

37.136 

46.072 

3.05 

30.8 

130 

0.103 

0.098 

34.615 

27.790 

37.102 

45.995 

1.66 

29.9 

140 

0.339 

0.334 

34 . 636 

27.794 

37.091 

45.972 

0.94 

29.6 

150 

0.391 

0.385 

34.640 

27.794 

37.089 

45.966 

0.09 

29.  6 

160 

0.494 

0.487 

34 . 651 

27.797 

37.085 

45.957 

0.86 

29.4 

170 

0.578 

0.571 

34.660 

27.799 

37.083 

45.950 

0.75 

29.3 

180 

0.633 

0.625 

34.666 

27.801 

37.081 

45.945 

0.62 

29.2 

190 

0.680 

0.672 

34 . 671 

27.802 

37.079 

45.941 

0.53 

29.1 

200 

0.683 

0.674 

34.672 

27.803 

37.080 

45.941 

0.44 

29.1 

210 

0. 678 

0.669 

34.673 

27.804 

37.081 

45.943 

0. 61 

29.0 

220 

0.694 

0.685 

34.677 

27.806 

37.082 

45.943 

0.82 

28.8 

230 

0.788 

0.778 

34.687 

27.808 

37.079 

45.935 

0.70 

28.6 

240 

0.779 

0.768 

34.688 

27.810 

37.081 

45.937 

0.68 

28.5 

250 

0.781 

0.770 

34.688 

27.810 

37.081 

45. 937 

-0.18 

28.5 

260 

0.756 

0.745 

3  4.68  6 

27.810 

37.082 

45.940 

0.24 

28.5 

270 

0.737 

0.725 

34.686 

27.811 

37.085 

45.943 

0.65 

28.4 

280 

0.729 

0.717 

34.687 

27.812 

37.086 

45.945 

0.66 

28.3 

290 

0.723 

0.710 

34.686 

27.812 

37.086 

45.946 

-0.33 

28.4 

300 

0.718 

0.705 

34.687 

27.813 

37.088 

45.947 

0. 61 

28.3 

325 

0.703 

0.689 

34.688 

27.815 

37.091 

45.951 

0.49 

28.1 

350 

0.689 

0.674 

34.687 

27.815 

37.092 

45.953 

0.19 

28.2 

375 

0.659 

0.642 

34.687 

27.817 

37.095 

45.958 

0.53 

28.0 

400 

0.640 

0.622 

34.687 

27.818 

37.098 

45.962 

0.43 

27.9 

425 

0.627 

0.608 

34.687 

27.819 

37.099 

45.964 

0.36 

27.8 

450 

0.615 

0.595 

34.687 

27.820 

37.101 

45.966 

0.35 

27.8 

475 

0.597 

0.576 

34.686 

27.820 

37.102 

45.969 

0.28 

27.7 

500 

0.584 

0.562 

34.686 

27.821 

37.104 

45.971 

0.36 

27.7 

550 

0.578 

0.553 

34.688 

27.823 

37.107 

45.974 

0.37 

27.5 

600 

0.536 

0.509 

34.686 

27.824 

37.110 

45.980 

0.34 

27.4 

650 

0.515 

0.485 

34.686 

27.825 

37.113 

45.984 

0.34 

27.3 

700 

0.488 

0.456 

34.685 

27.826 

37.116 

45.989 

0.31 

27.2 

750 

0.471 

0.437 

34.685 

27.828 

37.118 

45.992 

0.31 

27.2 

800 

0.442 

0.405 

34.685 

27.829 

37.122 

45.997 

0.40 

27.0 

850 

0.418 

0.379 

34. 685 

27.831 

37.125 

46.002 

0.37 

26.8 

900 

0.400 

0.358 

34.684 

27.831 

37.126 

46.005 

0.24 

26.8 

950 

0.380 

0.335 

34.682 

27.831 

37.127 

46.007 

0.14 

26.8 

1000 

0.355 

0.308 

34.682 

27.833 

37.131 

46.012 

0.38 

26.6 

1100 

0.313 

0.261 

34.681 

27.834 

37.135 

46.019 

0.32 

26.4 

1200 

0.277 

0.219 

34.679 

27.835 

37.138 

46.024 

0.26 

26.3 

1300 

0.233 

0.170 

34.678 

27.837 

37.143 

46.032 

0.34 

26.0 

1400 

0.195 

0.126 

34.677 

27.839 

37.148 

46.039 

0.32 

25.7 

1500 

0.152 

0.077 

34.676 

27.841 

37.152 

46.046 

0.35 

25.4 

1600 

0.110 

0.030 

34.674 

27.842 

37.156 

46.053 

0.31 

25.2 

1700 

0.076 

-0.011 

34.671 

27.841 

37.158 

46.057 

0.23 

25.0 

1800 

0.035 

-0.058 

34.670 

27.843 

37.163 

46.064 

0.36 

24.7 

1900 

-0.003 

-0.102 

34.669 

27.844 

37.167 

46.071 

0.35 

24.4 

2000 

-0.031 

-0.136 

34.668 

27.845 

37.170 

46.075 

0.30 

24.1 

2100 

-0.061 

-0.173 

34.668 

27.847 

37.174 

46.082 

0.36 

23.7 

2200 

-0.085 

-0.204 

34.666 

27.847 

37.176 

46.085 

0.24 

23.6 

2300 

-0.114 

-0.239 

34.665 

27.848 

37.179 

46.090 

0.32 

23.3 

2400 

-0.135 

-0.267 

34.664 

27.849 

37.181 

46.094 

0.28 

23.0 

2500 

-0.157 

-0.297 

34.664 

27.850 

37.184 

46.099 

0.33 

22.7 

2600 

-0.179 

-0.326 

34 . 664 

27.852 

37.187 

46.104 

0.34 

22.4 

2700 

-0.193 

-0.347 

34.662 

27.851 

37.188 

46.106 

0.19 

22.3 

2800 

-0.209 

-0.371 

34.662 

27.852 

37.191 

46.110 

0.31 

22.0 

2900 

-0.224 

-0.394 

34.661 

27.852 

37.192 

46.112 

0.26 

21.8 

3000 

-0.236 

-0.414 

34.662 

27.854 

37.195 

46.117 

0.33 

21.5 

3200 

-0.273 

-0.467 

34.659 

27.854 

37.198 

46.123 

0.28 

21.0 

3257 

-0.286 

-0.485 

34.660 

27.856 

37.201 

46.126 

0.42 

20.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

1.5 

-1.807 

-1.807 

34.458 

7.14 

67.7 

2.04 

29.00 

0.25 

4.234 

1.854 

23.5 

-1.810 

-1.810 

34.458 

7.13 

67.7 

2.04 

29.00 

0.25 

40.3 

-1.812 

7.11 

67.6 

2.04 

29.00 

0.25 

4.313 

1.8  90 

74.8 

-1.799 

-1.800 

34.459 

7.11 

67.9 

2.04 

29.00 

0.25 

100.3 

-1.788 

-1.790 

34.460 

7.04 

67.9 

2.04 

29.10 

0.25 

4.178 

1.831 

127.3 

-0.429 

-0.433 

34.569 

5.74 

86.0 

2.17 

31.10 

0.10 

2.340 

1.019 

160.1 

0.495 

0.488 

34.657 

4.82 

99.0 

2.25 

32.30 

-0.02 

0.915 

0.388 

212.1 

0.750 

0.741 

34.690 

4.59 

105.0 

2.25 

32.40 

-0.01 

0.461 

0.193 

238.4 

0.748 

0.738 

34.690 

4.61 

106.  7 

2.26 

32.50 

-0.01 

0.385 

0.184 

299.  9 

0.735 

0.722 

34.694 

4.57 

109.5 

2.26 

32.50 

-0.01 

0.294 

0.122 

400.2 

0.655 

0.637 

34.692 

4.64 

111.5 

2.27 

32.50 

-0.01 

0.289 

0.121 

600.8 

0.545 

0.518 

34.692 

4 . 61 

117.4 

2.28 

32.80 

0.00 

0.183 

0.078 

800.0 

0.446 

0.409 

34.690 

4.61 

121.8 

2.30 

33.00 

-0.01 

0.106 

0.043 

1000.2 

0.369 

0.322 

34.687 

4.66 

124.4 

2.30 

33.10 

-0.01 

0.075 

0.037 

1250.1 

0.257 

0.196 

34.684 

4.74 

127.0 

2.30 

33.10 

-0.01 

0.027 

1499.3 

0.154 

0.079 

34.678 

4.86 

127.5 

2.30 

33.00 

0.00 

0.  088 

0.046 

1749.0 

0.053 

-0.037 

34.675 

4 . 97 

127.7 

2.30 

32.90 

0.00 

0.  086 

0.036 

1999.4 

-0.032 

-0.137 

34.671 

5.09 

127.9 

2.29 

32.70 

0.00 

0.100 

0.041 

2249.6 

-0.101 

-0.223 

34.668 

5.13 

128.3 

2.28 

32.60 

0.122 

0.061 

2498.3 

-0.162 

-0.301 

34.664 

5.21 

127.5 

2.27 

32.50 

0.01 

0.149 

0.0  63 

2749.8 

-0.201 

-0.359 

34.664 

5.33 

128.5 

2.27 

32.40 

0.01 

0.161 

0.072 

2999.8 

-0.239 

-0.417 

34.661 

5.35 

127.9 

2.27 

32.40 

0.01 

0.187 

0.080 

3242.1 

-0.285 

-0.483 

34.660 

5.41 

128.9 

2.26 

32.30 

0.01 

0.216 

0.102 

3258.8 

-0.287 

-0.486 

34.660 

5.43 

128.9 

2.26 

32  .30 

0.07 

0.227 

0.100 

ANT  V/2  Station:  292  CTD:  45  65  3.28  s  3  50.90  e  o4:io  86/08/02 

bottom  depth:2791  air  temperature : -21 . 0  air  pressure:983  wind/a:13.0  wind/d:272 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.817 

-1.817 

34.490 

27.767 

37.197 

46.  202 

0.00 

32.1 

10 

-1.819 

-1.819 

34.490 

27.767 

37.197 

46.202 

0.14 

32.1 

20 

-1.811 

-1.811 

34.490 

27.767 

37.196 

46.201 

-0.26 

32.0 

30 

-1.808 

-1.809 

34.490 

27.767 

37.196 

46.200 

-0.16 

32.0 

40 

-1.806 

-1.807 

34.489 

27.766 

37.195 

46.199 

-0.52 

32.0 

50 

-1.805 

-1.806 

34.491 

27.767 

37.196 

46.201 

0.71 

31.8 

60 

-1.802 

-1.803 

34.490 

27.767 

37.195 

46.199 

-0.53 

31.8 

70 

-1.802 

-1.803 

34.490 

27.767 

37.195 

46.200 

0.04 

31.8 

80 

-1.801 

-1.803 

34.490 

27.766 

37.195 

46.199 

-0.09 

31.7 

90 

-1.800 

-1.802 

34.491 

27.767 

37.196 

46.200 

0.50 

31.6 

100 

-1.783 

-1.785 

34.492 

27.768 

37.195 

46.198 

0.31 

31.5 

110 

-1.771 

-1.773 

34.491 

27.767 

37.193 

46.196 

-0.61 

31.5 

120 

-1.728 

-1.731 

34.496 

27.769 

37.194 

4  6.193 

0.92 

31.2 

130 

-1.608 

-1.611 

34.507 

27.775 

37.191 

46.184 

1.25 

30.7 

140 

-1.334 

-1.337 

34.527 

27.782 

37.182 

46.158 

1.40 

30.1 

150 

-0.147 

-0.152 

34.627 

27.813 

37.139 

46.046 

2.81 

27.6 

160 

0.216 

0.210 

34.649 

27.812 

37.116 

46.003 

-1.01 

27.9 

170 

0.300 

0.293 

34.655 

27.812 

37.111 

45.993 

-0.30 

28.0 

180 

0.417 

0.410 

34.669 

27.816 

37.109 

45.984 

1.11 

27.6 

190 

0.4  63 

0.455 

34.670 

27.814 

37.104 

45.977 

-0.81 

27.8 

200 

0.512 

0.504 

34.676 

27.816 

37.103 

45.974 

0.72 

27.7 

210 

0.527 

0.518 

34.678 

27.817 

37.103 

45.973 

0.45 

27.6 

220 

0.552 

0.543 

34.681 

27.818 

37.102 

45.971 

0.49 

27.6 

230 

0.556 

0.546 

34.681 

27.818 

37.102 

45.970 

-0.27 

27.6 

240 

0.559 

0.549 

34.680 

27.817 

37.101 

45.969 

-0.55 

27.7 

250 

0.564 

0.553 

34.682 

27.818 

37.102 

45.970 

0.64 

27.6 

260 

0.582 

0.571 

34.685 

27.820 

37.102 

45.969 

0.62 

27.5 

270 

0.582 

0.571 

34.685 

27.820 

37.102 

45.969 

0.10 

27.5 

280 

0.580 

0.568 

34.687 

27.821 

37.104 

45.971 

0.74 

27.3 

290 

0.577 

0.565 

34.687 

27.821 

37.105 

45. 972 

0.27 

27.3 

300 

0.578 

0.565 

34.687 

27.821 

37.105 

45.971 

-0.11 

27.4 

325 

0.574 

0.560 

34.688 

27.823 

37.106 

45.973 

0.38 

27.3 

350 

0.568 

0.553 

34.689 

27.824 

37.108 

45.975 

0.40 

27.2 

375 

0.562 

0.546 

34.690 

27.825 

37.109 

45.977 

0.40 

27.1 

400 

0.555 

0.538 

34.691 

27.826 

37.111 

45.979 

0.42 

27.0 

425 

0.550 

0.531 

34.691 

27.827 

37.112 

45.980 

0.24 

27.0 

450 

0.546 

0.526 

34.692 

27.828 

37.113 

45.982 

0.38 

26.9 

475 

0.544 

0.523 

34.690 

27.826 

37.112 

45.981 

-0.41 

27.1 

500 

0.538 

0.516 

34.691 

27.828 

37.113 

45.983 

0.41 

27.0 

550 

0.521 

0.496 

34.693 

27.830 

37.117 

45.988 

0.44 

26.8 

600 

0.498 

0.471 

34.692 

27.831 

37.120 

45.992 

0.27 

26.7 

650 

0.473 

0.444 

34.691 

27.832 

37.122 

45.995 

0.29 

26.6 

700 

0.456 

0.424 

34.691 

27.833 

37.124 

45.999 

0.31 

26.6 

750 

0.440 

0.406 

34.690 

27.833 

37.126 

46. 001 

0.21 

26.5 

800 

0.422 

0.385 

34.691 

27.835 

37.129 

46.005 

0.39 

26.4 

850 

0.405 

0.366 

34.690 

27.836 

37.130 

46.008 

0.23 

26.3 

900 

0.382 

0.340 

34.689 

27.836 

37.132 

46.012 

0.29 

26.3 

950 

0.366 

0.322 

34.689 

27.837 

37.135 

46.015 

0.31 

26.2 

1000 

0.345 

0.298 

34 . 688 

27.838 

37.137 

46.018 

0.28 

26.1 

1100 

0.305 

0.253 

34.685 

27.838 

37.139 

46.023 

0.22 

26.0 

1200 

0.270 

0.212 

34.684 

27.840 

37.143 

46.029 

0.30 

25.8 

1300 

0.220 

0.157 

34.683 

27.842 

37.149 

46.038 

0.37 

25.5 

1400 

0.176 

0.107 

34. 679 

27.841 

37.151 

46.043 

0.22 

25.4 

1500 

0.129 

0.055 

34.679 

27.844 

37.157 

46.052 

0.40 

25.0 

1600 

0.095 

0.015 

34.675 

27.843 

37.158 

46.056 

0.16 

24.9 

1700 

0.060 

-0.026 

34.672 

27.843 

37.161 

46.060 

0.24 

24.8 

1800 

0.020 

-0.072 

34.672 

27.845 

37.166 

46.068 

0.39 

24.4 

1900 

-0.011 

-0.110 

34.671 

27.846 

37.169 

46.073 

0.31 

24.1 

2000 

-0.047 

-0.152 

34.670 

27.848 

37.173 

46.080 

0.34 

23.8 

2100 

-0.072 

-0.184 

34.669 

27.849 

37.176 

46.084 

0.29 

23.5 

2200 

-0.114 

-0.232 

34.668 

27.850 

37.180 

46.091 

0.38 

23.1 

2300 

-0.138 

-0.263 

34.668 

27.852 

37.184 

46.096 

0.33 

22.8 

2400 

-0.158 

-0.290 

34.666 

27.851 

37.185 

46.099 

0.22 

22.6 

2500 

-0.177 

-0.316 

34.666 

27.853 

37.188 

46.104 

0.31 

22.3 

2600 

-0.179 

-0.326 

34.666 

27.853 

37.189 

46.105 

0.19 

22.2 

2700 

-0.190 

-0.345 

34.665 

27.853 

37.190 

46.107 

0.22 

22.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

15.6 

-1.821 

6.98 

73.0 

2.05 

29.10 

0.19 

39.8 

-1.814 

6. 98 

73.0 

2.05 

29.10 

0.19 

4.093 

1.734 

78.1 

-1.806 

-1.808 

34.492 

6.97 

73.2 

2.06 

29.10 

0.20 

4.174 

1.780 

120.0 

-1.651 

-1.654 

34.502 

6.83 

75.2 

2.06 

29.40 

0.19 

200.1 

0.473 

0.465 

34.668 

4.82 

103.9 

2.25 

32.10 

0.00 

270.1 

0.572 

0.561 

34.682 

4.70 

109.2 

2.26 

32.40 

0.00 

324.2 

0.583 

0.569 

34.686 

4.68 

111.1 

2.26 

32.40 

0.00 

374.4 

0.564 

0.548 

34.687 

4.68 

112.9 

2.27 

32.60 

0.00 

424.1 

0.555 

0.536 

34.688 

4.66 

114.1 

2.28 

32.60 

0.00 

524.4 

0.529 

0.506 

34.690 

4.64 

117.0 

2.28 

32.50 

0.00 

573.7 

0.505 

0.479 

34.694 

4.64 

118.5 

2.29 

32.60 

0.01 

627.5 

0.483 

0.455 

34.688 

4.64 

119.9 

2.30 

32.70 

0.01 

0.164 

0.078 

751.0 

0.438 

0.404 

34.690 

4.64 

121.9 

2.30 

33.00 

0.02 

1000.9 

0.337 

0.290 

34.686 

4.70 

125.6 

2.31 

33.00 

0.02 

1200.9 

0.271 

0.213 

34.683 

4.76 

127.0 

2.31 

32.80 

0.059 

0.026 

1402.0 

0.171 

0.102 

34.679 

4.87 

127.6 

2.30 

32.70 

0.01 

1601.8 

0.070 

-0.010 

34.675 

4.97 

127.9 

2.30 

32.60 

0.01 

1802.4 

0.016 

-0.077 

34 . 672 

5.03 

128.0 

2.29 

32.50 

0.00 

2001.8 

-0.050 

-0.155 

34.670 

5.13 

128.1 

2.29 

32.40 

0.01 

2202.1 

-0.119 

-0.237 

34.668 

5.23 

128.1 

2.28 

32.40 

0.01 

2455.6 

-0.163 

-0.299 

34 . 663 

5.26 

129.4 

2.27 

32.20 

0.01 

2600.6 

-0.176 

-0.323 

34.663 

5.28 

130.1 

2.28 

32.30 

0.00 

0.139 

0.058 

2689.1 

-0.184 

-0.338 

34.664 

5.31 

129.7 

2.27 

32.30 

0.01 

2703.9 

-0.190 

-0.345 

34.664 

5.30 

129.  7 

2.27 

32.30 

0.04 

0.145 

0.060 

ANT  V/2  Station:  293  CTD:  46  64  30.08  s  4  22.82  e  ii:55  86/08/02 

bottom  dapth:2972  air  tamparatura : -14 . 0  air  prasaure:987  wind/a:8.8  wind/d:291 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.817 

-1.817 

34.462 

27.744 

37.174 

46.180 

0.00 

34.3 

10 

-1.818 

-1.818 

34.463 

27.745 

37.175 

46.181 

0.51 

34.1 

20 

-1.820 

-1.820 

34.462 

27.744 

37.175 

46.180 

-0.49 

34.2 

30 

-1.807 

-1.808 

34.463 

27.745 

37.174 

46.179 

0.38 

34.1 

40 

-1.805 

-1.806 

34.462 

27.744 

37.173 

46.178 

-0.52 

34.1 

50 

-1.805 

-1.806 

34.463 

27.745 

37.174 

46.179 

0.51 

33.9 

60 

-1.802 

-1.803 

34.463 

27.745 

37.174 

46.178 

-0.16 

33.9 

70 

-1.805 

-1.806 

34.462 

27.744 

37.173 

46.178 

-0.47 

33.9 

80 

-1.803 

-1.805 

34.462 

27.744 

37.173 

46.178 

-0.13 

33.8 

90 

-1.803 

-1.805 

34.463 

27.745 

37.174 

46.179 

0.51 

33.7 

100 

-1.792 

-1.794 

34.466 

27.747 

37.175 

46.179 

0.81 

33.5 

110 

-1.778 

-1.780 

34.465 

27.746 

37.173 

46.177 

-0.62 

33.5 

120 

-1.505 

-1.508 

34.483 

27.752 

37.163 

46.150 

1.32 

32.9 

130 

-0.974 

-0.978 

34.547 

27.785 

37.162 

46.118 

3.12 

29.9 

140 

-0.307 

-0.312 

34.595 

27.795 

37.131 

46.048 

1.47 

29.3 

150 

0.050 

0.045 

34.628 

27.804 

37.118 

46.014 

1.47 

28.6 

160 

0.289 

0.283 

34.651 

27.809 

37.109 

45.992 

1.16 

28.2 

170 

0.401 

0.394 

34.662 

27.811 

37.105 

45.982 

0.77 

28.0 

180 

0.478 

0.471 

34.672 

27.815 

37.104 

45.976 

0.99 

27.7 

190 

0.517 

0.509 

34.673 

27.814 

37.100 

45.970 

-0.73 

27.9 

200 

0.561 

0.553 

34. 678 

27.815 

37.099 

45.967 

0.60 

27.8 

210 

0.574 

0.565 

34. 679 

27.815 

37.098 

45.965 

-0.10 

27.8 

220 

0.577 

0.568 

34.681 

27.816 

37.099 

45.966 

0.67 

27.7 

230 

0.599 

0.589 

34.683 

27.817 

37.099 

45.964 

0.22 

27.7 

240 

0.599 

0.589 

34.684 

27.818 

37.099 

45.965 

0.51 

27.6 

250 

0.610 

0.599 

34.684 

27.817 

37.098 

45.963 

-0.47 

27.7 

260 

0.615 

0.604 

34.686 

27.818 

37.099 

45.964 

0.64 

27.6 

270 

0.617 

0.605 

34. 688 

27.820 

37.101 

45.965 

0.68 

27.5 

280 

0.618 

0.606 

34.688 

27.820 

37.100 

45.965 

-0.11 

27.5 

290 

0.617 

0.605 

34.689 

27.821 

37.101 

45.966 

0.53 

27.4 

300 

0.618 

0.605 

34.689 

27.821 

37.101 

45.966 

-0.11 

27.5 

325 

0.609 

0.595 

34.691 

27.823 

37.104 

45.969 

0.54 

27.3 

350 

0.594 

0.579 

34.690 

27.823 

37.105 

45.971 

0.21 

27.3 

375 

0.583 

0.567 

34.690 

27.824 

37.107 

45.974 

0.33 

27.2 

400 

0.574 

0.557 

34.691 

27.825 

37.109 

45.976 

0.44 

27.1 

425 

0.565 

0.546 

34.690 

27.825 

37.109 

45.977 

-0.09 

27.2 

450 

0.554 

0.534 

34.692 

27.827 

37.112 

45.981 

0.56 

27.0 

475 

0.547 

0.526 

34.691 

27.827 

37.112 

45.981 

-0.16 

27.0 

500 

0.538 

0.516 

34.691 

27.828 

37.113 

45.983 

0.31 

27.0 

550 

0.513 

0.489 

34.692 

27.830 

37.118 

4  5.98  9 

0.42 

26.8 

600 

0.490 

0.463 

34.691 

27.831 

37.120 

45.992 

0.27 

26.7 

650 

0.479 

0.450 

34.692 

27.832 

37.122 

45.995 

0.34 

26.6 

700 

0.457 

0.425 

34.691 

27.833 

37.124 

45.999 

0.27 

26.6 

750 

0.442 

0.408 

34.691 

27.834 

37.126 

46.002 

0.30 

26.5 

800 

0.429 

0.392 

34.691 

27.835 

37.128 

46.004 

0.28 

26.4 

850 

0.408 

0.369 

34.690 

27.836 

37.130 

46.008 

0.27 

26.4 

900 

0.387 

0.345 

34.689 

27.836 

37.132 

46.011 

0.27 

26.3 

950 

0.373 

0.328 

34.689 

27.837 

37.134 

46.014 

0.30 

26.2 

1000 

0.347 

0.300 

34.687 

27.837 

37.136 

46.017 

0.23 

26.2 

1100 

0.306 

0.254 

34.686 

27.839 

37.140 

46.024 

0.32 

26.0 

1200 

0.275 

0.217 

34.684 

27.839 

37.143 

46.029 

0.23 

25.9 

1300 

0.245 

0.181 

34.682 

27.840 

37.145 

46.033 

0.23 

25.8 

1400 

0.188 

0.119 

34.678 

27.840 

37.149 

46.041 

0.29 

25.6 

1500 

0.150 

0.075 

34.679 

27.843 

37.155 

46.049 

0.40 

25.2 

1600 

0.103 

0.023 

34.677 

27.844 

37.159 

46.056 

0.34 

24.9 

1700 

0.074 

-0.013 

34.674 

27.844 

37.161 

46.060 

0.19 

24.8 

1800 

0.033 

-0.060 

34.672 

27.845 

37.164 

46.066 

0.32 

24.5 

1900 

-0.008 

-0.107 

34.671 

27.846 

37.169 

46.073 

0.36 

24.2 

2000 

-0.046 

-0.151 

34.671 

27.849 

37.174 

46.080 

0.39 

23.7 

2100 

-0.063 

-0.175 

34.669 

27.848 

37.175 

46.083 

0.18 

23.6 

2200 

-0.089 

-0.207 

34.668 

27.849 

37.178 

46.087 

0.30 

23.4 

2300 

-0.117 

-0.242 

34.667 

27.850 

37.181 

46.092 

0.32 

23.1 

2400 

-0.130 

-0.262 

34.666 

27.850 

37.182 

46.095 

0.22 

22.9 

2500 

-0.144 

-0.284 

34.665 

27.850 

37.183 

46.098 

0.24 

22.8 

2600 

-0.152 

-0.299 

34.666 

27.852 

37.186 

46.101 

0.29 

22.5 

2700 

-0.162 

-0.317 

34 . 666 

27.853 

37.188 

46.104 

0.26 

22.3 

2800 

-0.180 

-0.343 

34.665 

27.853 

37.190 

46.107 

0.28 

22.1 

2891 

-0.202 

-0.372 

34.664 

27.854 

37.192 

46.111 

0.32 

21.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

9.8 

-1.817 

-1.817 

34.463 

7.30 

68.8 

2.06 

29.00 

0.27 

4.627 

1.959 

24.0 

-1.817 

-1.817 

34.463 

7.32 

68.7 

2.06 

29.10 

0.27 

4.541 

1.939 

49.7 

-1.812 

-1.813 

34.463 

7.31 

68.7 

2.06 

29.00 

0.28 

4.529 

1.977 

79.3 

-1.804 

-1.806 

34.464 

7.29 

68.8 

2.06 

29.20 

0.27 

4 . 639 

1.985 

99.0 

-1.799 

-1.801 

34.463 

7.24 

69.0 

2.06 

29.10 

0.27 

4.659 

1.965 

138.8 

-0.071 

-0.076 

34.608 

5.45 

93.3 

2.21 

31.80 

0.07 

1.782 

0.752 

199.3 

0.524 

0.516 

34.669 

4.76 

104.4 

2.25 

32.50 

0.00 

0.670 

0.285 

274.3 

0.615 

0.603 

34.682 

4.64 

108.2 

2.27 

32.50 

0.01 

0.459 

0.195 

343.3 

0.601 

0.586 

34.685 

4.66 

110.7 

2.28 

32.50 

0.01 

0.379 

0.163 

474.3 

0.548 

0.527 

34. 687 

4.63 

114.7 

2.29 

32.90 

0.01 

0.332 

0.134 

599.5 

0.498 

0.471 

34.688 

4.64 

118.6 

2.30 

33.00 

0.01 

0.199 

0.082 

809.0 

0.433 

0.396 

34.687 

4.61 

122.7 

2.31 

33.10 

0.01 

0.107 

0.050 

999.0 

0.349 

0.302 

34.686 

4.66 

125.6 

2.32 

33.30 

0.01 

0.081 

0.031 

1199.  8 

0.275 

0.217 

34.682 

4.72 

126.9 

2.32 

33.30 

0.00 

0.058 

0.031 

1399.4 

0.200 

0.131 

34.679 

4.82 

127.6 

2.32 

33.10 

0.00 

0.076 

0.028 

1599.3 

0.098 

0.018 

34.675 

4.95 

128.0 

2.31 

33.00 

0.00 

1800.5 

0.031 

-0.062 

34.672 

5.00 

128.2 

2.30 

32.90 

0.01 

0.106 

0.051 

1999.3 

-0.034 

-0.139 

34.669 

5.07 

128.4 

2.30 

32.80 

7.20 

0.086 

0.039 

2198.6 

-0.100 

-0.218 

34.667 

5.13 

128.9 

2.29 

32.60 

0.00 

0.099 

0.051 

2399.9 

-0.131 

-0.263 

34.665 

5.19 

129.4 

2.29 

32.60 

0.00 

0.107 

0.052 

2603.6 

-0.153 

-0.301 

34.664 

5.28 

130.0 

2.29 

32.60 

0.00 

0.128 

0.061 

2799.8 

-0.177 

-0.340 

34.663 

5.28 

130.8 

2.28 

32.60 

0.00 

0.133 

0.062 

2850.9 

-0.196 

-0.363 

34.662 

5.28 

130.9 

2.28 

32.40 

0.00 

0.147 

0.072 

2893.3 

-0.201 

-0.371 

34.662 

5.31 

130.9 

2.28 

32.40 

0.01 

0.153 

0.070 

ANT  V/2  Station:  294  CTD:  47  64  o.60  s  4  58.34  e  22:05  86/08/02 


bottom  depth: 37 93  air  temperature : -5 . 2  air  pressure: 984  wlnd/s:12.3  wtnd/d:325 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.839 

-1.839 

34.360 

27.662 

37.095 

46.104 

0.00 

42.1 

10 

-1.844 

-1.844 

34.362 

27.663 

37.097 

46.106 

0.74 

41.9 

20 

-1.843 

-1.843 

34.361 

27.663 

37.096 

46.105 

-0.51 

41.9 

30 

-1.841 

-1.842 

34.362 

27.663 

37.097 

46.106 

0.49 

41.7 

40 

-1.839 

-1.840 

34 . 367 

27.667 

37.101 

46.109 

1.12 

41.3 

50 

-1.838 

-1.839 

34.388 

27.684 

37.117 

46.125 

2.31 

39.6 

60 

-1.834 

-1.835 

34.407 

27.700 

37.132 

46.140 

2.19 

38.1 

70 

-1.811 

-1.812 

34.419 

27.709 

37.140 

46.146 

1.69 

37.2 

80 

-1.804 

-1.806 

34.421 

27.710 

37.141 

46.146 

0.67 

37.0 

90 

-1.802 

-1.804 

34.424 

27.713 

37.143 

46.148 

0.86 

36.7 

100 

-1.812 

-1.814 

34.426 

27.715 

37.145 

46.151 

0.78 

36.5 

no 

-1.798 

-1.800 

34.427 

27.715 

37.145 

46.150 

0.35 

36.4 

120 

-1.779 

-1.781 

34.429 

27.716 

37.145 

46.149 

0.57 

36.2 

130 

-1.649 

-1.652 

34.445 

27.726 

37.146 

46.142 

1.66 

35.3 

140 

-1.597 

-1.600 

34.455 

27.732 

37.149 

46.142 

1.41 

34.7 

150 

-0.624 

-0.629 

34.529 

27.756 

37.112 

46.048 

2.48 

32.8 

160 

-0.243 

-0.249 

34.566 

27.769 

37.101 

46.015 

1.80 

31.8 

170 

0.267 

0.260 

34.614 

27.780 

37.082 

45.967 

1.70 

30.9 

180 

0.542 

0.535 

34.635 

27.781 

37.067 

45.937 

-0.39 

31.0 

190 

0.701 

0.693 

34.657 

27.789 

37.066 

45.926 

1.49 

30.3 

200 

0.814 

0.805 

34.669 

27.792 

37.062 

45.916 

0.77 

30.1 

210 

0.983 

0.973 

34.686 

27.795 

37.054 

45.899 

0.73 

30.0 

220 

1.035 

1.025 

34.692 

27.796 

37.053 

45.895 

0.58 

29.9 

230 

1.029 

1.018 

34.691 

27.796 

37.053 

45.895 

-0.32 

30.0 

240 

1.002 

0.991 

34.691 

27.798 

37.056 

45.900 

0.79 

29.8 

250 

0.996 

0.985 

34.690 

27.797 

37.056 

45.901 

-0.32 

29.  9 

260 

0.987 

0.975 

34.691 

27.799 

37.058 

45.903 

0.68 

29.7 

270 

0.969 

0.957 

34.691 

27.800 

37.060 

4  5.90  6 

0.65 

29.6 

280 

0.741 

0.729 

34.671 

27.798 

37.072 

45.931 

0.37 

29.6 

290 

0.729 

0.716 

34.673 

27.801 

37.075 

45.934 

0.88 

29.4 

300 

0.673 

0.660 

34.670 

27.802 

37.080 

45. 942 

0.70 

29.3 

325 

0.695 

0.681 

34.674 

27.804 

37.081 

45.941 

0.47 

29.1 

350 

0.777 

0.761 

34.684 

27.807 

37.079 

4  5.93  5 

0.52 

29.0 

375 

0.869 

0.852 

34.694 

27.809 

37.076 

45.927 

0.40 

28.9 

400 

0.614 

0.596 

34.673 

27.808 

37.090 

45.955 

0.51 

28.8 

425 

0.728 

0.709 

34.690 

27.815 

37.090 

45.949 

0.82 

28.3 

450 

0.772 

0.751 

34.696 

27.817 

37.089 

45.946 

0.45 

28.2 

475 

0.768 

0.746 

34.696 

27.818 

37.090 

45.947 

0.22 

28.2 

500 

0.735 

0.712 

34.695 

27.819 

37.093 

45.952 

0.48 

28.1 

550 

0.766 

0.740 

34.702 

27.823 

37.095 

45.953 

0.46 

27.9 

600 

0.663 

0. 63  5 

34. 693 

27.822 

37.101 

45.964 

0.26 

27.8 

650 

0.598 

0.568 

34.690 

27.824 

37.107 

45.973 

0.43 

27.6 

700 

0.520 

0.488 

34.684 

27.824 

37.111 

45.982 

0.32 

27.6 

750 

0.513 

0.478 

34.684 

27.824 

37.112 

45. 984 

0.22 

27.5 

800 

0.500 

0.463 

34 . 685 

27.826 

37.115 

4  5. 98  8 

0.36 

27.4 

850 

0.480 

0.440 

34 . 684 

27.827 

37.117 

45.991 

0.26 

27.4 

900 

0.461 

0.419 

34.683 

27.827 

37.119 

45.994 

0.25 

27.3 

950 

0.449 

0.404 

34.685 

27.829 

37.122 

45.998 

0.42 

27.1 

1000 

0.439 

0.391 

34.685 

27.830 

37.123 

46.000 

0.26 

27.1 

1100 

0.402 

0.349 

34.683 

27.831 

37.127 

46.006 

0.26 

27.0 

1200 

0.356 

0.297 

34.682 

27.833 

37.132 

46.014 

0.35 

26.7 

1300 

0.314 

0.250 

34.679 

27.833 

37.135 

46.019 

0.25 

26.6 

1400 

0.270 

0.200 

34.678 

27.835 

37.140 

46.027 

0.35 

26.3 

1500 

0.225 

0.149 

34.677 

27.837 

37.145 

46.035 

0.36 

26.0 

1600 

0.175 

0.094 

34. 675 

27.839 

37.150 

46.043 

0.35 

25.7 

1700 

0.132 

0.045 

34.674 

27.841 

37.154 

46.050 

0.36 

25.4 

1800 

0.096 

0.003 

34.671 

27.841 

37.157 

46.055 

0.25 

25.2 

1900 

0.056 

-0.044 

34.668 

27.841 

37.159 

46.060 

0.28 

25.0 

2000 

0.025 

-0.081 

34.668 

27.843 

37.164 

46.066 

0.36 

24.7 

2100 

-0.009 

-0.122 

34.666 

27.843 

37.166 

46.072 

0.30 

24.4 

2200 

-0.038 

-0.157 

34.666 

27.845 

37.170 

46.077 

0.36 

24.1 

2300 

-0.070 

-0.196 

34.664 

27.845 

37.173 

46.082 

0.30 

23.8 

2400 

-0.089 

-0.222 

34.664 

27.846 

37.176 

46.087 

0.31 

23.5 

2500 

-0.110 

-0.250 

34.663 

27.847 

37.178 

46.090 

0.29 

23.3 

2600 

-0.131 

-0.279 

34.662 

27.848 

37.181 

46.094 

0.29 

23.1 

2700 

-0.147 

-0.302 

34.662 

27.849 

37.183 

46.098 

0.30 

22.8 

2800 

-0.167 

-0.330 

34.660 

27.849 

37.185 

46.101 

0.25 

22.6 

2900 

-0.184 

-0.355 

34.660 

27.850 

37.187 

46.105 

0.32 

22.4 

3000 

-0.201 

-0.380 

34.660 

27.851 

37.190 

46.109 

0.32 

22.1 

3200 

-0.225 

-0.420 

34.659 

27.852 

37.193 

46.115 

0.27 

21.6 

3400 

-0.245 

-0.458 

34.657 

27.852 

37.196 

46.120 

0.24 

21.3 

3600 

-0.284 

-0.514 

34.656 

27.854 

37.201 

46.128 

0.34 

20.7 

3800 

-0.329 

-0.576 

34.654 

27.855 

37.206 

46.137 

0.35 

20.0 

3837 

-0.341 

-0.591 

34.654 

27.856 

37.208 

46.139 

0.44 

19.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.4 

-1.839 

-1.839 

34.364 

7.32 

67.7 

2.06 

29.20 

0.25 

4.668 

1 . 973 

25.3 

-1.840 

-1.840 

34.364 

7.27 

67.7 

2.06 

29.20 

0.24 

4.499 

1.998 

74.9 

-1.817 

4.554 

1.942 

99.5 

-1.765 

7.24 

70.2 

2.04 

29.00 

0.25 

4.508 

1.917 

132.3 

-0.561 

-0.565 

34.525 

6.27 

80.6 

2.12 

30.40 

0.15 

3.147 

1.335 

200.4 

0.862 

0.853 

34.659 

4.63 

98.1 

2.25 

32.40 

0.01 

0.742 

0.306 

251.1 

1.087 

1.075 

34.694 

4.48 

102.7 

2.24 

32.20 

-0.01 

0.291 

0.123 

300.8 

1.059 

1.045 

34.702 

4.51 

103.9 

2.22 

31.90 

-0.01 

0.227 

0.100 

350.5 

1.041 

1.024 

34.707 

4.53 

105.5 

2.21 

31.90 

-0.01 

0.180 

0.071 

401.1 

0.925 

0.906 

34.704 

4.57 

108.1 

2.22 

31.90 

-0.01 

0.189 

0.080 

501.7 

0.770 

0.747 

34.698 

4 . 64 

111.4 

2.23 

32.10 

-0.01 

0.194 

0.082 

655.0 

0.600 

0.570 

34.691 

4.70 

113.8 

2.24 

32.30 

-0.01 

0.242 

0.109 

801.4 

0.492 

0.455 

34.686 

4.66 

117.1 

2.27 

32.70 

-0.02 

0.224 

0.099 

1099.4 

0.403 

0.350 

34.686 

4.66 

123.2 

2.28 

32.90 

-0.01 

0.101 

0.048 

1401.4 

0.262 

0.192 

34.681 

4.80 

125.4 

2.28 

32.80 

-0.01 

0.076 

0.038 

1700.6 

0.140 

0.053 

34.676 

4.92 

126.5 

2.28 

32.70 

-0.02 

0.072 

2000.3 

0.029 

-0.077 

34.672 

5.05 

127.1 

2.27 

32.50 

-0.02 

0.100 

2301.1 

-0.071 

-0.197 

34.667 

5.14 

126.8 

2.25 

32.30 

-0.02 

0.119 

0.054 

2601.8 

-0.128 

-0.276 

34.664 

5.25 

127.2 

2.25 

32.30 

-0.02 

0.133 

0.059 

2900.3 

-0.181 

-0.352 

34.662 

5.35 

127.2 

2.25 

32.30 

-0.02 

0.161 

0.075 

3202.8 

-0.226 

-0.422 

34.660 

5.41 

125.8 

2.24 

32.30 

-0.02 

0.228 

0.103 

3499.8 

-0.264 

-0.485 

34.659 

5.47 

126.0 

2.23 

32.20 

-0.02 

0.238 

0.108 

3823.3 

-0.332 

-0.581 

34.656 

5.57 

128.2 

2.23 

32.10 

-0.01 

0.276 

0.124 

3838.9 

-0.339 

-0.590 

34.655 

5.56 

129.0 

2.22 

32.00 

0.03 

0.282 

0.130 

T  V/2 

Station : 

295 

CTD : 

48  64 

8.95  S  5 

14.15  E 

bottom  depth: 371 9  air 

temperature : -2 . 

8  air  pressure: 982 

wind/s 

:  11 . ! 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.862 

-1.862 

34.376 

27.675 

37.110 

46. 119 

0.00 

40.8 

10 

-1.854 

-1.854 

34.375 

27.674 

37.108 

46.118 

-0.56 

40.8 

20 

-1.864 

-1.864 

34.376 

27. 675 

37.110 

46.120 

0.58 

40.7 

30 

-1.861 

-1.862 

34.375 

27.675 

37.109 

46.119 

-0.53 

40.7 

40 

-1.858 

-1.859 

34.378 

27.677 

37.111 

46.121 

0.86 

40.4 

50 

-1.852 

-1.853 

34.381 

27. 679 

37.113 

46.122 

0.84 

40.1 

60 

-1.852 

-1.853 

34.385 

27.682 

37.116 

46.125 

1.01 

39.8 

70 

-1.851 

-1.852 

34.388 

27.685 

37.119 

46.127 

0.87 

39.5 

80 

-1.847 

-1.849 

34.393 

27.689 

37.122 

46.131 

1.11 

39.0 

90 

-1.828 

-1.830 

34.405 

27.698 

37.130 

46.137 

1.70 

38.1 

100 

-1.800 

-1.802 

34.420 

27.710 

37.140 

46.145 

1.89 

37.0 

110 

-1.734 

-1.736 

34.434 

27.719 

37.145 

46.146 

1.71 

36.0 

120 

-1.430 

-1.433 

34.463 

27.734 

37.140 

46.123 

2.04 

34.7 

130 

-1.188 

-1.191 

34.488 

27.746 

37.137 

46.105 

1.86 

33.6 

140 

0.082 

0.077 

34.597 

27.777 

37.090 

4  5.98  5 

2.85 

31.2 

150 

0.444 

0.438 

34.621 

27.776 

37.067 

45.942 

-0.89 

31.4 

160 

0.658 

0.651 

34.641 

27.779 

37.058 

45.921 

0.84 

31.2 

170 

0. 938 

0.930 

34.670 

27.785 

37.047 

45.895 

1.15 

30.8 

180 

0.991 

0.983 

34.676 

27.786 

37.045 

45.890 

0.59 

30.7 

190 

0.947 

0.938 

34.678 

27.791 

37.052 

45.899 

1.22 

30.3 

200 

1.212 

1.203 

34.706 

27.795 

37.042 

45.874 

1.00 

30.0 

210 

1.186 

1.176 

34.706 

27.797 

37.045 

45.879 

0.79 

29.9 

220 

1.183 

1.173 

34.706 

27.797 

37.045 

45.880 

0.29 

29.9 

230 

1.057 

1.046 

34.696 

27.798 

37.053 

45.894 

0.65 

29.  8 

240 

1.019 

1.008 

34.695 

27.800 

37.057 

45.900 

0.80 

29.6 

250 

1.020 

1.008 

34.697 

27.801 

37.059 

45. 902 

0.70 

29.5 

260 

0.984 

0.972 

34.695 

27.802 

37.062 

45.907 

0.58 

29.4 

270 

0.976 

0.964 

34.696 

27.803 

37.064 

45.909 

0.67 

29.3 

280 

1.001 

0.988 

34.701 

27.806 

37.064 

45.908 

0.83 

29.1 

290 

0.984 

0.971 

34.701 

27.807 

37.067 

45.912 

0.64 

29.0 

300 

0.985 

0.971 

34.702 

27.808 

37.067 

45.912 

0.49 

29.0 

325 

0.966 

0.951 

34.703 

27.810 

37.071 

45.917 

0.54 

28.8 

350 

0.804 

0.788 

34.692 

27.812 

37.082 

45.937 

0. 64 

28.6 

375 

0.606 

0.590 

34.677 

27.812 

37.094 

45.960 

0.55 

28.4 

400 

0.574 

0.557 

34.677 

27.814 

37.098 

45.965 

0.55 

28.2 

425 

0.533 

0.515 

34.676 

27.816 

37.102 

45.972 

0.53 

28.0 

450 

0.471 

0.452 

34.673 

27.817 

37.107 

45.980 

0.52 

27.8 

475 

0.504 

0.483 

34.679 

27.820 

37.108 

45.979 

0.56 

27.6 

500 

0.548 

0.526 

34.683 

27.821 

37.106 

45.975 

0.08 

27.7 

550 

0.518 

0.494 

34.684 

27.823 

37.111 

45.982 

0.45 

27.4 

600 

0.520 

0.493 

34.686 

27.825 

37.112 

45.983 

0.32 

27.3 

650 

0.538 

0.508 

34.689 

27.826 

37.113 

45.983 

0.27 

27.3 

700 

0.533 

0.501 

34.689 

27.827 

37.114 

45.984 

0.19 

27.3 

703 

0.532 

0.500 

34.690 

27.828 

37.115 

45.985 

0.96 

27.2 

03:40  86/08/03 

8  wlnd/d:316 


ANT  V/2  Station:  296  CTD:  49  64  17.20  s  5  38.13  e 


bottom  depth: 4044  air  temperature : -2 . 5  air  pressure: 981  wind/s: 11. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.847 

-1.847 

34.394 

27.690 

37.123 

46.131 

0.00 

39.4 

10 

-1.849 

-1.849 

34.395 

27.690 

37.124 

46.132 

0.52 

39.3 

20 

-1.851 

-1.851 

34.390 

27.686 

37.120 

46.129 

-1.12 

39.6 

30 

-1.857 

-1.858 

34.396 

27.691 

37.125 

46.134 

1.26 

39.1 

40 

-1 . 856 

-1.857 

34.395 

27.691 

37.125 

46.133 

-0.51 

39.1 

50 

-1.852 

-1.853 

34.395 

27.691 

37.124 

46.133 

-0.18 

39.0 

60 

-1.843 

-1.844 

34.405 

27.698 

37.131 

46.139 

1.57 

38.2 

70 

-1.851 

-1.852 

34.405 

27.699 

37.132 

46.141 

0.27 

38.2 

80 

-1.844 

-1.846 

34.409 

27.702 

37.135 

46.143 

0.98 

37.8 

90 

-1.816 

-1.818 

34.413 

27.704 

37.135 

46.142 

0.87 

37.5 

100 

-1.815 

-1.817 

34.415 

27.706 

37.137 

46.143 

0.71 

37.3 

110 

-1.767 

-1.769 

34.429 

27.716 

37.144 

46.147 

1.76 

36.3 

120 

-1.691 

-1.694 

34.442 

27.724 

37.147 

46.146 

1.60 

35.5 

130 

-1.555 

-1.558 

34.460 

27.735 

37.149 

46.139 

1.77 

34.5 

140 

-0.495 

-0.499 

34.528 

27.750 

37.098 

46.027 

1.78 

33.5 

150 

-1.256 

-1.260 

34.490 

27.750 

37.145 

46.117 

1.02 

33.1 

160 

-0.010 

-0.016 

34.591 

27.777 

37.095 

45.996 

2.58 

31.1 

170 

0.194 

0.187 

34.601 

27.774 

37.080 

45.969 

-1.11 

31.5 

180 

0.289 

0.282 

34.608 

27.774 

37.075 

45.959 

-0.21 

31.5 

190 

0.496 

0.488 

34.630 

27.780 

37.069 

45.941 

1.20 

31.1 

200 

0.749 

0.740 

34.664 

27.792 

37.065 

45.923 

1.81 

30.1 

210 

1.127 

1.117 

34.697 

27.794 

37.045 

45.882 

-0.36 

30.1 

220 

1.145 

1.135 

34.701 

27.796 

37.046 

45.882 

0.77 

30. C 

230 

1.140 

1.129 

34.703 

27.798 

37.049 

45.885 

0.79 

29.8 

240 

1.110 

1.099 

34.702 

27.799 

37.052 

45.890 

0.68 

29.7 

250 

1.093 

1.081 

34.704 

27.802 

37.055 

45.894 

0.95 

29.5 

260 

1.079 

1.067 

34.703 

27.802 

37.056 

45.896 

0.30 

29.5 

270 

1.056 

1.043 

34.702 

27.803 

37.058 

45.899 

0.55 

29.  4 

280 

1.050 

1.037 

34.703 

27.804 

37.060 

45.901 

0.63 

29.3 

290 

1.027 

1.014 

34.702 

27.805 

37.062 

45.905 

0.55 

29.3 

300 

0.966 

0.952 

34.698 

27.806 

37.067 

45.912 

0.66 

29.1 

325 

0.90  9 

0.894 

34.698 

27.810 

37.074 

45.923 

0.74 

28.8 

350 

0.747 

0.731 

34.686 

27.810 

37.084 

45.942 

0.55 

28.6 

375 

0.790 

0.773 

34.693 

27.813 

37.084 

45.940 

0.56 

28.4 

400 

0.762 

0.744 

34.695 

27.817 

37.089 

45.947 

0.69 

28.1 

425 

0.638 

0.619 

34.685 

27.817 

37.097 

45.961 

0.40 

28.0 

450 

0.562 

0.542 

34.680 

27.817 

37.102 

45.970 

0.46 

27.9 

475 

0.561 

0.540 

34.682 

27.819 

37.104 

45.972 

0.47 

27.8 

500 

0.534 

0.512 

34.680 

27.819 

37.105 

45.975 

0.25 

27.8 

550 

0.495 

0.471 

34.681 

27.822 

37.111 

45.983 

0.49 

27.5 

600 

0.513 

0.486 

34.682 

27.822 

37.110 

45.981 

-0.15 

27.6 

650 

0.565 

0.535 

34.690 

27.826 

37.110 

45.979 

0.40 

27.4 

700 

0.614 

0.581 

34.698 

27.829 

37.111 

45.977 

0.41 

27.2 

705 

0.607 

0.574 

34.698 

27.830 

37.112 

45.978 

0.61 

27.2 

05:53  86/08/03 

wind/d:318 


ANT  V/2  Station:  297  CTD:  50  64  26.33  s  5  58. so  e  08:04  86/08/03 

bottom  depth:4058  air  temperature : -2 . 9  air  pressure:979  wind/a : 13 . 1  wind/d:341 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.771 

-1.771 

34.360 

27.660 

37.089 

46.093 

0.00 

42.3 

10 

-1.773 

-1.773 

34.360 

27.660 

37.089 

46.094 

0.14 

42.2 

20 

-1.765 

-1.765 

34.363 

27.662 

37.091 

46.095 

0.83 

41.9 

30 

-1.757 

-1.758 

34.363 

27.662 

37.090 

46.094 

-0.26 

41.9 

40 

-1.754 

-1.755 

34.362 

27.661 

37.089 

46.093 

-0.53 

41.9 

50 

-1.754 

-1.755 

34.363 

27.662 

37.090 

46.093 

0.51 

41.8 

60 

-1.614 

-1.615 

34.374 

27.667 

37.086 

46.081 

1.21 

41.3 

70 

0.726 

0.723 

34.605 

27.746 

37.021 

45.881 

4.81 

34.2 

80 

1.142 

1.138 

34.652 

27.756 

37.007 

45.844 

1.75 

33.3 

90 

1.185 

1.181 

34.662 

27.762 

37.010 

45.844 

1.25 

32.9 

100 

1.219 

1.214 

34.669 

27.765 

37.011 

45.844 

1.00 

32.6 

110 

1.282 

1.277 

34.679 

27.769 

37.011 

45.840 

1.05 

32.3 

120 

1.286 

1.280 

34.681 

27.770 

37.012 

45.841 

0.65 

32.2 

130 

1.289 

1.283 

34. 686 

27.774 

37.016 

45.844 

1.09 

31.9 

140 

1.295 

1.288 

34.689 

27.776 

37.018 

45.846 

0.79 

31.7 

150 

1.296 

1.289 

34.691 

27.777 

37.019 

45.847 

0.70 

31.6 

160 

1.282 

1.274 

34.693 

27.780 

37.022 

45.851 

0.92 

31.4 

170 

1.261 

1.253 

34.694 

27.782 

37.026 

45.856 

0.87 

31.2 

180 

1.273 

1.264 

34.698 

27.785 

37.028 

45.857 

0.86 

31.0 

190 

1.275 

1.266 

34.698 

27.785 

37.027 

45.857 

-0.19 

31.1 

200 

1.263 

1.253 

34.701 

27.788 

37.031 

45.861 

1.02 

30.8 

210 

1.246 

1.236 

34.701 

27.789 

37.034 

45.864 

0.64 

30.7 

220 

1.236 

1.226 

34.701 

27.790 

37.035 

45.866 

0.50 

30.6 

230 

1.242 

1.231 

34.704 

27.792 

37.037 

45.868 

0.79 

30.5 

240 

1.226 

1.215 

34.704 

27.793 

37.039 

45.871 

0.63 

30.4 

250 

1.230 

1.218 

34.707 

27.795 

37.041 

45.872 

0.82 

30.2 

260 

1.223 

1.211 

34.708 

27.796 

37.042 

45.874 

0.66 

30.1 

270 

1.212 

1.199 

34.706 

27.796 

37.042 

45.875 

-0.48 

30.2 

280 

1.206 

1.193 

34.708 

27.798 

37.045 

45.878 

0.81 

30.1 

290 

1.198 

1.184 

34.709 

27.799 

37.046 

45.880 

0.67 

29.9 

300 

1.190 

1.176 

34.711 

27.801 

37.049 

45.883 

0.84 

29.8 

325 

1.149 

1.133 

34.711 

27.804 

37.054 

45.890 

0.64 

29.5 

350 

1.115 

1.098 

34.712 

27.807 

37.059 

4 5  897 

0.66 

29.3 

375 

1.091 

1.073 

34.711 

27.808 

37.062 

4  .901 

0.38 

29.2 

400 

1.074 

1.055 

34.713 

27.811 

37.066 

4  5. 90  6 

0.62 

29.0 

425 

1.050 

1.030 

34.712 

27.812 

37.068 

45.910 

0.39 

29.0 

450 

1.019 

0.997 

34.713 

27.815 

37.073 

45.916 

0.65 

28.7 

475 

0.982 

0.959 

34.713 

27.817 

37.077 

45.923 

0.62 

28.5 

500 

0.964 

0. 940 

34.712 

27.818 

37.079 

45.925 

0.30 

28.5 

550 

0.908 

0.882 

34.710 

27.820 

37.085 

45.934 

0.44 

28.3 

600 

0.858 

0.829 

34.709 

27.823 

37.090 

45.943 

0.46 

28.1 

650 

0.762 

0.731 

34.702 

27.823 

37.097 

45.954 

0.39 

28.0 

700 

0.734 

0.701 

34.703 

27.826 

37.101 

45.960 

0.45 

27.8 

750 

0.641 

0.606 

34.695 

27.825 

37.106 

45.971 

0.31 

27.7 

800 

0.568 

0.530 

34.689 

27.825 

37.110 

45.979 

0.30 

27.6 

850 

0.556 

0.516 

34.690 

27.827 

37.113 

45.982 

0.36 

27.5 

900 

0.514 

0.471 

34.689 

27.829 

37.117 

4  5. 98  9 

0.43 

27.3 

950 

0.508 

0.462 

34.689 

27.829 

37.118 

45.991 

0.22 

27.3 

1000 

0.478 

0.430 

34.688 

27.830 

37.121 

45.996 

0.36 

27.2 

1100 

0.438 

0.384 

34.687 

27.832 

37.126 

46.003 

0.32 

27.0 

1200 

0.399 

0.340 

34.685 

27.833 

37.129 

46.009 

0.28 

26.9 

1300 

0.350 

0.285 

34. 684 

27.835 

37.135 

46.017 

0.37 

26.6 

1400 

0.311 

0.241 

34.682 

27.836 

37.138 

46.023 

0.29 

26.4 

1500 

0.263 

0.187 

34.681 

27.839 

37.144 

46.031 

0.37 

26.1 

1600 

0.225 

0.143 

34.679 

27.839 

37.147 

46.037 

0.30 

25.9 

1700 

0.173 

0.085 

34.675 

27.839 

37.151 

46.044 

0.29 

25.7 

1800 

0.130 

0.036 

34.675 

27.842 

37.156 

46.052 

0.40 

25.2 

1900 

0.093 

-0.007 

34.673 

27.843 

37.159 

46.058 

0.31 

25.0 

2000 

0.057 

-0.050 

34.671 

27.843 

37.162 

46.063 

0.31 

24.8 

2100 

0.018 

-0.095 

34.669 

27.844 

37.166 

46.069 

0.33 

24.5 

2200 

-0.017 

-0.137 

34.669 

27.846 

37.171 

46. 076 

0.38 

24.1 

2300 

-0.052 

-0.178 

34.668 

27.847 

37.174 

46.082 

0.36 

23.7 

2400 

-0.076 

-0.210 

34.667 

27.848 

37.177 

46. 087 

0.30 

23.5 

2500 

-0.106 

-0.247 

34.665 

27.848 

37.179 

46.  091 

0.30 

23.2 

2600 

-0.127 

-0.275 

34.665 

27.850 

37.182 

46.096 

0.33 

22.9 

2700 

-0.148 

-0.303 

34.663 

27.850 

37.184 

46.099 

0.25 

22.7 

2800 

-0.169 

-0.332 

34.663 

27.851 

37.187 

46.104 

0.34 

22.4 

2900 

-0.183 

-0.354 

34.661 

27.850 

37.188 

46.106 

0.20 

22.3 

3000 

-0.201 

-0.380 

34.662 

27.853 

37.191 

46.111 

0.36 

21.9 

3200 

-0.227 

-0.422 

34.660 

27.853 

37.194 

46.116 

0.26 

21.5 

3400 

-0.245 

-0.458 

34.659 

27.854 

37.197 

46.121 

0.26 

21.2 

3600 

-0.254 

-0.485 

34.658 

27.854 

37.199 

46.125 

0.22 

21.0 

3800 

-0.264 

-0.513 

34.658 

27.856 

37.202 

46.130 

0.26 

20.6 

4000 

-0.269 

-0.537 

34.657 

27.856 

37.204 

46.133 

0.22 

20.4 

4030 

-0.273 

-0.544 

34.657 

27.856 

37.205 

46.134 

0.34 

20.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

0.8 

-1.738 

-1.738 

34.359 

7.16 

70.9 

2.12 

29.80 

0.21 

4.383 

1.904 

24.3 

-1.733 

-1.733 

34.359 

7.15 

70.9 

2.11 

29.90 

0.22 

4.242 

1.847 

59.4 

-0.857 

-0.859 

34.437 

6.56 

75.6 

2.16 

30.70 

0.21 

80.3 

0. 918 

0.914 

34.628 

4.66 

92.5 

2.29 

33.00 

0.938 

0.397 

107.3 

1.284 

1.279 

34.672 

4.35 

96.3 

2.29 

33.00 

0.04 

0.439 

0.192 

174.3 

1.297 

1.289 

34.694 

4.50 

98.1 

2.26 

32.50 

0.02 

0.684 

0.306 

200.3 

1.273 

1.263 

34.699 

4 . 42 

98.8 

2.25 

32.40 

0.03 

0.287 

0.123 

249.8 

1.223 

1.211 

34.703 

4.46 

100.2 

2.25 

32.40 

0.07 

0.236 

0.104 

273.4 

1.205 

1.192 

34.705 

4 . 48 

101.1 

2.24 

32.40 

0.04 

0.228 

0.0  97 

301.0 

1.176 

1.162 

34.706 

4.49 

101.7 

2.24 

32.30 

0.03 

0.220 

0.097 

449.9 

1.024 

1.002 

34.709 

4.57 

106.6 

2.23 

32.20 

0.05 

0.156 

0.068 

681.4 

0.655 

0.623 

34.693 

4.68 

112.4 

2.25 

32.60 

0.03 

0.264 

0.111 

851.5 

0.543 

0.503 

34.689 

4.64 

116.8 

2.28 

33.10 

0.02 

0.186 

0.078 

1100.9 

0.435 

0.381 

34.686 

4.64 

122.4 

2.30 

33.30 

0.02 

0.109 

0.051 

1400.6 

0.314 

0.244 

34.683 

4.76 

125.5 

2.30 

33.10 

0.02 

0.086 

0.037 

1702.4 

0.178 

0.090 

34.677 

4.89 

126.8 

2.30 

33.10 

0.00 

0.088 

0.047 

2001.8 

0.055 

-0.052 

34.672 

5.02 

127.3 

2.29 

33.00 

0.01 

0.119 

0.066 

2300.8 

-0.051 

-0.178 

34.668 

5.15 

127.5 

2.28 

32.90 

0.01 

0.122 

0.055 

2601.6 

-0.127 

-0.275 

34.665 

5.22 

127.3 

2.28 

32.90 

0.01 

0.145 

0.065 

2900.8 

-0.186 

-0.357 

34.662 

5.31 

126.3 

2.27 

32.60 

0.01 

0.192 

0.085 

3200.8 

-0.230 

-0.425 

34.660 

5.44 

126.3 

2.26 

32.50 

0.00 

0.228 

0.102 

3499.3 

-0.253 

-0.474 

34.658 

5.45 

126.3 

2.26 

32.30 

-0.02 

0.260 

0.116 

4008.8 

-0.271 

-0.540 

34.656 

5.49 

127.0 

2.25 

32.30 

-0.01 

0.259 

0.118 

4025.3 

-0.272 

-0.543 

34.658 

5.52 

126.9 

2.25 

32.20 

0.04 

0.2  67 

0.120 

ANT  V/2  Station:  298  CTD:  51  64  35.03  s  6  17.02  e 

bottom  depth: 3542  air  temperature : -2 . 0  air  pressure: 969  wlnd/s:18. 


PR 
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PT 
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S4 

BV 

AN 

0 

-1.833 

-1.833 

34.368 

27.668 

37.101 

46.109 

0.00 

41.5 

10 

-1.836 

-1.836 

34.365 

27.666 

37.099 

46.107 

-0.86 

41.6 

20 

-1.840 

-1.840 

34.366 

27.667 

37.100 

46.108 

0.54 

41.5 

30 

-1.839 

-1.840 

34.368 

27.668 

37.102 

46.110 

0.71 

41.3 

40 

-1.838 

-1.839 

34.369 

27.669 

37.102 

46.111 

0.50 

41.1 

50 

-1.838 

-1.839 

34.368 

27.668 

37.101 

46.110 

-0.50 

41.2 

60 

-1.836 

-1.837 

34.369 

27.669 

37.102 

46.110 

0.49 

41.0 

70 

-1.837 

-1.838 

34.369 

27.669 

37.102 

46.110 

0.10 

41.0 

80 

-1.833 

-1.835 

34.369 

27.669 

37.102 

46.110 

-0.18 

40.9 

90 

-1.833 

-1.835 

34.369 

27.669 

37.102 

46.110 

0.04 

40.8 

100 

-1.835 

-1.837 

34.370 

27.670 

37.103 

46.111 

0.52 

40.7 

110 

-1.815 

-1.817 

34.373 

27.672 

37.104 

46.110 

0.76 

40.5 

120 

-1.639 

-1.642 

34.394 

27.684 

37.104 

46.101 

1.90 

39.3 

130 

-1.453 

-1.456 

34.421 

27.700 

37.109 

46.094 

2.20 

37.8 

140 

-1.169 

-1.173 

34.471 

27.731 

37.121 

46.089 

3.05 

35.0 

150 

-1.024 

-1.028 

34.483 

27.735 

37.117 

46.076 

1.07 

34 . 6 

160 

-0.417 

-0.422 

34.537 

27.753 

37.097 

46.021 

2.17 

33.1 

170 

0.331 

0.324 

34.610 

27.774 

37.072 

45.953 

2.26 

31.6 

180 

0.434 

0.427 

34.617 

27.773 

37.066 

45.941 

-0.51 

31.7 

190 

0.540 

0.532 

34.633 

27.780 

37.066 

45.935 

1.37 

31.1 

200 

0.947 

0.938 

34.676 

27.789 

37.051 

45.898 

1.45 

30.5 

210 

1.034 

1.024 

34.687 

27.792 

37.049 

45.891 

0.90 

30.3 

220 

1.044 

1.034 

34 . 689 

27.793 

37.049 

45.891 

0.53 

30.2 

230 

0.998 

0.987 

34 . 688 

27.795 

37.054 

45.899 

0.90 

30.0 

240 

0.890 

0.879 

34.680 

27.796 

37.061 

45.911 

0.66 

29.9 

250 

0.890 

0.879 

34.684 

27.799 

37.064 

45.915 

1.01 

29.6 

260 

0.971 

0.959 

34.695 

27.803 

37.063 

4  5.90  9 

0.97 

29.3 

270 

0.960 

0.948 

34.698 

27.806 

37.067 

45.913 

1.01 

29.0 

280 

0.955 

0. 942 

34.696 

27.805 

37.066 

45.913 

-0.61 

29.2 

290 

0.958 

0. 945 

34.699 

27.807 

37.068 

45.915 

0.83 

29.0 

300 

0.902 

0.888 

34 . 696 

27.808 

37.073 

45.922 

0.74 

28.9 

325 

0.860 

0.845 

34.696 

27.811 

37.078 

45.930 

0.63 

28.6 

350 

0.820 

0.804 

34.696 

27.814 

37.083 

45.937 

0.62 

28.4 

375 

0.747 

0.730 

34.690 

27.814 

37.087 

45.945 

0.29 

28.4 

400 

0.697 

0.679 

34.690 

27.817 

37.093 

45.954 

0.69 

28.0 

425 

0.727 

0.708 

34.695 

27.819 

37.094 

45.953 

0.48 

27.9 

450 

0.556 

0.536 

34.680 

27.818 

37.102 

45.971 

0.30 

27.9 

475 

0.544 

0.523 

34.681 

27.819 

37.105 

45.974 

0.47 

27.8 

500 

0.572 

0.550 

34.685 

27.821 

37.105 

45.973 

0.39 

27.7 

550 

0.588 

0.563 

34.690 

27.824 

37.107 

45.974 

0.43 

27.5 

600 

0.557 

0.530 

34.689 

27.825 

37.110 

45.979 

0.33 

27.4 

650 

0.556 

0.526 

34.690 

27.826 

37.111 

4  5.981 

0.26 

27.3 

700 

0.539 

0.507 

34.690 

27.827 

37.114 

4  5. 98  4 

0.31 

27.2 

14:50  86/08/03 

wind/d: 330 


ANT  V/2 

Station : 

299 

CTD : 

52  64 

43.64  S 

6  37.02 

E 

bottom  depth: 3233  air 

temperature :  -1 . 

7  air  pressure: 964 

wind/s 

:  14  . : 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.828 

-1 . 828 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

0.00 

42.5 

10 

-1.826 

-1.826 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

-0.12 

42.4 

20 

-1.827 

-1.827 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

0.10 

42.4 

30 

-1.827 

-1 . 828 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

0.04 

42.3 

40 

-1.827 

-1.828 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

0.04 

42.2 

50 

-1.826 

-1.827 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

-0.08 

42.2 

60 

-1.824 

-1 . 825 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

-0.13 

42.1 

70 

-1.822 

-1.823 

34.358 

27.660 

37.092 

46.100 

0.86 

41.8 

80 

-1.820 

-1.822 

34.357 

27.659 

37.091 

46.099 

-0.52 

41 . 9 

90 

-1.820 

-1.822 

34.358 

27.660 

37.092 

46.099 

0.51 

41.7 

100 

-1.819 

-1.821 

34.357 

27.659 

37.091 

46.099 

-0.51 

41 .  8 

110 

-1.814 

-1.816 

34.358 

27.659 

37.091 

46.099 

0.46 

41.6 

120 

-1 . 807 

-1.809 

34.358 

27.659 

37.091 

46.098 

-0.25 

41 . 6 

130 

-1.756 

-1.759 

34.372 

27.669 

37.097 

46.101 

1.75 

40.6 

140 

-1.746 

-1.749 

34.377 

27.673 

37.101 

46.103 

1.08 

40.2 

150 

-1.533 

-1.536 

34.404 

27.689 

37.103 

46.093 

2.15 

38.7 

160 

-1.182 

-1.186 

34.452 

27.716 

37.107 

46.076 

2.83 

36.3 

170 

-0.746 

-0.751 

34.501 

27.739 

37.103 

46.046 

2.53 

34.3 

180 

-0.226 

-0.232 

34.558 

27.761 

37.093 

46.006 

2.47 

32.5 

190 

-0.212 

-0.219 

34.559 

27.761 

37.093 

46.005 

0.13 

32.4 

200 

-0.272 

-0.279 

34.570 

27.773 

37.108 

46.023 

1.95 

31.3 

210 

-0.160 

-0.167 

34.584 

27.779 

37.107 

46.016 

1.26 

30.8 

220 

0.098 

0.090 

34.612 

27.788 

37.100 

45.994 

1.53 

30.1 

230 

0.211 

0.202 

34.627 

27.794 

37.099 

45.987 

1.27 

29.  6 

240 

0.541 

0.531 

34 . 662 

27.803 

37.089 

45.958 

1.46 

28.9 

250 

0.654 

0.643 

34. 670 

27.803 

37.082 

45.945 

-0.62 

29.1 

260 

0.685 

0.674 

34.674 

27.804 

37.081 

45.943 

0.59 

29.0 

270 

0.486 

0.475 

34.658 

27.804 

37.092 

45.965 

0.49 

28.9 

280 

0.222 

0.211 

34. 635 

27.800 

37.105 

45.992 

-0.60 

29.0 

290 

0.464 

0.452 

34.665 

27.811 

37.100 

45.974 

1.61 

28.3 

300 

0.696 

0.683 

34.694 

27.820 

37.096 

45.957 

1.51 

27.6 

325 

0.846 

0.831 

34.700 

27.815 

37.083 

45.935 

-0.86 

28.2 

350 

0.833 

0.817 

34.699 

27.815 

37.084 

45.937 

0.18 

28.2 

375 

0.536 

0.520 

34 . 673 

27.813 

37.099 

45.968 

0.30 

28.2 

400 

0.572 

0.555 

34 . 681 

27.817 

37.101 

45.969 

0.70 

27.9 

425 

0.589 

0.570 

34 . 684 

27.819 

37.102 

45.968 

0.40 

27.8 

450 

0.647 

0.627 

34.691 

27.821 

37.100 

45.964 

0.42 

27.7 

475 

0.575 

0.554 

34. 684 

27.820 

37.103 

45. 971 

-0.15 

27.7 

500 

0.620 

0.598 

34.690 

27.822 

37.103 

45.968 

0.44 

27.6 

550 

0.602 

0.577 

34.691 

27.824 

37.106 

45.973 

0.38 

27.5 

600 

0.552 

0.525 

34.687 

27.824 

37.109 

45.978 

0.23 

27.5 

649 

0.558 

0.528 

34.690 

27.826 

37.111 

45.980 

0.37 

27.3 

17:33  86/08/03 

wind/ d : 337 


ANT  V/2  Station:  300  CTD:  53  64  51.96  S  6  56. 40  E  20:45  86/08/03 


bottom  depth:4860  air  temperature : -1 . 7  air  pressure: 962  wind/a : 15 . 1  wind/d:309 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.845 

-1.845 

34.353 

27.656 

37.090 

46.099 

0.00 

42.6 

10 

-1.847 

-1.847 

34.353 

27.656 

37.090 

46.099 

0.13 

42.5 

20 

-1.847 

-1.847 

34.353 

27.656 

37.090 

46.099 

0.04 

42.5 

30 

-1.846 

-1.847 

34.352 

27.655 

37.089 

46.098 

-0.51 

42.5 

40 

-1.846 

-1.847 

34.353 

27.656 

37.090 

46.099 

0.51 

42.4 

50 

-1.845 

-1.846 

34.352 

27.655 

37.089 

46.098 

-0.51 

42.4 

60 

-1.844 

-1.845 

34.353 

27.656 

37.090 

46.099 

0.50 

42.2 

70 

-1.843 

-1.844 

34.354 

27.657 

37.091 

46.100 

0.50 

42.1 

80 

-1.841 

-1.843 

34.355 

27.658 

37.091 

46.100 

0.49 

42.0 

90 

-1.840 

-1.842 

34.354 

27.657 

37.091 

46.099 

-0.51 

42.0 

100 

-1.833 

-1.835 

34.355 

27.658 

37.091 

46.099 

0.44 

41 . 9 

110 

-1.832 

-1.834 

34.356 

27.658 

37.092 

46.100 

0.50 

41.7 

120 

-1.831 

-1.833 

34.355 

27.658 

37.091 

46.099 

-0.51 

41.7 

130 

-1.827 

-1.830 

34.357 

27.659 

37.092 

46.100 

0.69 

41.5 

140 

-1.814 

-1 . 817 

34.361 

27.662 

37.094 

46.101 

0.95 

41.2 

150 

-1 . 803 

-1.806 

34.361 

27.662 

37.093 

46.099 

-0.32 

41 . 2 

160 

-1.702 

-1.705 

34.373 

27.669 

37.093 

46.094 

1.42 

40.5 

170 

-1.413 

-1.417 

34.403 

27.684 

37.091 

46.074 

2.10 

39.1 

180 

-1.254 

-1.259 

34.422 

27.694 

37.091 

46.064 

1.70 

38.2 

190 

-0.774 

-0.780 

34.471 

27.716 

37.082 

46.027 

2.41 

36.4 

200 

-0.503 

-0.509 

34.501 

27.728 

37.078 

46.007 

1.84 

35.4 

210 

-0.097 

-0.105 

34.559 

27.756 

37.080 

45.986 

2.78 

33.0 

220 

0.209 

0.200 

34.599 

27.772 

37.077 

45. 966 

2.09 

31.7 

230 

0.343 

0.334 

34.620 

27.781 

37.079 

45.959 

1.63 

30.9 

240 

0.520 

0.510 

34.647 

27.793 

37.079 

45.950 

1.78 

30.0 

250 

0.674 

0.663 

34 . 667 

27.799 

37.077 

4  5.93  9 

1.33 

29.4 

260 

0.783 

0.772 

34.677 

27.801 

37.072 

45.928 

0.37 

29.4 

270 

0.678 

0.666 

34 . 672 

27.803 

37.081 

45.942 

1.03 

29.1 

280 

0.772 

0.760 

34.684 

27.807 

37.079 

45.935 

0. 98 

28.8 

290 

0.673 

0.660 

34 . 676 

27.807 

37.085 

45.947 

0.44 

28.8 

300 

0.790 

0.777 

34.689 

27.810 

37.081 

4  5.93  6 

0.82 

28.6 

325 

0.711 

0.697 

34.683 

27.810 

37.086 

45.946 

0.34 

28.6 

350 

0.706 

0.690 

34.686 

27.813 

37.089 

45.949 

0.60 

28.3 

375 

0.712 

0.695 

34.687 

27.813 

37.089 

45. 949 

0.24 

28.3 

400 

0.746 

0.728 

34.693 

27.816 

37.090 

45.948 

0.55 

28.2 

425 

0.722 

0.703 

34.692 

27.817 

37.092 

45.951 

0.37 

28.1 

450 

0.688 

0.668 

34.692 

27.819 

37.096 

45.958 

0.57 

27.9 

475 

0.719 

0.697 

34.695 

27.820 

37.095 

45.955 

0.14 

27.9 

500 

0.715 

0.692 

34.695 

27.820 

37.096 

45.956 

0.22 

27.9 

550 

0.649 

0.624 

34.692 

27.822 

37.101 

45.965 

0.42 

27.7 

600 

0.621 

0.594 

34.692 

27.824 

37.105 

45. 970 

0.39 

27.6 

650 

0. 605 

0.575 

34 . 692 

27.825 

37.107 

45.974 

0.30 

27.5 

700 

0.584 

0.552 

34.691 

27.826 

37.109 

45. 977 

0.26 

27.5 

750 

0.562 

0.527 

34.692 

27.828 

37.113 

45.982 

0.42 

27.3 

800 

0.562 

0.524 

34 . 691 

27.827 

37.113 

45. 982 

-0.19 

27.4 

850 

0.550 

0.510 

34.693 

27.830 

37.116 

45.986 

0.42 

27.2 

900 

0.510 

0.467 

34.689 

27.829 

37.118 

45.990 

0.16 

27.3 

950 

0.507 

0.461 

34 . 692 

27.832 

37.121 

45.993 

0.42 

27.1 

1000 

0.493 

0.445 

34.691 

27.832 

37.122 

45.995 

0.20 

27.1 

1100 

0.436 

0.382 

34.688 

27.833 

37.127 

46.004 

0.31 

26.9 

1200 

0.393 

0.334 

34.687 

27.835 

37.132 

46.011 

0.34 

26.7 

1300 

0.347 

0.282 

34.684 

27.836 

37.135 

46.018 

0.28 

26.5 

1400 

0.301 

0.231 

34.681 

27.836 

37.139 

46.024 

0.28 

26.4 

1500 

0.260 

0.184 

34.680 

27.838 

37.143 

46.031 

0.34 

26.1 

1600 

0.221 

0.139 

34.678 

27.839 

37.147 

46.037 

0.30 

25.9 

1700 

0.188 

0.100 

34.677 

27.840 

37.150 

46.043 

0.32 

25.7 

1800 

0.152 

0.058 

34.677 

27.842 

37.155 

46.050 

0.37 

25.3 

1900 

0.111 

0.011 

34.674 

27.843 

37.158 

46.056 

0.29 

25.1 

2000 

0.067 

-0.040 

34.670 

27.842 

37.161 

46.061 

0.27 

24 . 9 

2100 

0.030 

-0.083 

34.670 

27.844 

37.165 

46.068 

0.39 

24.5 

2200 

0.005 

-0.115 

34.669 

27.845 

37.168 

46.073 

0.30 

24.3 

2300 

-0.020 

-0.147 

34.669 

27.847 

37.172 

46.078 

0.34 

24.0 

2400 

-0.056 

-0.190 

34.667 

27.847 

37.175 

46.084 

0.33 

23.7 

2500 

-0.088 

-0.229 

34.667 

27.849 

37.179 

46.090 

0.38 

23.3 

2600 

-0.110 

-0.258 

34.664 

27.848 

37.180 

46.093 

0.20 

23.2 

2700 

-0.126 

-0.282 

34.665 

27.850 

37.183 

46.097 

0.34 

22.8 

2800 

-0.155 

-0.318 

34.663 

27.850 

37.186 

46.102 

0.31 

22.6 

2900 

-0.164 

-0.335 

34.662 

27.850 

37.187 

46.104 

0.21 

22.4 

3000 

-0.178 

-0.357 

34.662 

27.851 

37.189 

46.107 

0.30 

22.2 

3200 

-0.211 

-0.407 

34 . 660 

27.852 

37.193 

46.114 

0.29 

21 . 8 

3400 

-0.239 

-0.452 

34.658 

27.853 

37.196 

46.120 

0.28 

21.3 

3600 

-0.258 

-0.488 

34.657 

27.854 

37.199 

46.125 

0.27 

21.0 

3800 

-0.284 

-0.533 

34.655 

27.854 

37.202 

46.130 

0.28 

20.5 

4000 

-0.291 

-0.559 

34.655 

27.855 

37.205 

46.135 

0.25 

20.2 

4200 

-0.296 

-0.583 

34.655 

27.856 

37.208 

46.139 

0.25 

20.0 

4400 

-0.301 

-0.609 

34 . 655 

27.857 

37.210 

46.143 

0.26 

19.7 

4600 

-0.300 

-0.629 

34.654 

27.858 

37.211 

46.145 

0.20 

19.6 

4800 

-0.309 

-0.659 

34.655 

27.860 

37.215 

46.151 

0.31 

19.1 

4912 

-0.300 

-0.663 

34.655 

27.860 

37.216 

46.151 

0.13 

19.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

24.3 

-1.851 

-1.851 

34.352 

7.24 

68.1 

2.13 

30.10 

0.25 

4.444 

1.907 

49.8 

-1.851 

-1.852 

34.353 

7.24 

68.1 

2.13 

30 .10 

0.24 

4.338 

1.869 

149.6 

-1.833 

-1.836 

34.365 

7.28 

68.2 

2.12 

30.00 

0.25 

4 .551 

1.944 

343.1 

0.721 

0.706 

34.684 

4 . 74 

106.1 

2.25 

32.20 

0.01 

0.4  92 

0.212 

404.3 

0.686 

0.668 

34.687 

4.72 

107.8 

2.25 

32.30 

0.01 

0.445 

0.203 

501.1 

0.601 

0.579 

34.685 

4 . 70 

110.5 

2.28 

32 . 60 

0.00 

0.411 

0.178 

600.0 

0.592 

0.565 

34.688 

4.72 

113.4 

2.28 

32.60 

-0.02 

0.303 

0.12  7 

701.9 

0.573 

0.540 

34.689 

4.68 

116.4 

2.29 

32.90 

-0.01 

0.218 

0.095 

801.8 

0.522 

0.484 

34.689 

4 . 68 

118.9 

2.30 

33.00 

-0.02 

0.161 

0.069 

1026.1 

0.444 

0.395 

34.687 

4. 68 

123.1 

2.32 

33.20 

-0.01 

0.101 

0.045 

1300.3 

0.344 

0.279 

34.684 

4.80 

124.9 

2.31 

33.20 

-0.01 

0.066 

0.035 

160  9.8 

0.216 

0.133 

34.678 

4.88 

126.3 

2.31 

33.20 

-0.01 

0.078 

0.036 

1900.3 

0.111 

0.011 

34.674 

5.00 

127.9 

2.31 

32.90 

-0.01 

0.088 

2201.6 

0.005 

-0.115 

34.669 

5.13 

128.2 

2.30 

32.90 

-0.01 

0.130 

0.066 

2500.4 

-0.084 

-0.225 

34.666 

5.22 

128.2 

2.30 

32.80 

-0.01 

0.151 

0.069 

2800.3 

-0.143 

-0.307 

34 . 663 

5.32 

127.6 

2.29 

32.60 

-0.02 

0.200 

0.117 

3099.3 

-0.206 

-0.393 

34 . 660 

5.40 

126.6 

2.28 

32.40 

-0.01 

3300.3 

-0.221 

-0.425 

34.658 

5.42 

126.5 

2.27 

32.40 

-0.02 

0.325 

0.171 

3600. 6 

-0.266 

-0.496 

34 . 656 

5.50 

126.2 

2.27 

32.30 

-0.01 

0.315 

0.143 

3899.8 

-0.283 

-0.541 

34.654 

5.55 

126.2 

2.27 

32.30 

-0.02 

0.366 

0.176 

4183.2 

-0.298 

-0.584 

34.653 

5.59 

127.6 

2.27 

32.40 

-0.02 

4499.0 

-0.293 

5.57 

126.2 

2.27 

32.30 

-0.01 

0.411 

0.181 

4893.5 

-0.304 

-0.664 

34.654 

5.57 

133.7 

2.27 

32.40 

-0.01 

0.209 

0.097 

4911.0 

-0.301 

-0.663 

34 . 653 

5.64 

134.5 

2.27 

32.40 

0.04 

0.209 

0.095 

ANT  V/2  Station:  301  CTD :  54  65  1.99  s  7  18.33  e  02:01  86/08/04 


bottom  depth:4852  air  temperature : -14 . 0  air  pressure : 973  wind/s:16.1 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.834 

-1.834 

34.343 

27.648 

37.081 

46.090 

0.00 

43.4 

10 

-1.825 

-1.825 

34.338 

27.643 

37.076 

46.084 

-1.16 

43.7 

20 

-1 . 826 

-1 . 826 

34.337 

27.643 

37.076 

46.084 

-0.49 

43.8 

30 

-1.821 

-1.822 

34.337 

27.643 

37.075 

46.083 

-0.20 

43.7 

40 

-1.818 

-1.819 

34.339 

27.644 

37.077 

46.084 

0.70 

43.5 

50 

-1.817 

-1.818 

34.338 

27.643 

37.076 

46.083 

-0.51 

43.5 

60 

-1.817 

-1.818 

34.340 

27.645 

37.077 

46.085 

0.71 

43.3 

70 

-1.812 

-1.813 

34.340 

27.645 

37.077 

46.084 

-0.21 

43.3 

80 

-1.800 

-1.802 

34 . 341 

27.645 

37.077 

46.083 

0.38 

43.2 

90 

-1.792 

-1.794 

34.343 

27.647 

37.078 

46.084 

0.66 

43.0 

100 

-1.527 

-1.529 

34.381 

27.670 

37.084 

46.074 

2.65 

40.8 

110 

0.183 

0.179 

34.555 

27.737 

37.045 

45.935 

4.39 

34.9 

120 

1.037 

1.032 

34 . 625 

27.742 

36.999 

45.842 

0.69 

34.8 

130 

1.239 

1.233 

34.647 

27.746 

36.991 

45.823 

1.01 

34.5 

140 

1.315 

1.308 

34.657 

27.749 

36.990 

45.817 

0.88 

34.3 

150 

1.339 

1.332 

34.665 

27.753 

36.993 

45.819 

1.21 

33.9 

160 

1.349 

1.341 

34 . 670 

27.757 

36.996 

45.822 

1.02 

33.6 

170 

1.358 

1.350 

34.675 

27.760 

36.999 

45.824 

1.03 

33.3 

180 

1.362 

1.353 

34.681 

27.765 

37.003 

45.828 

1.19 

32.9 

190 

1.364 

1.355 

34.682 

27.765 

37.004 

45.828 

0.46 

32.9 

200 

1.365 

1.355 

34.685 

27.768 

37.006 

45.831 

0.86 

32.7 

210 

1.367 

1.357 

34.689 

27.771 

37.009 

45.833 

0.98 

32.5 

220 

1.365 

1.354 

34 . 691 

27.773 

37.011 

45.835 

0.75 

32.3 

230 

1.363 

1.352 

34.694 

27.775 

37.013 

45.838 

0.90 

32.1 

240 

1.357 

1.345 

34.695 

27.777 

37.015 

45.840 

0.64 

32.0 

250 

1.351 

1.339 

34.697 

27.779 

37.017 

45.843 

0.81 

31.9 

260 

1.344 

1.331 

34.699 

27.781 

37.020 

45.846 

0.83 

31.7 

270 

1.345 

1.332 

34.701 

27.782 

37.021 

45.847 

0.70 

31.6 

280 

1.339 

1.325 

34.702 

27.784 

37.023 

45.849 

0.64 

31.5 

290 

1.332 

1.318 

34.704 

27.786 

37.026 

45.852 

0.83 

31.3 

300 

1.329 

1.314 

34.706 

27.788 

37.028 

45.854 

0.77 

31.2 

325 

1.312 

1.296 

34 . 708 

27.790 

37.032 

45.859 

0.62 

31.0 

350 

1.284 

1 . 267 

34.711 

27.795 

37.038 

45.867 

0.77 

30.6 

375 

1.272 

1.254 

34.713 

27.797 

37.041 

45.870 

0.58 

30.4 

400 

1.245 

1.225 

34.716 

27.802 

37.047 

45.878 

0.76 

30.1 

425 

1.217 

1.196 

34.716 

27.804 

37.050 

45.883 

0.54 

29.  9 

450 

1.189 

1.167 

34.716 

27.806 

37.054 

45.888 

0.55 

29.8 

475 

1.162 

1.139 

34.716 

27.808 

37.058 

45.893 

0.54 

29.6 

500 

1.133 

1.108 

34.716 

27.810 

37.061 

45.899 

0.56 

29.5 

550 

1.086 

1.059 

34.717 

27.814 

37.068 

45.908 

0.55 

29.2 

600 

1.036 

1.006 

34.716 

27.817 

37.074 

45.917 

0.47 

29.0 

650 

0.982 

0.950 

34.715 

27.820 

37.080 

45.926 

0.50 

28.7 

700 

0.922 

0.888 

34.713 

27.822 

37.086 

45.935 

0.48 

28.5 

704 

0.919 

0.884 

34.712 

27.822 

37.086 

4  5.93  5 

-0.64 

28.5 

wind/d: 288 


ANT  V/2  Station:  302  CTD:  55  65  11.17  s  i  39.15  e 

bottom  depth:4806  air  temperature : -1 6 . 0  air  pressure:976  wind/a:8. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.830 

-1.830 

34.355 

27.657 

37.090 

46.098 

0.00 

42.5 

10 

-1.831 

-1.831 

34.352 

27.655 

37.088 

46.096 

-0.87 

42.7 

20 

-1.831 

-1.831 

34.354 

27.657 

37.090 

46.098 

0.71 

42.4 

30 

-1.830 

-1.831 

34.353 

27.656 

37.089 

46.097 

-0.51 

42.5 

40 

-1.830 

-1.831 

34.354 

27.657 

37.090 

46.098 

0.51 

42.3 

50 

-1.831 

-1.832 

34.353 

27.656 

37.089 

46.097 

-0.49 

42.3 

60 

-1.831 

-1.832 

34.353 

27.656 

37.089 

46.097 

0.04 

42.3 

70 

-1.828 

-1.829 

34.353 

27.656 

37.089 

46.097 

-0.16 

42.2 

80 

-1.829 

-1.831 

34.354 

27.657 

37.090 

46.098 

0.51 

42.1 

90 

-1.828 

-1.830 

34.354 

27.657 

37.090 

46.098 

-0.09 

42.0 

100 

-1.827 

-1.829 

34.354 

27.657 

37.089 

46.097 

-0.09 

42.0 

no 

-1.814 

-1.816 

34.359 

27.660 

37.092 

46.099 

1.07 

41.5 

120 

-1.810 

-1.812 

34.359 

27.660 

37.092 

46.099 

-0.19 

41.5 

130 

-1.762 

-1.765 

34.364 

27.663 

37.092 

46.096 

0.90 

41.2 

140 

0.224 

0.219 

34.564 

27.742 

37.048 

45.936 

4.71 

34.5 

150 

0.962 

0.955 

34.623 

27.745 

37.007 

45.854 

-0.33 

34.5 

160 

1.210 

1.203 

34.648 

27.749 

36.996 

45.829 

0.85 

34.3 

170 

1.307 

1.299 

34.662 

27.753 

36.995 

45.823 

1.13 

34.0 

180 

1.320 

1.311 

34.666 

27.756 

36.997 

45.824 

0.84 

33.8 

190 

1.322 

1.313 

34.671 

27.760 

37.000 

45.827 

1.10 

33.4 

200 

1.338 

1.328 

34.678 

27.764 

37.004 

45.830 

1.18 

33.1 

210 

1.340 

1.330 

34.680 

27.766 

37.005 

45.831 

0.68 

32.9 

220 

1.337 

1.326 

34.684 

27.769 

37.009 

45.835 

1.04 

32.7 

230 

1.331 

1.320 

34 . 686 

27.771 

37.011 

45.838 

0.81 

32.5 

240 

1.342 

1.330 

34.691 

27.774 

37.014 

45.840 

1.00 

32.2 

250 

1.341 

1.329 

34.693 

27.776 

37.016 

45.842 

0.73 

32.1 

260 

1.325 

1.312 

34.696 

27.780 

37.020 

45.847 

1.07 

31.8 

270 

1.317 

1.304 

34.696 

27.780 

37.021 

45.848 

0.46 

31.7 

280 

1.309 

1.295 

34.699 

27.783 

37.025 

45.852 

0.98 

31.5 

290 

1.303 

1.289 

34.700 

27.785 

37.026 

45.854 

0.64 

31.4 

300 

1.299 

1.284 

34.701 

27.786 

37.027 

45.856 

0.60 

31.3 

325 

1.295 

1.279 

34.708 

27.792 

37.034 

45.862 

0.87 

30.8 

350 

1.264 

1.247 

34.708 

27.794 

37.038 

45.868 

0.57 

30.7 

375 

1.239 

1.221 

34.710 

27.797 

37.043 

45.874 

0.68 

30.4 

400 

1.222 

1.202 

34.711 

27.799 

37.046 

45.878 

0.53 

30.3 

425 

1.195 

1.174 

34.712 

27.802 

37.050 

45.884 

0.62 

30.1 

450 

1.171 

1.149 

34.713 

27.805 

37.054 

45.889 

0.60 

29.9 

475 

1.141 

1.118 

34.714 

27.808 

37.059 

45.895 

0.65 

29.6 

500 

1.116 

1.091 

34.714 

27.809 

37.062 

45.900 

0.52 

29.5 

550 

1.073 

1.046 

34.715 

27.813 

37.068 

45.909 

0.53 

29.2 

600 

1.032 

1.002 

34.714 

27.815 

37.073 

45.916 

0.42 

29.1 

650 

0.978 

0.946 

34.712 

27.818 

37.078 

4  5. 92  4 

0.44 

28.9 

700 

0. 93  9 

0.904 

34.712 

27.820 

37.083 

45.932 

0.47 

28.7 

701 

0.93  8 

0.903 

34.713 

27.821 

37.084 

45.933 

1.67 

28.6 

05:25  86/08/04 

wind/ d : 2  84 


ANT  V/2  Station:  303  CTD:  56  65  20.44  s  8  0.01  e  12:10  86/08/04 

bottom  depth:4784  air  temperature : -15 . 0  air  pressure: 974  wind/s:1.8  wind/d:122 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.818 

-1.818 

34.353 

27.655 

37.088 

46.095 

0.00 

42.7 

10 

-1.821 

-1.821 

34.356 

27.658 

37.090 

46.098 

0.89 

42.4 

20 

-1 . 821 

-1.821 

34.358 

27.660 

37.092 

46.099 

0.71 

42.2 

30 

-1.820 

-1.821 

34.357 

27.659 

37.091 

46.099 

-0.51 

42.2 

40 

-1.819 

-1.820 

34.358 

27.660 

37.092 

46.099 

0.50 

42.0 

50 

-1.817 

-1.818 

34.358 

27.660 

37.092 

46.099 

-0.13 

42.0 

60 

-1.815 

-1.816 

34.357 

27.659 

37.091 

46.098 

-0.52 

42.0 

70 

-1.812 

-1.813 

34.357 

27.659 

37.090 

46.097 

-0.16 

42. C 

80 

-1.802 

-1.804 

34.359 

27.660 

37.091 

46.098 

0.65 

41.8 

90 

-1.790 

-1.792 

34.361 

27.661 

37.092 

46.097 

0.63 

41.6 

100 

-1.751 

-1.753 

34.365 

27.663 

37.091 

46.095 

0.81 

41.3 

110 

-1.486 

-1.489 

34.393 

27.678 

37.089 

46.077 

2.10 

39.9 

120 

0.699 

0.694 

34.606 

27.748 

37.025 

45.887 

4 . 40 

34.1 

130 

1.069 

1.063 

34.636 

27.749 

37.004 

45.845 

-0.58 

34.2 

140 

1.272 

1.265 

34.661 

27.755 

36. 998 

45.828 

1.30 

33.7 

150 

1.303 

1.296 

34.668 

27.758 

37.000 

45.828 

1.02 

33.4 

160 

1.342 

1.334 

34.675 

27.761 

37.001 

45.827 

0.92 

33.2 

170 

1.340 

1.332 

34.677 

27.763 

37.003 

45.829 

0.75 

33.1 

180 

1.345 

1.336 

34.681 

27.766 

37.005 

45.831 

0.95 

32.8 

190 

1.354 

1.345 

34.685 

27.769 

37.007 

45.832 

0.89 

32.6 

200 

1.352 

1.342 

34.688 

27.771 

37.010 

45.835 

0.90 

32.4 

210 

1.345 

1.335 

34.690 

27.773 

37.012 

45.838 

0.83 

32.2 

220 

1.337 

1.326 

34.690 

27.774 

37.014 

45.840 

0.45 

32.2 

230 

1.331 

1.320 

34.691 

27.775 

37.015 

45.842 

0.64 

32.1 

240 

1.330 

1.318 

34.694 

27.778 

37.018 

45.844 

0.89 

31.9 

250 

1.330 

1.318 

34.696 

27.779 

37.019 

45.846 

0.72 

31.8 

260 

1.313 

1.300 

34.699 

27.783 

37.024 

45.851 

1.08 

31.5 

270 

1.2  9-9 

1.286 

34.699 

27.784 

37.026 

45.854 

0.59 

31.4 

280 

1.293 

1.279 

34.702 

27.787 

37.029 

45.857 

0.95 

31.1 

290 

1.284 

1.270 

34.703 

27.788 

37.031 

45.860 

0.69 

31.0 

300 

1.275 

1.260 

34.703 

27.789 

37.032 

45.862 

0.48 

31.0 

325 

1.249 

1.233 

34.706 

27.793 

37.038 

45.869 

0.75 

30.6 

350 

1.225 

1.208 

34.709 

27.797 

37.043 

45.876 

0.74 

30.3 

375 

1.215 

1.197 

34.712 

27.801 

37.047 

45.880 

0.64 

30.1 

400 

1.194 

1.174 

34.713 

27.803 

37.051 

45.885 

0.57 

29.9 

425 

1.167 

1.146 

34.714 

27.806 

37.055 

45.890 

0.62 

29.7 

450 

1.131 

1.109 

34.713 

27.807 

37.059 

45.896 

0.52 

29.6 

475 

1.106 

1.083 

34.714 

27.810 

37.063 

45.902 

0.60 

29.4 

500 

1.086 

1.062 

34.714 

27.811 

37.066 

45.905 

0.47 

29.3 

550 

1.035 

1.008 

34.714 

27.815 

37.072 

45.915 

0.52 

29.0 

600 

0.989 

0.960 

34.714 

27.818 

37.078 

45.923 

0.50 

28.7 

650 

0.932 

0.900 

34.711 

27.820 

37.083 

45.932 

0.40 

28.6 

700 

0.889 

0.855 

34.711 

27.823 

37.089 

45.940 

0.49 

28.4 

750 

0.842 

0.805 

34.709 

27.824 

37.093 

45.947 

0.40 

28.2 

800 

0.800 

0.761 

34.707 

27.825 

37.097 

45.953 

0.37 

28.1 

850 

0.748 

0.706 

34.705 

27.827 

37.102 

45.961 

0.44 

27.9 

900 

0.691 

0.647 

34.702 

27.829 

37.107 

45.969 

0.42 

27.8 

950 

0.662 

0.615 

34.702 

27.830 

37.110 

45.974 

0.42 

27.6 

1000 

0.621 

0.572 

34.700 

27.832 

37.114 

45.980 

0.38 

27.5 

1100 

0.545 

0.490 

34.695 

27.832 

37.120 

45.991 

0.33 

27.3 

1200 

0.484 

0.424 

34.692 

27.834 

37.125 

46.000 

0.34 

27.1 

1300 

0.436 

0.370 

34.690 

27.835 

37.130 

46.007 

0.33 

26.9 

1400 

0.393 

0.322 

34.688 

27.837 

37.134 

46.014 

0.31 

26.7 

1500 

0.341 

0.264 

34.685 

27.838 

37.138 

46.021 

0.32 

26.5 

1600 

0.300 

0.217 

34. 683 

27.839 

37.142 

46.028 

0.32 

26.3 

1700 

0.251 

0.162 

34.681 

27.840 

37.147 

46.036 

0.36 

26.0 

1800 

0.204 

0.109 

34.679 

27.841 

37.151 

46.043 

0.35 

25.7 

1900 

0.153 

0.052 

34.678 

27.844 

37.157 

46.052 

0.41 

25.2 

2000 

0.111 

0.004 

34.676 

27.845 

37.160 

46.058 

0.34 

24.9 

2100 

0.077 

-0.037 

34.674 

27.845 

37.163 

46.064 

0.31 

24.7 

2200 

0.041 

-0.080 

34.671 

27.845 

37.166 

46.068 

0.28 

24.5 

2300 

0.011 

-0.117 

34.668 

27.844 

37.168 

46.072 

0.25 

24.4 

2400 

-0.022 

-0.157 

34.668 

27.846 

37.172 

46.079 

0.39 

24.0 

2500 

-0.046 

-0.188 

34.667 

27.847 

37.175 

46.083 

0.31 

23.7 

2600 

-0.079 

-0.228 

34.666 

27.848 

37.178 

46.089 

0.36 

23.4 

2700 

-0.102 

-0.258 

34.667 

27.851 

37.182 

46.095 

0.38 

23.0 

2800 

-0.127 

-0.291 

34.664 

27.850 

37.183 

46.098 

0.24 

22.8 

2900 

-0.146 

-0.318 

34.663 

27.850 

37.186 

46.102 

0.29 

22.6 

3000 

-0.163 

-0.343 

34.663 

27.852 

37.188 

46.106 

0.32 

22.3 

3200 

-0.200 

-0.396 

34.662 

27.853 

37.193 

46.114 

0.32 

21.7 

3400 

-0.230 

-0.443 

34.660 

27.854 

37.197 

46.120 

0.28 

21.3 

3600 

-0.254 

-0.485 

34.658 

27.854 

37.199 

46.125 

0.27 

21.0 

3800 

-0.267 

-0.516 

34 . 658 

27.856 

37.203 

46.130 

0.27 

20.6 

4000 

-0.283 

-0.551 

34.657 

27.856 

37.206 

46.135 

0.27 

20.2 

4200 

-0.293 

-0.581 

34.657 

27.858 

37.209 

46.140 

0.27 

19.9 

4400 

-0.300 

-0.608 

34.656 

27.858 

37.211 

46.143 

0.24 

19.6 

4600 

-0.300 

-0.629 

34.656 

27.859 

37.213 

46.147 

0.24 

19.4 

4800 

-0.299 

-0.649 

34 . 657 

27.861 

37.216 

46.151 

0.26 

19.2 

4842 

-0.305 

-0.660 

34.657 

27.861 

37.217 

46.152 

0.37 

19.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

0.9 

-1.805 

-1.805 

34.357 

7.07 

67.2 

2.12 

30.10 

0.23 

4.215 

1.831 

24.3 

-1.825 

-1.825 

34.357 

7.07 

67.8 

2.12 

30.10 

0.23 

4.300 

1.885 

74.5 

-1.821 

-1.822 

34.358 

7.04 

67.9 

2.12 

30.10 

0.23 

4.264 

1 .850 

129.6 

-0.602 

-0.606 

34.471 

5.94 

78.5 

2.20 

31.70 

0.14 

2.708 

1.171 

139.3 

0.703 

0.697 

34 . 585 

4.80 

89.  5 

2.30 

33.20 

0.04 

1.279 

0.556 

218.3 

1.315 

1.304 

34.680 

4.34 

97.6 

2.30 

33.10 

0.00 

0.364 

0.150 

298.8 

1.287 

1.272 

34.700 

4.41 

99.3 

2.25 

32.50 

0.00 

0.268 

0.112 

397.2 

1.203 

1.184 

34 . 708 

4.48 

102.0 

2.23 

32.10 

0.00 

0.207 

0.090 

499.8 

1.094 

1.070 

34.710 

4.55 

106.0 

2.23 

32.10 

0.01 

0.170 

0.073 

598.9 

0.993 

0.964 

34.710 

4 . 59 

108.3 

2.23 

32.10 

0.00 

0.137 

0.062 

700.2 

0.908 

0.874 

34.708 

4 . 64 

110.7 

2.23 

32.10 

0.00 

0.118 

0.062 

801.9 

0.803 

0.764 

34.704 

4  .  64 

113.3 

2.24 

32.30 

0.01 

0.114 

0.054 

999.4 

0.637 

0.588 

34 . 698 

4.70 

118.1 

2.27 

32.50 

0.00 

0.089 

0.046 

1299.8 

0.445 

0.379 

34.689 

4.74 

123.8 

2.30 

32 . 90 

0.02 

0.080 

0.040 

1700.3 

0.254 

0.165 

34 . 681 

4.85 

127.0 

2.31 

33.00 

0.01 

0.082 

0.039 

2099.4 

0.080 

-0.034 

34 . 672 

5.03 

127.5 

2.30 

32.90 

0.01 

0.111 

0.054 

2501.3 

-0.048 

-0.190 

34.666 

5.16 

127.9 

2.30 

32.60 

0.02 

0.150 

0.069 

2900.3 

-0.149 

-0.321 

34.662 

5.29 

127.3 

2.29 

32.50 

0.02 

0.192 

0.085 

3297.8 

-0.217 

-0.421 

34.658 

5.37 

126.5 

2.28 

32.40 

0.02 

0.287 

0.128 

3699.3 

-0.264 

-0.504 

34.656 

5.47 

127.1 

2.27 

32.30 

0.03 

0.340 

0.151 

4102.5 

-0.292 

-0.570 

34.654 

5.59 

127.1 

2.27 

32.40 

0.04 

0.330 

0.144 

4500.1 

-0.301 

-0.619 

34.654 

5.58 

131.0 

2.27 

32.20 

0.04 

0.269 

0.123 

4827.1 

-0.302 

-0.655 

34.653 

5.59 

132.2 

2.27 

32.40 

0.04 

0.200 

0.096 

4843.7 

-0.304 

-0.659 

34 . 654 

5.59 

132.7 

2.27 

32.40 

0.12 

0.193 

0.090 

ANT  V/2  Station:  304  CTD:  57  65  29.03  s  7  40. so  e 

bottom  depth: 4767  air  temperature : -18 . 0  air  pressure: 977  wind/s : 8 . 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.808 

-1.808 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

0.00 

43.2 

10 

-1.808 

-1.808 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

0.04 

43.1 

20 

-1.809 

-1.809 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

0.10 

43.0 

30 

-1.807 

-1.808 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

-0.12 

43.0 

40 

-1.807 

-1 . 808 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

0.04 

42.9 

50 

-1.807 

-1.808 

34.349 

27.652 

37.084 

46.090 

0.71 

42.7 

60 

-1.807 

-1 . 808 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

-0.71 

42.8 

70 

-1.803 

-1.804 

34 . 347 

27.650 

37.082 

46.088 

-0.18 

42.7 

80 

-1.804 

-1.806 

34.347 

27.650 

37.082 

46.089 

0.10 

42.7 

90 

-1.803 

-1.805 

34.348 

27.651 

37.083 

46.089 

0.50 

42.5 

100 

-1.768 

-1.770 

34.351 

27.653 

37.082 

46.086 

0.66 

42.4 

110 

-1.226 

-1.229 

34.426 

27.697 

37.091 

46.063 

3.63 

38.3 

120 

-0.164 

-0.168 

34 . 509 

27.719 

37.047 

45.958 

2.38 

36.6 

130 

1.080 

1.074 

34.641 

27.752 

37.007 

45.847 

2.99 

33.9 

140 

1.231 

1.224 

34.650 

27.749 

36.995 

45.827 

-1.06 

34.3 

150 

1.281 

1.274 

34.651 

27.746 

36.989 

45.819 

-0.94 

34.6 

160 

1.297 

1.289 

34.653 

27.747 

36.989 

45.818 

0.38 

34.5 

170 

1.306 

1.298 

34 . 658 

27.750 

36.992 

45.820 

1.03 

34.3 

180 

1.315 

1.306 

34.663 

27.754 

36.995 

45.822 

1.03 

34.0 

190 

1.326 

1.317 

34 . 666 

27.755 

36.  996 

45.823 

0.71 

33.8 

200 

1.329 

1.319 

34 . 669 

27.758 

36.998 

45.825 

0.83 

33.7 

210 

1.332 

1.322 

34 . 674 

27.761 

37.001 

45.828 

1.09 

33.3 

220 

1.329 

1.318 

34.676 

27.763 

37.004 

45.830 

0.76 

33.2 

230 

1.328 

1.317 

34.678 

27.765 

37.005 

45.832 

0.73 

33.1 

240 

1.322 

1.310 

34 . 680 

27.767 

37.008 

45.835 

0.81 

32.9 

250 

1.313 

1.301 

34.683 

27.770 

37.011 

45.839 

0.99 

32.6 

260 

1.306 

1.293 

34.683 

27.771 

37.012 

45.840 

0.43 

32.6 

270 

1.300 

1.287 

34.686 

27.773 

37.015 

45.844 

0.95 

32.4 

280 

1 . 294 

1.280 

34.686 

27.774 

37.016 

45.845 

0.40 

32.4 

290 

1.289 

1.275 

34.687 

27.775 

37.018 

45.847 

0.62 

32.3 

300 

1.275 

1.260 

34 . 691 

27.779 

37.023 

45.852 

1.16 

31.9 

325 

1.262 

1.246 

34.692 

27.781 

37.025 

45.856 

0.49 

31.8 

350 

1.243 

1.226 

34 . 693 

27.783 

37.029 

45.860 

0.55 

31.7 

375 

1.214 

1.196 

34.697 

27.789 

37.036 

45.868 

0.84 

31.2 

400 

1.194 

1.174 

34.698 

27.791 

37.039 

45.873 

0.56 

31.0 

425 

1.171 

1 .150 

34 . 699 

27.793 

37.043 

45.878 

0.59 

30.9 

450 

1.146 

1 . 124 

34.699 

27.795 

37.046 

45.883 

0.51 

30.7 

475 

1.114 

1.091 

34 . 700 

27.798 

37.051 

45.889 

0.66 

30.5 

500 

1.089 

1.065 

34.699 

27.799 

37.053 

45.893 

0.41 

30.4 

550 

1.030 

1.003 

34.699 

27.803 

37.061 

45.904 

0.56 

30.1 

600 

0.973 

0.944 

34.697 

27.806 

37.067 

45.913 

0.46 

29.9 

650 

0.924 

0.892 

34.697 

27.809 

37.073 

45.922 

0.52 

29.6 

700 

0.873 

0.839 

34.694 

27.810 

37.077 

45.929 

0.36 

29.5 

701 

0.874 

0.840 

34 . 693 

21 .f 09 

37.076 

45.928 

-1.66 

29.6 

22:18  86/08/04 

wind/d: 236 


ANT  V/2  Station:  305  CTD :  58  65  37.01  s  7  23.93  e 


bottom  depth:4643  air  temperature : -2 1 . 0  air  preaaure:979  wlnd/a:7. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

54 

BV 

AN 

0 

-1.745 

-1.745 

34.334 

27. 638 

37.066 

46.069 

0.00 

44.3 

10 

-1.837 

-1.837 

34.342 

27.647 

37.081 

46.089 

1.68 

43.4 

20 

-1.833 

-1.833 

34.340 

27.645 

37.079 

46.087 

-0.74 

43.5 

30 

-1.830 

-1.831 

34.342 

27.647 

37.080 

46.088 

0.70 

43.3 

40 

-1.829 

-1.830 

34 . 342 

27.647 

37.080 

46.088 

-0.08 

43.2 

50 

-1.829 

-1.830 

34.342 

27.647 

37.080 

46.088 

0.04 

43.2 

60 

-1.828 

-1.829 

34.343 

27.648 

37.081 

46.089 

0.50 

43.0 

70 

-1 . 827 

-1 . 828 

34.342 

27.647 

37.080 

46.088 

-0.51 

43.1 

80 

-1.813 

-1.815 

34.348 

27.651 

37.083 

46.091 

1.18 

42.6 

90 

-1 . 804 

-1.806 

34.350 

27.653 

37.084 

46.091 

0.65 

42.4 

100 

-1.744 

-1.746 

34.355 

27.655 

37.083 

46.086 

0.84 

42.1 

110 

-1.361 

-1.364 

34.390 

27.672 

37.075 

46.055 

2.20 

40.6 

120 

0.159 

0.155 

34.560 

27.743 

37.052 

45.943 

4 . 52 

34.4 

130 

1.083 

1.077 

34.635 

27.747 

37.002 

45.842 

0.45 

34.4 

140 

1.197 

1.190 

34.648 

27.750 

36.998 

45.832 

0.84 

34.2 

150 

1.291 

1.284 

34.657 

27.750 

36.993 

45.822 

0.33 

34.2 

160 

1.298 

1.290 

34.661 

27.753 

36.995 

45.824 

0.92 

33.9 

170 

1.303 

1.295 

34 . 665 

27.756 

36.998 

45.826 

0.95 

33.7 

180 

1.307 

1.298 

34 . 670 

27.760 

37.001 

45.829 

1.08 

33.4 

190 

1.309 

1.300 

34.672 

27.761 

37.003 

45.831 

0.68 

33.3 

200 

1.311 

1.301 

34 . 675 

27.764 

37.005 

45.833 

0.85 

33.1 

210 

1.310 

1.300 

34.677 

27.765 

37.007 

45.834 

0.73 

33.0 

220 

1.310 

1.299 

34.681 

27.769 

37.010 

45.838 

1.01 

32.7 

230 

1.311 

1.300 

34.683 

27.770 

37.011 

45.839 

0.70 

32.6 

240 

1.309 

1.297 

34.685 

27.772 

37.013 

45.841 

0.75 

32.4 

250 

1.303 

1.291 

34 . 686 

27.773 

37.015 

45.843 

0.64 

32.3 

260 

1.293 

1.280 

34.688 

27.776 

37.018 

45.846 

0.87 

32.1 

270 

1.283 

1.270 

34.689 

27.777 

37.020 

45.849 

0.71 

32.0 

280 

1.280 

1.266 

34.690 

27.778 

37.021 

45.850 

0.58 

32.0 

290 

1.272 

1.258 

34.692 

27.780 

37.024 

45.853 

0.84 

31.8 

300 

1.266 

1.251 

34.692 

27.781 

37.025 

45.855 

0.40 

31.8 

325 

1.249 

1.233 

34.695 

27.784 

37.029 

45.860 

0.69 

31.5 

350 

1.229 

1.212 

34.696 

27.787 

37.033 

45.865 

0.56 

31.3 

375 

1.206 

1.188 

34.697 

27.789 

37.037 

45.870 

0.58 

31.1 

400 

1.177 

1 . 158 

34 . 698 

27.792 

37.041 

45.876 

0. 63 

30.9 

425 

1.157 

1.136 

34 . 699 

27.794 

37.045 

45.881 

0.56 

30.8 

450 

1.135 

1.113 

34.701 

27.798 

37.049 

45.886 

0.66 

30.5 

475 

1.115 

1.092 

34.701 

27.799 

37.052 

45.890 

0.46 

30.4 

500 

1.084 

1.060 

34.702 

27.802 

37.056 

45.897 

0.65 

30.2 

550 

1.032 

1.005 

34 . 701 

27.805 

37.062 

45.905 

0.48 

29.9 

600 

0.966 

0.937 

34.700 

27.808 

37.070 

4  5. 917 

0.55 

29.6 

650 

0.917 

0.885 

34.698 

27.810 

37.075 

45. 924 

0.41 

29.5 

700 

0.869 

0.835 

34.697 

27.813 

37.080 

45.932 

0.46 

29.3 

701 

0.868 

0.834 

34.697 

27.813 

37.080 

45.932 

0.53 

29.3 

01:12  86/08/05 

wind/d : 24  0 


ANT  V/2  Station:  306  CTD :  59  65  48.48  s  7  o.oi  e  04:34  86/08/05 


bottom  depth:4575  air  temperature : -24 . 0  air  pressure:981  wind/e : 9 . 0  wind/d:270 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.788 

-1 . 788 

34 . 356 

27.657 

37.087 

46.093 

0.00 

42.5 

10 

-1.789 

-1.789 

34.356 

27.657 

37.087 

46.093 

0.10 

42.5 

20 

-1.787 

-1.787 

34.356 

27.657 

37.087 

46.093 

-0.12 

42.4 

30 

-1.787 

-1.788 

34.355 

27.656 

37.087 

46.092 

-0.50 

42.4 

40 

-1.777 

-1.778 

34.357 

27.658 

37.087 

46.092 

0.65 

42.2 

50 

-1.774 

-1.775 

34.357 

27.658 

37.087 

46.092 

-0.16 

42.2 

60 

-1.770 

-1.771 

34.357 

27.657 

37.087 

46.091 

-0.19 

42.1 

70 

-1.764 

-1.765 

34.357 

27.657 

37.086 

46.090 

-0.23 

42.1 

80 

-1.766 

-1.768 

34.357 

27.657 

37.086 

46.091 

0.14 

42.0 

90 

-1.643 

-1.645 

34.370 

27.664 

37.086 

46.082 

1.46 

41.3 

100 

-1.278 

-1.280 

34.405 

27.681 

37.079 

46.054 

2.22 

39.8 

110 

0.330 

0.326 

34 . 577 

27.747 

37.046 

45.928 

4.34 

34.1 

120 

0.843 

0.838 

34 . 634 

27.762 

37.030 

45.883 

2.02 

32.8 

130 

1.053 

1.047 

34.658 

27.767 

37.023 

45.865 

1.23 

32.4 

140 

1.219 

1.212 

34.675 

27.770 

37.016 

45.849 

0.74 

32.3 

150 

1.300 

1.293 

34.691 

27.777 

37.019 

45.846 

1.47 

31.7 

160 

1.352 

1.344 

34.694 

27.776 

37.014 

45.840 

-0.67 

31 . 8 

170 

1.332 

1.324 

34.695 

27.778 

37.018 

45.844 

0.86 

31 . 6 

180 

1.280 

1.271 

34.691 

27.779 

37.021 

45.850 

0.48 

31.6 

190 

1.231 

1.222 

34.689 

27.780 

37.026 

45.858 

0.81 

31.4 

200 

1.184 

1.175 

34 . 688 

27.783 

37.031 

45.865 

0.92 

31.2 

210 

1.152 

1.142 

34.687 

27.784 

37.034 

45.870 

0.71 

31.1 

220 

1.136 

1.126 

34 . 687 

27.785 

37.036 

45.873 

0.62 

31.0 

230 

1.157 

1.146 

34.695 

27.790 

37.040 

45.876 

1 . 24 

30.6 

240 

1.177 

1 .166 

34.698 

27.792 

37.040 

45.875 

0.54 

30.5 

250 

1.130 

1.118 

34.698 

27.795 

37.046 

45.883 

1.06 

30.2 

260 

1.100 

1.088 

34 . 696 

27.795 

37.048 

45.887 

0.46 

30.2 

270 

1.075 

1.062 

34.693 

27.795 

37.049 

45.889 

-0.39 

30.2 

280 

1.041 

1.028 

34.693 

27.797 

37.053 

45.895 

0.90 

30.0 

290 

1.078 

1.064 

34.699 

27.799 

37.053 

45.893 

0.80 

29.8 

300 

1.101 

1.087 

34.701 

27.799 

37.052 

45.891 

-0.18 

29.9 

325 

1.098 

1.083 

34.706 

27.804 

37.057 

45.896 

0.74 

29.5 

350 

1.045 

1.028 

34.702 

27.804 

37.060 

45.902 

0.35 

29.5 

375 

1.054 

1.036 

34.706 

27.807 

37.062 

45.904 

0.57 

29.3 

400 

0.947 

0.928 

34.699 

27.808 

37.070 

45.917 

0.59 

29.1 

425 

0.885 

0.865 

34.695 

27.809 

37.075 

4  5.92  5 

0.45 

29.0 

450 

0.895 

0.874 

34.699 

27.812 

37.077 

45.927 

0.56 

28.9 

475 

0.926 

0.904 

34 . 705 

27.815 

37.078 

45.926 

0.56 

28.7 

500 

0.892 

0.868 

34.703 

27.815 

37.081 

45.931 

0.38 

28.6 

550 

0.827 

0.801 

34.699 

27.816 

37.086 

45.940 

0.37 

28.5 

600 

0.785 

0.757 

34.700 

27.820 

37.092 

45.948 

0.52 

28.2 

650 

0.742 

0.711 

34.700 

27.823 

37.097 

45.956 

0.48 

28.0 

700 

0.719 

0.686 

34.699 

27.824 

37.100 

45.960 

0.28 

27.9 

750 

0.672 

0.63  6 

34.697 

27.825 

37.104 

45.967 

0.40 

27.8 

800 

0.643 

0.605 

34.697 

27.827 

37.108 

45.972 

0.41 

27.6 

850 

0.615 

0.574 

34.696 

27.828 

37.111 

45.977 

0.34 

27.5 

900 

0.586 

0.543 

34.694 

27.828 

37.113 

45. 981 

0.26 

27.5 

950 

0.558 

0.512 

34 . 693 

27.830 

37.116 

45. 985 

0.34 

27.4 

1000 

0.521 

0.473 

34.691 

27.830 

37.119 

45.991 

0.34 

27.3 

1100 

0.461 

0.407 

34 . 688 

27.832 

37.124 

45.999 

0.33 

27.1 

1200 

0.411 

0.352 

34.684 

27.832 

37.127 

46.006 

0.24 

27.0 

1300 

0.366 

0.301 

34.684 

27.835 

37.133 

46.014 

0.38 

26.  7 

1400 

0.320 

0.250 

34.680 

27.834 

37.136 

46.020 

0.24 

26.6 

1500 

0.275 

0.199 

34.680 

27.837 

37.142 

46.029 

0.39 

26.2 

1600 

0.232 

0.150 

34.677 

27.837 

37.145 

46.035 

0.28 

26.1 

1700 

0.192 

0.104 

34 . 676 

27.839 

37.149 

46.042 

0.35 

25.8 

1800 

0.155 

0.061 

34 . 675 

27.841 

37.153 

46.048 

0.34 

25.5 

1900 

0.108 

0.008 

34 . 673 

27.842 

37.158 

46.055 

0.36 

25.2 

2000 

0.066 

-0.041 

34.670 

27.842 

37.161 

46.061 

0.30 

24 . 9 

2100 

0.031 

-0.082 

34.668 

27.843 

37.164 

46.067 

0.31 

24.7 

2200 

-0.003 

-0.123 

34.668 

27.845 

37.168 

46.073 

0.38 

24.3 

2300 

-0.044 

-0.171 

34 . 666 

27.845 

37.172 

46.080 

0.35 

23.9 

2400 

-0.075 

-0.209 

34 . 665 

27.847 

37.175 

46.085 

0.34 

23.6 

2500 

-0.110 

-0.250 

34.662 

27.846 

37.177 

46.090 

0.29 

23.4 

2600 

-0.128 

-0.276 

34.663 

27.848 

37.181 

46.095 

0.35 

23.0 

2700 

-0.145 

-0.300 

34.662 

27.849 

37.183 

46.098 

0.27 

22.8 

2800 

-0.161 

-0.324 

34.661 

27.849 

37.185 

46.101 

0.27 

22.6 

2900 

-0.183 

-0.354 

34.661 

27.850 

37.188 

46.106 

0.35 

22.3 

3000 

-0.203 

-0.382 

34 . 660 

27.851 

37.190 

46.110 

0.30 

22.0 

3200 

-0.230 

-0.425 

34 . 658 

27.851 

37.193 

46.115 

0.26 

21.7 

3400 

-0.253 

-0.465 

34.656 

27.852 

37.196 

46.120 

0.25 

21.3 

3600 

-0.274 

-0.504 

34.655 

27.853 

37.199 

46.126 

0.28 

20.9 

3800 

-0.291 

-0.539 

34 . 653 

27.853 

37.201 

46.130 

0.24 

20.6 

4000 

-0.304 

-0.571 

34.654 

27.855 

37.205 

46.136 

0.30 

20.1 

4200 

-0.308 

-0.595 

34.653 

27.855 

37.207 

46.139 

0.22 

19.9 

4400 

-0.305 

-0.613 

34.653 

27.856 

37.209 

46.142 

0.21 

19.8 

4600 

-0.306 

-0.635 

34 . 654 

27.858 

37.212 

46.146 

0.27 

19.5 

4610 

-0.305 

-0.635 

34 . 654 

27.858 

37.212 

46.146 

0.07 

19.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

5.4 

-1.787 

-1.787 

34.356 

7.09 

69.1 

2.15 

30.30 

0.23 

4.237 

1.833 

25.3 

-1.787 

-1.787 

34.358 

7.09 

69.1 

2.14 

30.40 

0.21 

4 .136 

1.843 

40.5 

-1.787 

-1.788 

34.354 

7.09 

69.1 

2.14 

30.40 

0.22 

74.3 

-1.770 

-1.771 

34.357 

7.08 

69.4 

2.15 

30.50 

0.21 

4.278 

1.859 

110.3 

1.305 

1.300 

34.658 

4.36 

95.2 

2.32 

33.60 

-0.01 

0.509 

0.212 

149.8 

1.346 

1.339 

34.676 

4  .  39 

96.5 

2.30 

33.10 

-0.02 

0.409 

0.178 

184.4 

1.331 

1.322 

34.685 

4.31 

97.4 

2.29 

32.80 

-0.02 

0.346 

0.151 

250.3 

1.230 

1.218 

34.693 

4.44 

99.7 

2.28 

32.50 

-0.02 

0.316 

0.136 

320.0 

1.052 

1.037 

34.691 

4.53 

101.6 

2.28 

32.40 

-0.03 

0.377 

0.165 

440.3 

1.047 

1.026 

34.708 

4.57 

105.9 

2.24 

32.10 

-0.03 

0.190 

0.081 

600.5 

0.807 

0.779 

34.699 

4 . 64 

111.0 

2.25 

32.40 

-0.01 

0.210 

0.094 

805.0 

0.654 

0.615 

34.697 

4.68 

116.7 

2.28 

32.50 

-0.02 

0.119 

0.062 

997.8 

0.527 

0.479 

34.691 

4.72 

120.4 

2.29 

32.90 

-0.03 

0.098 

0.049 

1300.3 

0.366 

0.301 

34.685 

4 . 74 

125.6 

2.32 

33.30 

-0.02 

0.072 

0.036 

1700.8 

0.191 

0.103 

34.679 

4 . 90 

127.7 

2.32 

33.20 

-0.02 

0.064 

0.034 

2100.4 

0.025 

-0.088 

34.670 

5.07 

127.5 

2.30 

32.90 

-0.02 

0.124 

2500.8 

-0.099 

-0.240 

34.665 

128.3 

2.30 

32.60 

-0.02 

0.148 

0.080 

2900.3 

-0.187 

-0.358 

34.660 

5.33 

126.6 

2.28 

32.50 

-0.02 

0.244 

0.113 

3298.6 

-0.240 

-0.444 

34.657 

5.44 

125.8 

2.27 

32.40 

-0.01 

0.305 

0.138 

3700.6 

-0.281 

-0.520 

34.655 

5.52 

125.8 

2.27 

32.30 

-0.01 

0.331 

0.148 

4103.3 

-0.304 

-0.581 

34 . 653 

5.57 

127.4 

2.27 

32.50 

-0.01 

0.324 

0.145 

4500.5 

-0.305 

-0.623 

34 . 654 

5.62 

129.7 

2.27 

32.40 

-0.02 

0.273 

0.124 

4595.6 

-0.306 

-0.634 

34 . 653 

5.60 

130.9 

2.27 

32.40 

-0.01 

0.253 

0.119 

4611.6 

-0.304 

-0.634 

34.653 

5.59 

131 . 1 

2.27 

32.40 

0.07 

0.254 

0.118 

ANT  V/2  Station:  307  CTD :  60  65  55. 6i  s  6  41.47  e 

bottom  depth: 4309  air  temperature : -24 . 0  air  pressure: 984  wind/s : 9 . 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.847 

-1.847 

34.404 

27.698 

37.131 

46.139 

0.00 

38.7 

10 

-1.845 

-1.845 

34.403 

27.697 

37.130 

46.138 

-0.52 

38.7 

20 

-1.845 

-1.845 

34.402 

27.696 

37.129 

46.137 

-0.50 

38.7 

30 

-1.844 

-1.845 

34 . 402 

27.696 

37.129 

46.137 

-0.08 

38.6 

40 

-1.841 

-1.842 

34 . 403 

27.697 

37.130 

46.137 

0.48 

38.5 

50 

-1 . 844 

-1.845 

34.403 

27.697 

37.130 

46.138 

0.17 

38.5 

60 

-1.840 

-1.841 

34.403 

27.697 

37.130 

46.137 

-0.18 

38.4 

70 

-1 . 836 

-1.837 

34.403 

27.697 

37.129 

46.137 

-0.18 

38.3 

80 

-1 . 836 

-1.838 

34.404 

27.697 

37.130 

46.138 

0.51 

38.2 

90 

-1.835 

-1.837 

34.404 

27.697 

37.130 

46.138 

-0.09 

38.2 

100 

-1.828 

-1.830 

34.404 

27.697 

37.129 

46.137 

-0.25 

38.1 

110 

-1.806 

-1.808 

34.408 

27.700 

37.131 

46.136 

0.90 

37.8 

120 

-1.730 

-1.733 

34.414 

27.703 

37.129 

46.130 

0.89 

37.5 

130 

-1.569 

-1.572 

34.432 

27.713 

37.128 

46.120 

1.71 

36.6 

140 

-1.386 

-1.389 

34.448 

27.720 

37.124 

46.104 

1.42 

35.9 

150 

-0.830 

-0.834 

34.501 

27.742 

37.111 

46.059 

2.49 

34.0 

160 

-0.116 

-0.122 

34 . 590 

27.782 

37.106 

46.013 

3.34 

30.6 

170 

0.235 

0.228 

34.629 

27.794 

37.098 

45.984 

1.85 

29.6 

180 

0.290 

0.283 

34 . 638 

27.799 

37.099 

45.982 

1.10 

29.2 

190 

0.353 

0.345 

34.644 

27.800 

37.096 

45. 976 

0.54 

29.1 

200 

0.577 

0.569 

34.667 

27.805 

37.088 

45.955 

1.12 

28.8 

210 

0.587 

0.578 

34.668 

27.805 

37.088 

45.955 

0.23 

28.8 

220 

0.621 

0.612 

34 . 673 

27.807 

37.088 

45.953 

0.74 

28.6 

230 

0.671 

0.661 

34.678 

27.808 

37.086 

45.948 

0.45 

28.6 

240 

0.666 

0.656 

34 . 677 

27.808 

37.086 

45.948 

-0.37 

28.6 

250 

0.682 

0.671 

34.681 

27.810 

37.087 

45.949 

0.82 

28.4 

260 

0.677 

0.666 

34.681 

27.810 

37.088 

45.949 

0.34 

28.4 

270 

0.680 

0.668 

34 . 682 

27.811 

37.088 

45.950 

0.44 

28.4 

280 

0.719 

0.707 

34.686 

27.812 

37.087 

4  5. 94  6 

0.40 

28.3 

290 

0.743 

0.730 

34 . 688 

27.812 

37.086 

45.944 

-0.14 

28.4 

300 

0.889 

0.875 

34.703 

27.815 

37.080 

45. 930 

0.69 

28.2 

325 

0.833 

0.818 

34.702 

27.818 

37.086 

4  5.93  9 

0.65 

28.0 

350 

0.805 

0.789 

34 . 699 

27.817 

37.087 

45.942 

-0.18 

28.0 

375 

0.804 

0.787 

34.701 

27.819 

37.089 

45.944 

0.47 

27.9 

400 

0.739 

0.721 

34 . 697 

27.820 

37.094 

45.952 

0.46 

27.8 

425 

0.738 

0.719 

34.700 

27.822 

37.096 

45.955 

0.57 

27.6 

450 

0.719 

0.699 

34.700 

27.824 

37.099 

45.958 

0.44 

27.5 

475 

0.678 

0.657 

34.696 

27.823 

37.101 

45.963 

-0.05 

27.6 

500 

0.669 

0.646 

34.696 

27.824 

37.102 

45.964 

0.31 

27.5 

550 

0.648 

0.623 

34.698 

27.827 

37.106 

45.970 

0.46 

27.3 

600 

0.626 

0.598 

34 . 696 

27.827 

37.108 

45.973 

0.14 

27.3 

650 

0.564 

0.534 

34.693 

27.828 

37.113 

45.981 

0.41 

27.2 

700 

0.554 

0.522 

34 . 693 

27.829 

37.114 

45.984 

0.25 

27.1 

701 

0.555 

0.523 

34 . 693 

27.829 

37.114 

45.983 

-0.49 

27.1 

10:01  86/08/05 

wind/ d : 27  4 


ANT  V/2  Station:  308  CTD :  61  66  4.06  s  6  25.37  e  13 

bottom  depth:4127  air  temperature : -24 . 0  air  pressure:985  wind/«:8.0 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

SA 

BV 

AN 

0 

-1.837 

-1.837 

34.397 

27.692 

37.124 

46.132 

o.co 

39.2 

10 

-1.839 

-1.839 

34 . 400 

27.694 

37.127 

46.135 

0.88 

38.9 

20 

-1.839 

-1.839 

34.402 

27.696 

37.129 

46.136 

0.71 

38.7 

30 

-1.837 

-1.838 

34 . 4C2 

27.696 

37.128 

46.136 

-0.12 

38.7 

40 

-1.837 

-1.838 

34 . 402 

27.696 

37.128 

46.136 

0.04 

38.6 

50 

-1.835 

-1.836 

34.403 

27.697 

37.129 

46.137 

0.49 

38.5 

60 

-1.834 

-1.835 

34 . 403 

27.697 

37.129 

46.136 

-0.08 

38.4 

70 

-1.833 

-1.834 

34 . 402 

27.696 

37.128 

46.136 

-0.51 

38.4 

80 

-1.823 

-1.825 

34 . 403 

27.696 

37.128 

46.135 

0.41 

38.3 

90 

-1.822 

-1.824 

34.404 

27.697 

37.129 

46.136 

0.50 

38.2 

100 

-1.824 

-1.826 

34.406 

27.699 

37.131 

46.137 

0.73 

38.0 

110 

-1.824 

-1.826 

34 . 406 

27.699 

37.131 

46. 138 

0.04 

37.9 

120 

-1.824 

-1.826 

34 . 407 

27.700 

37.131 

46.138 

0.51 

37.8 

130 

-1.821 

-1 . 824 

34 . 408 

27.700 

37.132 

46.139 

0.48 

37.6 

140 

-1.773 

-1.776 

34.413 

27.703 

37.132 

46.135 

0.90 

37.3 

150 

-1.326 

-1.330 

34.453 

27.722 

37.122 

46.099 

2.29 

35.7 

160 

-0.624 

-0.629 

34.540 

27.765 

37.121 

46.057 

3.53 

31.9 

170 

0.454 

0.447 

34.643 

27.793 

37.084 

45.958 

2. 64 

29.8 

180 

0.686 

0.678 

34.661 

27.794 

37.071 

45.932 

-0.47 

29.9 

190 

0.725 

0.717 

34.669 

27.798 

37.072 

4  5.931 

1.09 

29.5 

200 

0.724 

0.715 

34 . 668 

27.797 

37.072 

45.931 

-0.47 

29.6 

210 

0.807 

0.798 

34.677 

27.799 

37.069 

45.923 

0.69 

29.5 

220 

0.859 

0.849 

34.687 

27.804 

37.070 

45.922 

1.17 

29.1 

230 

0.847 

0.837 

34.686 

27.804 

37.071 

45.923 

0.16 

29.1 

240 

0.816 

0.805 

34 . 683 

27.803 

37.073 

45.927 

-0.24 

29.1 

250 

0.812 

0.801 

34.686 

27.806 

37.076 

45.930 

0.92 

28.9 

260 

0.805 

0.793 

34.686 

27.806 

37.076 

45.931 

0.41 

28.9 

270 

0.789 

0.777 

34.685 

27.807 

37.078 

45.933 

0.34 

28.9 

280 

0.782 

0.770 

34.686 

27.808 

37.079 

45.935 

0.65 

28.8 

290 

0.802 

0.789 

34.689 

27.809 

37.079 

45.934 

0.56 

28.7 

300 

0.799 

0.786 

3  4.68  9 

27.809 

37.080 

45.935 

0.28 

28.7 

325 

0.744 

0.730 

34 . 687 

27.811 

37.085 

45.943 

0.55 

28.5 

350 

0.715 

0.699 

34.686 

27.812 

37.088 

45.947 

0.42 

28.4 

375 

0.720 

0.703 

34.689 

27.815 

37.090 

45.949 

0.52 

28.2 

400 

0.712 

0.694 

34 . 688 

27.814 

37.090 

45.950 

-0.12 

28.3 

425 

0.694 

0.675 

34 . 688 

27.816 

37.092 

45.953 

0.42 

28.2 

450 

0.709 

0.689 

34.692 

27.818 

37.094 

45.954 

0.52 

28.0 

475 

0.637 

0.616 

34 . 687 

27.818 

37.099 

45.963 

0.43 

27.9 

500 

0.652 

0.629 

34.689 

27.819 

37.098 

45.962 

0.27 

27.9 

550 

0. 612 

0.587 

34.689 

27.822 

37.104 

45.969 

0.45 

27.7 

600 

0.591 

0.564 

34 . 687 

27.822 

37.105 

45.972 

0.12 

27.8 

650 

0.581 

0.551 

34.689 

27.824 

37.108 

4  5.97  5 

0.40 

27.6 

700 

0.558 

0.526 

34.689 

27.825 

37.111 

45.980 

0.36 

27.5 

701 

0.556 

0.524 

34.689 

27.826 

37.111 

45.980 

0.72 

27.5 

:  2 4  86/08/05 

wind/d: 27 8 


ANT  V/2  Station:  309  CTD:  62  66  12.46  s  6  2.36  e  i9:35  86/08/05 

bottom  depth:4075  air  temperature : -25 . 0  air  pressure:988  wind/a : 14 . 2  wind/d:278 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.845 

-1.845 

34.412 

27.704 

37.137 

46.145 

0.00 

38.1 

10 

-1.846 

-1.846 

34.412 

27.704 

37.137 

46.145 

0.10 

38.0 

20 

-1.845 

-1.845 

34.412 

27.704 

37.137 

46.145 

-0.08 

37.9 

30 

-1 . 843 

-1.844 

34.412 

27.704 

37.137 

46.145 

-0.12 

37.9 

40 

-1.839 

-1.840 

34.412 

27.704 

37.137 

46.144 

-0.18 

37.8 

50 

-1.836 

-1.837 

34.412 

27.704 

37.136 

46.144 

-0.16 

37.8 

60 

-1.833 

-1.834 

34.412 

27.704 

37.136 

46.143 

-0.16 

37.7 

70 

-1.834 

-1.835 

34 .412 

27.704 

37.136 

46.144 

0.10 

37.7 

80 

-1.831 

-1.833 

34.412 

27.704 

37.136 

46.143 

-0.16 

37.6 

90 

-1.830 

-1.832 

34.412 

27.704 

37.136 

46.143 

-0.09 

37.6 

100 

-1.816 

-1.818 

34.412 

27.703 

37.135 

46.141 

-0.36 

37.5 

110 

-1.799 

-1.801 

34.412 

27.703 

37.133 

46.138 

-0.40 

37.5 

120 

-1.799 

-1.801 

34.413 

27.704 

37.134 

46.139 

0.51 

37.4 

130 

-1.770 

-1.773 

34.416 

27.705 

37.134 

46.137 

0.69 

37.2 

140 

-1.545 

-1.548 

34.434 

27.714 

37.128 

46.118 

1.49 

36.5 

150 

-0.865 

-0.869 

34.506 

27.748 

37.119 

46.069 

3.12 

33.5 

160 

-0.187 

-0.193 

34.573 

27.771 

37.101 

46.011 

2.52 

31.5 

170 

0.290 

0.283 

34.627 

27.790 

37.090 

45.973 

2.22 

30.0 

180 

0.627 

0.619 

34.661 

27.797 

37.078 

45.942 

1.35 

29.  5 

190 

0.685 

0.677 

34.668 

27.799 

37.076 

45.937 

0.74 

29.4 

200 

0.725 

0.716 

34 . 674 

27.802 

37.076 

45.935 

0.82 

29.2 

210 

0.734 

0.725 

34.674 

27.801 

37.075 

45.934 

-0.43 

29.2 

220 

0.657 

0.648 

34.670 

27.803 

37.081 

45.944 

0.81 

29.1 

230 

0.608 

0.598 

34.667 

27.803 

37.085 

45.950 

0.54 

29.0 

240 

0.687 

0.677 

34.675 

27.805 

37.082 

45.943 

0.58 

28.9 

250 

0.703 

0.692 

34.680 

27.808 

37.084 

45.944 

0.96 

28.6 

260 

0.713 

0.702 

34.680 

27.807 

37.083 

45.942 

-0.46 

28.7 

270 

0.644 

0.632 

34.678 

27.810 

37.089 

45.953 

1.00 

28.4 

280 

0.670 

0.658 

34.682 

27.812 

37.090 

45.952 

0. 67 

28.3 

290 

0.718 

0.705 

34. 686 

27.812 

37.087 

45.946 

-0.20 

28.3 

300 

0.726 

0.713 

34.689 

27.814 

37.089 

45.947 

0.77 

28.2 

325 

0.687 

0.673 

34.686 

27.814 

37.091 

45.952 

0.24 

28.2 

350 

0.689 

0.674 

34.687 

27.815 

37.092 

45.953 

0.30 

28.2 

375 

0.657 

0.640 

34 . 685 

27.815 

37.094 

45.957 

0.32 

28.1 

400 

0.655 

0.637 

34.687 

27.817 

37.096 

45.959 

0.48 

28.0 

425 

0.655 

0. 63  6 

34. 689 

27.819 

37.098 

45.961 

0.46 

27.9 

450 

0.659 

0.63  9 

34.690 

27.819 

37.098 

45.961 

0.27 

27.8 

475 

0.624 

0.603 

34.688 

27.820 

37.101 

45.966 

0.37 

27.8 

500 

0.653 

0.630 

34.692 

27.822 

37.101 

45.964 

0.37 

27.7 

550 

0.607 

0.582 

34.691 

27.824 

37.106 

45.972 

0.43 

27.5 

600 

0.583 

0.556 

34.690 

27.824 

37.108 

45.975 

0.28 

27.5 

650 

0.560 

0.530 

34. 689 

27.825 

37.110 

4  5. 97  9 

0.27 

27.4 

700 

0.556 

0.524 

34.690 

27 . 8»>  6 

37.112 

45.981 

0.29 

27.4 

750 

0.529 

0.494 

34.690 

27.828 

37.115 

45.986 

0.39 

27.2 

800 

0.500 

0.463 

34.688 

27.828 

37.117 

45.990 

0.25 

27.2 

850 

0.474 

0.434 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.31 

27.1 

900 

0.457 

0.415 

34.687 

27.830 

37.122 

45.997 

0.32 

27.0 

950 

0.436 

0.391 

34.686 

27.831 

37.124 

46.001 

0.28 

26.9 

1000 

0.419 

0.371 

34.685 

27.831 

37.126 

46.003 

0.24 

26.9 

1100 

0.381 

0.328 

34.684 

27.833 

37.130 

46.010 

0.31 

26.7 

1200 

0.332 

0.274 

34.683 

27.835 

37.135 

46.018 

0.36 

26.4 

1300 

0.292 

0.228 

34.681 

27.836 

37.139 

46.024 

0.29 

26.3 

1400 

0.250 

0.180 

34.678 

27.837 

37.142 

46.030 

0.26 

26.1 

1500 

0.204 

0.129 

34.676 

27.838 

37.146 

46.037 

0.33 

25.9 

1600 

0.160 

0.079 

34.676 

27.840 

37.152 

46.046 

0.39 

25.5 

1700 

0.124 

0.037 

34.674 

27.841 

37.155 

46.051 

0.29 

25.3 

1800 

0.083 

-0.010 

34.671 

27.841 

37.158 

46.057 

0.28 

25.1 

1900 

0.043 

-0.057 

34.669 

27.842 

37.162 

46.063 

0.32 

24.8 

2000 

0.014 

-0.092 

34.668 

27.843 

37.165 

46.068 

0.31 

24.6 

2100 

-0.019 

-0.131 

34.667 

27.844 

37.168 

46.074 

0.34 

24.2 

2200 

-0.050 

-0.169 

34.665 

27.845 

37.171 

46.07? 

0.29 

24.0 

2300 

-0.082 

-0.208 

34.664 

27.846 

37.174 

46.084 

0.34 

23.7 

2400 

-0.101 

-0.234 

34.664 

27.847 

37.177 

46.089 

0.31 

23.4 

2500 

-0.124 

-0.264 

34.662 

27.847 

37.179 

46.092 

0.25 

23.2 

2600 

-0.144 

-0.292 

34.661 

27.847 

37.181 

46.096 

0.28 

23.0 

2700 

-0.165 

-0.320 

34.661 

27.849 

37.184 

46.100 

0.33 

22.7 

2800 

-0.185 

-0.348 

34.661 

27.850 

37.187 

46.105 

0.33 

22.4 

2900 

-0.199 

-0.370 

34.661 

27.851 

37.190 

46.108 

0.30 

22.1 

3000 

-0.216 

-0.394 

34.659 

27.851 

37.191 

46.111 

0.23 

21.9 

3200 

-0.239 

-0.434 

34.658 

27.852 

37.194 

46.117 

0.27 

21.5 

3400 

-0.271 

-0.483 

34.657 

27.853 

37.198 

46.124 

0.31 

21.0 

3600 

-0.284 

-0.514 

34.657 

27.855 

37.202 

46.129 

0.27 

20.6 

3800 

-0.299 

-0.547 

34.656 

27.855 

37.204 

46.133 

0.26 

20.3 

3970 

-0.329 

-0.593 

34 . 656 

27.858 

37.209 

46.141 

0.36 

19.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

1.8 

-1.822 

-1.822 

34.419 

7.12 

68.3 

2.06 

29.30 

0.30 

4.266 

1.836 

25.0 

-1.822 

7.13 

68.4 

2.06 

29.40 

0.30 

4.213 

1.823 

50.0 

-1.822 

7.12 

68.2 

2.06 

29.40 

0.30 

90.4 

-1 . 813 

-1.815 

34.417 

7.12 

68.4 

2.06 

29.30 

0.30 

4.354 

1.874 

187.3 

0.566 

0.558 

34 . 648 

4.84 

97.3 

2.26 

32.40 

0.01 

1.008 

0.429 

300.8 

0.684 

0. 671 

34. 680 

4.74 

105.1 

2.26 

32.40 

0.01 

0.593 

0.251 

518.2 

0.623 

0.600 

34 . 691 

4.68 

113.0 

2.27 

32.60 

0.00 

0.311 

0.132 

600.3 

0.557 

0.530 

34 . 686 

4.68 

115.2 

2.29 

32.90 

0.01 

0.285 

0.123 

700.3 

0.550 

0.518 

34.689 

4.66 

117.6 

2.29 

32 . 90 

0.01 

0.215 

0.0  98 

800.0 

0.510 

0.473 

34 . 690 

4.64 

120.0 

2.30 

33.00 

0.01 

0.168 

0.072 

999.4 

0.423 

0.375 

34.688 

4.68 

124.1 

2.31 

33.30 

0.01 

0.101 

0.050 

1206.8 

0.338 

0.279 

34.684 

4.70 

126.7 

2.32 

33.20 

0.01 

0.078 

0.045 

1400.3 

0.251 

0.181 

34.683 

4.80 

127.8 

2.31 

33.20 

0.00 

0.102 

0.048 

1599.4 

0.161 

0.080 

34.676 

4.91 

127.9 

2.31 

33.00 

0.00 

0.11 5 

0.051 

1799.8 

0.081 

-0.012 

34.675 

4.97 

129.1 

2.30 

33.00 

0.00 

0.051 

1999.8 

0.003 

-0.103 

34. 671 

5.09 

128.7 

2.30 

32.80 

0.01 

0.140 

0.077 

2249.8 

-0.071 

-0.193 

34 . 667 

5.17 

128.6 

2.29 

32.70 

0.01 

0.178 

0.098 

2500.1 

-0.125 

-0.265 

34.664 

5.24 

128.6 

2.29 

32.70 

0.01 

2699.6 

-0.163 

-0.318 

34.662 

5.26 

128.2 

2.28 

32.70 

0.02 

0.154 

0.072 

3000.1 

-0.218 

-0.396 

34.664 

5.41 

126.0 

2.27 

32.60 

0.02 

3307.3 

-0.252 

-0.456 

34.658 

5.48 

127.1 

2.27 

32.40 

0.01 

0.260 

0.118 

3600. 1 

-0.282 

-0.512 

34.658 

5.49 

128.6 

2.27 

32.50 

0.01 

0.263 

0.125 

3956.1 

-0.328 

-0.590 

34 . 655 

5.53 

132.7 

2.27 

32.40 

0.01 

0.269 

0.126 

3971.8 

-0.328 

-0.592 

34.656 

5.54 

133.6 

2.27 

32.60 

0.13 

0.266 

0.124 

ANT  V/2  Station:  310  CTD:  63  66  22.36  s  5  40.59  e  02:23  86/08/06 

bottom  depth:4233  air  temperature : -27 . 0  air  pressure:993  wind/s:10.0  wind/d:279 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.846 

-1.846 

34.405 

27.699 

37.132 

46.140 

0.00 

38.6 

10 

-1.838 

-1.838 

34.405 

27.698 

37.131 

46.138 

-0.25 

38.6 

20 

-1.838 

-1.838 

34.405 

27.698 

37.131 

46.139 

0.04 

38.5 

30 

-1.837 

-1.838 

34.406 

27.699 

37.132 

46.139 

0.50 

38.4 

40 

-1.837 

-1.838 

34.408 

27.701 

37.133 

46.141 

0.71 

38.1 

50 

-1.837 

-1.838 

34.410 

27.702 

37.135 

46.142 

0.71 

37.9 

60 

-1.835 

-1.836 

34.409 

27.702 

37.134 

46.141 

-0.52 

38.0 

70 

-1.834 

-1.835 

34.410 

27.702 

37.135 

46.142 

0.50 

37.8 

80 

-1.834 

-1.836 

34.411 

27.703 

37.135 

46.143 

0.51 

37.7 

90 

-1 . 833 

-1.835 

34 . 410 

27.702 

37.135 

46.142 

-0.51 

37.7 

100 

-1.833 

-1.835 

34.411 

27.703 

37.135 

46.143 

0.51 

37.6 

110 

-1.832 

-1.834 

34.410 

27.702 

37.134 

46.142 

-0.51 

37.6 

120 

-1.829 

-1.831 

34 . 411 

27.703 

37.135 

46.142 

0.48 

37.5 

130 

-1.827 

-1.830 

34.411 

27.703 

37.135 

46.142 

-0.13 

37.4 

140 

-1.811 

-1.814 

34.411 

27.703 

37.133 

46.140 

-0.39 

37.4 

150 

-1.368 

-1.372 

34.460 

27.729 

37.132 

46.111 

2.77 

35.0 

160 

-0.306 

-0.311 

34.557 

27.764 

37.101 

46.018 

3.07 

32.1 

170 

-0.024 

-0.030 

34.595 

27.781 

37.100 

46.001 

2.17 

30.7 

180 

0.232 

0.225 

34.622 

27.789 

37.093 

45.979 

1.44 

30.1 

190 

0.449 

0.441 

34.645 

27.795 

37.086 

45.960 

1.24 

29.6 

200 

0.606 

0.598 

34.662 

27.799 

37.081 

45.947 

1.03 

29.3 

210 

0.669 

0.660 

34 . 672 

27.804 

37.081 

45.943 

1.09 

29.0 

220 

0.714 

0.704 

34.675 

27.803 

37.078 

45.938 

-0.45 

29.0 

230 

0.692 

0.682 

34.674 

27.804 

37.080 

45. 941 

0.48 

29.0 

240 

0.671 

0.661 

34 . 678 

27.808 

37.086 

45.948 

1.21 

28.6 

250 

0.700 

0.689 

34.680 

27.808 

37.084 

45.945 

-0.34 

28.6 

260 

0.685 

0.674 

34 . 680 

27.809 

37.086 

4  5. 94  7 

0.58 

28.5 

270 

0.701 

0.689 

34 . 684 

27.811 

37.087 

45.948 

0.82 

28.4 

280 

0.758 

0.746 

34 . 689 

27.812 

37.085 

45.942 

0.09 

28.4 

290 

0.674 

0.661 

34.682 

27.812 

37.089 

45.951 

0.33 

28.4 

300 

0.651 

0.638 

34.683 

27.814 

37.093 

45.956 

0.88 

28.1 

325 

0.761 

0.747 

34 . 693 

27.815 

37.088 

45.945 

0.18 

28.2 

350 

0.730 

0.714 

34.692 

27.816 

37.091 

45.949 

0.44 

28.1 

375 

0.721 

0.704 

34.694 

27.819 

37.093 

45  753 

0.54 

27.9 

400 

0.719 

0.701 

34.695 

27.820 

37.095 

45.954 

0.36 

27.8 

425 

0.711 

0.692 

34.695 

27.820 

37.096 

45.956 

0.29 

27.8 

450 

0.699 

0.67  9 

34 . 697 

27.823 

37.099 

45.960 

0.57 

27.6 

475 

0.675 

0.654 

34.695 

27.822 

37.100 

45.962 

0.19 

27.6 

500 

0.648 

0.625 

34.695 

27.824 

37.104 

45.967 

0.52 

27.5 

550 

0.623 

0.598 

34.694 

27.825 

37.106 

45.971 

0.28 

27.4 

600 

0.609 

0.582 

34.696 

27.828 

37.110 

4  5. 97  6 

0.42 

27.2 

650 

0.588 

0.558 

34.694 

27.828 

37.111 

45. 978 

0.13 

27.3 

700 

0.554 

0.522 

34.692 

27.828 

37.114 

45.983 

0.29 

27.2 

703 

0.550 

0.518 

34.692 

27.828 

37.114 

45.984 

0.59 

27.2 

ANT  V/2  Station:  311  CTD:  64  66  30.88  s  5  21.22  e 

bottom  depth: 4236  air  temperature : -2 6 . 0  air  pressure: 994  wind/a : 8 . 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 811 

-1.811 

34.407 

27.699 

37.130 

46.136 

0.00 

38.5 

10 

-1.806 

-1.806 

34.405 

27.697 

37.128 

46.134 

-0.74 

38.6 

20 

-1.805 

-1.805 

34.404 

27.697 

37.127 

46.133 

-0.51 

38.7 

30 

-1.804 

-1.805 

34.405 

27.697 

37.128 

46.134 

0.50 

38.5 

40 

-1 . 803 

-1 . 804 

34 . 404 

27.697 

37.127 

46.133 

-0.51 

38.5 

50 

-1.800 

-1.801 

34.405 

27.697 

37.128 

46.133 

0.48 

38.4 

60 

-1.796 

-1.797 

34.405 

27.697 

37.127 

46.132 

-0.18 

38.4 

70 

-1.802 

-1.803 

34.406 

27.698 

37.129 

46.134 

0.56 

38.2 

80 

-1.787 

-1.789 

34.406 

27.698 

37.127 

46.132 

-0.37 

38.2 

90 

-1.730 

-1.732 

34.411 

27.700 

37.126 

46.127 

0.86 

37.9 

100 

-0.546 

-0.549 

34.524 

27.749 

37.100 

46.031 

3.75 

33.6 

110 

0.426 

0.422 

34.610 

27.768 

37.061 

45. 937 

2.24 

32.1 

120 

0.814 

0.809 

34.650 

27.777 

37.046 

45.901 

1 . 50 

31.4 

130 

0.912 

0.906 

34.658 

27.777 

37.041 

45.890 

-0.25 

31.5 

140 

0.913 

0. 907 

34.660 

27.778 

37.042 

45.891 

0.70 

31.4 

150 

0.907 

0.900 

34.662 

27.780 

37.045 

45.894 

0.80 

31.2 

160 

0.980 

0.973 

34 . 673 

27.784 

37.044 

45.890 

1.08 

30.8 

170 

0.959 

0. 951 

34.671 

27.784 

37.045 

45.892 

-0.17 

30.9 

180 

0.963 

0.955 

34.672 

27.785 

37.046 

45.892 

0.42 

30.9 

190 

0. 921 

0.913 

34.669 

27.785 

37.049 

45.897 

0.43 

30.8 

200 

0. 917 

0.908 

34.670 

27.786 

37.050 

45.899 

0.59 

30.7 

210 

0. 92  5 

0.916 

34.673 

27.788 

37.051 

45.900 

0.77 

30.6 

220 

0.917 

0.907 

34.674 

27.789 

37.053 

45.902 

0.66 

30.5 

230 

0.913 

0.903 

34.675 

27.791 

37.054 

45.903 

0.59 

30.4 

240 

0.910 

0.899 

34.676 

27.792 

37.056 

45.905 

0.57 

30.3 

250 

0.910 

0.899 

34.677 

27.792 

37.057 

45.906 

0.51 

30.3 

260 

0.918 

0.90  6 

34.679 

27.794 

37.057 

45.906 

0.58 

30.2 

270 

0.921 

0.90  9 

34 . 681 

27.795 

37.058 

45.907 

0.67 

30.1 

280 

0.919 

0.90  6 

34.681 

27.795 

37.059 

45.907 

0.24 

30.1 

290 

0.910 

0.897 

34.682 

27.797 

37.061 

45.910 

0.68 

29.9 

300 

0.901 

0.887 

3  4. 681 

27.796 

37.061 

45.911 

-0.18 

30.0 

325 

0.890 

0.875 

34.683 

27.799 

37.064 

45.914 

0.56 

29.8 

350 

0.878 

0.862 

34.684 

27.800 

37.067 

45.918 

0.47 

29.7 

375 

0.809 

0.792 

34.680 

27.802 

37.072 

45.927 

0.50 

29.  5 

400 

0.783 

0.765 

34. 680 

27.803 

37.075 

4  5. 931 

0.50 

29.4 

425 

0.813 

0.794 

34.685 

27.806 

37.076 

45. 930 

0.48 

29.3 

450 

0.790 

0.769 

34.686 

27.808 

37.079 

45. 935 

0.57 

29.1 

475 

0.767 

0.745 

34. 685 

27.809 

37.081 

4  5.93  9 

0.36 

29.0 

500 

0.755 

0.732 

34.686 

27.810 

37.084 

45. 942 

0.48 

28.9 

550 

0.714 

0.689 

34.684 

27.811 

37.087 

45.948 

0.33 

28.8 

600 

0.668 

0.640 

34.682 

27.813 

37.092 

45.955 

0.37 

28.7 

650 

0.634 

0.604 

34.682 

27.815 

37.096 

45.961 

0.43 

28.5 

700 

0.606 

0.573 

34.682 

27.817 

37.100 

45.966 

0.39 

28.4 

701 

0.606 

0.573 

34.681 

27.816 

37.099 

45.965 

-1.58 

28.4 

05:22  86/08/06 

wind/d: 282 


ANT  V/2  Station:  312  CTD:  65  66  39.98  s  5  0.09  e  08:02  86/08/06 


bottom  depth:4137  air  temperature : -22 . 0  air  pressure:994  wind/a:15.6  wind/d:294 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.830 

-1.830 

34.418 

27.709 

37.140 

46.147 

0.00 

37.6 

10 

-1.828 

-1.828 

34.420 

27.710 

37.142 

46.149 

0.70 

37.4 

20 

-1.831 

-1.831 

34.420 

27.710 

37.142 

46.149 

0.16 

37.4 

30 

-1.832 

-1.833 

34.422 

27.712 

37.144 

46.151 

0.72 

37.1 

40 

-1.824 

-1 . 825 

34.423 

27.713 

37.144 

46.151 

0.43 

37.0 

50 

-1.823 

-1.824 

34.422 

27.712 

37.143 

46.150 

-0.51 

37.0 

60 

-1.824 

-1.625 

34.422 

27.712 

37.143 

46.150 

0.10 

37.0 

70 

-1.817 

-1.818 

34.422 

27.712 

37.143 

46.149 

-0.25 

36.9 

80 

-1.825 

-1.827 

34.422 

27.712 

37.143 

46.150 

0.27 

36.9 

90 

-1.821 

-1.823 

34.423 

27.713 

37.144 

46.150 

0.47 

36.7 

100 

-1.698 

-1.700 

34.435 

27.719 

37.142 

46.141 

1.37 

36.1 

110 

-0.460 

-0.464 

34.557 

27.772 

37.117 

46.043 

3.89 

31.5 

120 

0.304 

0.299 

34.629 

27.790 

37.090 

45.972 

2.24 

30.0 

130 

0.610 

0.605 

34.655 

27.793 

37.075 

45.940 

0.75 

29.8 

140 

0.667 

0.661 

34.658 

27.792 

37.070 

45.932 

-0.63 

29.9 
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0.791 

0.785 

34.671 

27.795 

37.066 

45.921 

0.83 

29.7 

160 

0.825 

0.818 

34.675 

27.796 

37.065 

45.918 

0.54 

29.7 
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0.821 

0.814 

34.675 

27.796 

37.065 

45.919 

0.31 

29.7 
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0.833 

0.825 

34.677 

27.797 

37.065 

45.919 

0.50 

29.6 
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0.846 

0.838 

34.680 

27.799 

37.066 

45.919 

0.69 

29.5 
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0.847 

0.838 

34.682 

27.800 

37.068 

45.920 

0.70 

29.4 
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0.848 

0.839 

34.684 

27.802 

37.069 

45.922 

0.70 

29.  2 
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0.859 

0.849 

34.687 

27.804 

37.070 

45.922 

0.72 

29.1 
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0.852 

0.842 

34.687 

27.804 

37.071 

45.923 

0.41 

29.1 

240 

0.899 

0.888 

34.692 

27.805 

37.070 

45.919 

0.47 

29.0 
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0.903 

0.892 

34.695 

27.807 

37.072 

45.921 

0.82 

28.8 
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0.895 

0.883 

34.695 

27.808 

37.073 

45.922 

0.44 

28.8 
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0.869 

0.857 

34.693 

27.808 

37.074 
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0.31 

28.8 

280 

0.864 

0.851 

34.694 

27.809 

37.076 

45.927 

0.61 

28.7 
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0.858 

0.845 

34.693 

27.809 

37.076 

45.927 

-0.32 

28.8 

300 

0.843 

0.829 

34.694 

27.811 

37.078 

45. 931 

0.78 

28.6 

325 

0.814 

0.799 

34.692 

27.811 

37.080 

45.935 

0.27 

28.6 
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0.794 
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34.693 

27.813 

37.084 
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28.4 
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0.757 

0.740 

34.693 

27.815 

37.088 
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0.59 

28.2 

400 

0.732 

0.714 

34.692 

27.816 

37.091 

45.950 

0.38 

28.1 
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0.735 

0.716 

34.695 

27.819 

37.093 

45.952 

0.53 

28.0 
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0.734 

0.714 

34.695 

27.819 

37.093 

45.952 

0.14 

28.0 
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0.715 

0.693 

34.694 

27.819 
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45.955 

0.30 
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0.696 

0.673 

34.694 

27.820 

37.097 

45.958 

0.44 

27.9 
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0.653 

0.628 

34.693 

27.822 

37.102 

45.965 

0.41 

27.7 

600 

0.615 

0.588 

34.692 

27.824 

37.106 

45.971 

0.38 

27.6 

650 

0.577 

0.547 

34.690 

27.825 

37.109 

45.977 

0.31 

27.5 

700 

0.565 

0.533 

34.691 

27.827 

37.112 

45. 980 

0.35 

27.4 

750 

0.531 

0.496 

34.689 

27.827 

37.114 

45.985 

0.29 

27.3 

800 

0.515 

0.478 

34.689 

27.828 

37.116 

45. 988 

0.31 

27.2 
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0.490 

0.450 

34.688 

27.829 

37.119 

45.992 

0.31 

27.1 
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0.476 

0.433 

34.689 

27.831 

37.122 

45.996 

0.37 

27.0 
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0.458 

0.413 

34. 688 

27.831 

37.123 

45.998 

0.25 
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1000 
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0.388 

34.686 

27.831 

37.125 

46.001 

0.19 
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1100 
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0.334 

34. 685 

27.834 

37.130 

46.010 

0.35 

26.7 

1200 

0.345 

0.286 

34.682 

27.834 

37.133 

46.015 

0.25 

26.6 

1300 

0.306 

0.242 

34.681 

27.836 

37.137 

46.022 

0.32 

26.4 

1400 

0.264 

0.194 

34.679 

27.837 

37.141 

46.029 

0.30 

26.  2 

1500 

0.214 

0.139 

34.677 

27.838 

37.146 

46.037 

0.35 

25.9 

1600 

0.172 

0.091 

34.676 

27.840 

37.151 

46.044 

0.35 

25.6 

1700 

0.129 

0.042 

34.674 

27.841 

37.155 

46.050 

0.33 

25.3 

1800 

0.094 

0.001 

34.671 

27.841 

37.157 

46.055 

0.25 

25.2 

1900 

0.054 

-0.046 

34 . 669 

27.841 

37.160 

46.061 

0.32 

24 . 9 

2000 

0.021 

-0.085 

34.669 

27.844 

37.165 

46.068 

0.37 

24.5 

2100 

-0.012 

-0.125 

34.666 

27.843 

37.167 

46.072 

0.25 

24 . 4 

2200 

-0.046 

-0.165 

34.665 

27.844 

37.171 

46.078 

0.35 

24.1 

2300 

-0.073 

-0.199 

34.665 

27.846 

37.174 

46.084 

0.35 

23.7 

2400 

-0.098 

-0.231 

34.665 

27.848 

37.178 

46.089 

0.34 

23.4 

2500 

-0.121 

-0.261 

34.663 

27.848 

37.179 

46.092 

0.26 

23.2 

2600 

-0.143 

-0.291 

34.662 

27.848 

37.182 

46.096 

0.30 

22.9 

2700 

-0.163 

-0.318 

34.663 

27.850 

37.186 

46.102 

0.36 

22.6 

2800 

-0.187 

-0.350 

34.661 

27.850 

37.187 

46.105 

0.28 

22.3 

2900 

-0.201 

-0.371 

34.662 

27.852 

37.191 

46.110 

0.34 

22.0 

3000 

-0.216 

-0.394 

34.661 

27.852 

37.192 

46.113 

0.27 

21 . 8 

3200 

-0.248 

-0.443 

34.658 

27.852 

37.195 

46.118 

0.26 

21.4 

3400 

-0.270 

-0.482 

34.657 

27.853 

37.198 

46.124 

0.27 

21.0 

3600 

-0.287 

-0.517 

34.658 

27.856 

37.203 

46.130 

0.30 

20.5 

3800 

-0.305 

-0.553 

34.659 

27.858 

37.207 

46.137 

0.31 

20.0 

4000 

-0.324 

-0.591 

34.657 

27.858 

37.210 

46.141 

0.26 

19.6 

4170 

-0.333 

-0.616 

34.657 

27.859 

37.213 

46.145 

0.28 

19.3 
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SI 
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N3 

N2 

FI 

F2 

2.4 

-1.828 

70.3 

2.08 

29.60 

0.27 

4.027 

1.780 

24.8 

-1.825 

-1.825 

34.420 

6.98 

69.9 

2.08 

29.60 

0.27 

4.001 

1.830 

75.3 

-1.819 

6.97 

70.0 

2.08 

29.60 

0.26 

4.089 

1.756 

99.5 

-1.353 

-1.355 

34.461 

6.59 

75.0 

2.12 

30.20 

0.23 

3.495 

1.511 

125.3 

0.917 

0.911 

34.666 

4.59 

98.0 

2.30 

32.90 

0.00 

0 . 617 

0.268 

150.4 

0.937 

0.930 

34.679 

4.59 

99.9 

2.29 

32.80 

0.00 
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0.236 

200.6 

0.910 

0.901 

34.685 

4.59 

102.1 

2.28 

32.70 

0.00 

0.4  61 

0.204 

250.3 

0.890 

0.879 

34.690 

4.63 

104.1 

2.27 

32.60 

0.00 

299.8 

0.869 

0.855 

34.694 

4.64 

105.5 

2.27 

32.70 

0.00 

0.357 

0.156 

400.4 

0.777 

0.759 

34.690 

4.66 

108.6 

2.27 

32.60 

0.00 

0.312 

0.139 

500.0 

0.693 

0.670 

34.687 

4.68 

111.9 

2.28 

32.70 

0.00 

0.260 

0.116 

648.5 

0.589 

0.559 

34.690 

4.68 

116.8 

2.30 

33.10 

0.00 

0.209 

0.099 

801.0 

0.520 

0.483 

34.683 

4.70 

119.7 

2.31 

33.20 

-0.01 

0.146 

0.070 

1000.0 

0.437 

0.389 

34.687 

4.70 

123.1 

2.32 

33.40 

0.00 

0.099 

0.054 

1200.1 

0.351 

0.292 

34.685 

4.74 

125.5 

2.33 

33.50 

0.00 

0.080 

0.039 

1498.5 

0.216 

0.141 

34.669 

4.89 

127.5 

2.32 

33.40 

0.00 

0.088 

0.043 

1798.5 

0.089 

-0.004 

34.673 

5.01 

126.0 

2.32 

33.20 

0.00 

2200.3 

-0.057 

-0.176 

34.668 

5.16 

128.8 

2.31 

33.00 

0.00 

0.064 

2599.8 

-0.150 

-0.297 

34.670 

5.30 

128.1 

2.30 

32.80 

0.00 

0.161 

0.081 

2998. 6 

-0.219 

5.42 

126.5 

2.29 

32.70 

0.01 

0.234 

0.114 

3399.3 

-0.270 

-0.482 

34.659 

5.49 

126.1 

2.28 

32.60 

0.00 

0.2  60 

0.121 

3799.3 

-0.306 

5.56 

127.8 

2.28 

32.60 

0.00 

0.286 

0.134 

4154.5 

-0.335 

-0.617 

34.655 

5.59 

134 . 1 

2.29 

32.60 

0.01 

0.124 

4171.2 

-0.332 

-0.615 

34.653 

5.59 

134.8 

2.28 

32.60 

0.02 

0.262 

ANT  V/2  Station:  313  CTD:  66  67  1.01  s  4  16.98  e  20:18  86/08/06 

bottom  depth:3816  air  tsmperatuia : -5 . 7  air  pressure:988  wind/a:11.5  wind/d:319 
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PT 
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S2 

S4 
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AN 

0 

-1.815 

-1.815 

34.440 

27.726 

37.157 

46.162 

0.00 

36.0 

10 

-1.813 

-1.813 

34.440 

27.726 

37.156 

46.162 

-0.12 

35.9 

20 

-1.814 

-1.814 

34.439 

27.725 

37.156 

46.161 

-0.49 

35.9 

30 

-1.811 

-1.812 

34 . 438 

27.724 

37.155 

46.160 

-0.53 

36.0 

40 

-1.811 

-1.812 

34.439 

27.725 

37.156 

46.161 

0.51 

35.8 

50 

-1.811 

-1.812 

34.439 

27.725 

37.156 

46.161 

0.04 

35.8 

60 

-1 . 809 

-1.810 

34.439 

27.725 

37.155 

46.161 

-0.13 

35.7 

70 

-1.811 

-1.812 

34.438 

27.724 

37.155 

46.160 

-0.48 

35.7 

80 

-1.772 

-1.774 

34.440 

27.725 

37.153 

46.156 

0.39 

35.6 

90 

-1.758 

-1.760 

34.440 

27.725 

37.152 

46.154 

-0.36 

35.6 

100 

-0. 984 

-0.987 

34.465 

27.719 

37.098 

46.055 

-1.56 

36.3 

110 

0.196 

0.192 

34 . 624 

27.792 

37.098 

45.987 

4 . 65 

29.7 

120 

0.651 

0.646 

34 . 661 

27.796 

37.074 

45.937 

0.72 

29.6 

130 

0.695 

0.690 

34.663 

27.794 

37.071 

45.931 

-0.62 

29.7 

140 

0.787 

0.781 

34.673 

27.797 

37.068 

45.923 

0.78 

29.6 

150 

0.824 

0.817 

34.679 

27.799 

37.068 

45.921 

0.86 

29.4 

160 

0.853 

0.846 

34. 682 

27.800 

37.067 

45.919 

0.38 

29.3 

170 

0.863 

0.856 

34.683 

27.800 

37.067 

45. 918 

0.21 

29.3 

180 

0.862 

0.854 

34.683 

27.800 

37.067 

45.918 

0.18 

29.3 

190 

0.846 

0.838 

34.685 

27.803 

37.070 

45.923 

0.93 

29.1 

200 

0.733 

0.724 

34.678 

27.804 

37.078 

45.937 

0.83 

28.9 

210 

0.754 

0.745 

34 . 680 

27.805 

37.078 

45.935 

0.25 

28.9 

220 

0.724 

0.714 

34. 678 

27.805 

37.080 

45.939 

0.39 

28.9 
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0.784 

0.774 

34.684 

27.806 

37.077 

45.933 

0.46 

28.8 

240 

0.792 

0.781 
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27.807 

37.078 

45.933 

0.58 

28.8 

250 

0.873 

0.862 

34 . 694 

27.809 

37.074 

45.925 

0.47 

28.7 

260 

0.867 

0.855 

34 . 695 

27.810 

37.076 

45.927 

0.63 

28.6 

270 

0.861 

0.849 

34.696 

27.811 

37.078 

45.929 

0.63 

28.5 

280 

0.859 

0.846 

34.696 

27.811 

37.078 

45.930 

0.24 

28.5 

290 

0.847 

0.834 

34.695 

27.811 

37.079 

45.931 

0.18 

28.5 

300 

0.828 

0.815 

34.696 

27.813 

37.082 
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0.83 

28.3 
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0.748 

0.734 

34.690 

27.813 

37.087 

45. 945 

0.36 

28.3 

350 

0.764 

0.748 

34.694 

27.816 

37.088 

45.945 

0.52 

28.1 

375 

0.780 

0.763 

34.697 

27.817 

37.089 

45. 945 

0.41 

28.1 

400 

0.760 

0.742 

34.697 

27.819 

37.091 

45.949 

0.44 

28.0 

425 

0.732 

0.713 

34.697 

27.820 

37.095 

45.954 

0.52 

27.8 
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0.677 

0.657 

34.693 

27.821 

37.098 

45.960 

0.35 

27.7 
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0.642 

0.621 

34.692 

27.822 

37.102 

45.966 

0.49 

27.6 

500 

0.630 

0.607 

34.691 

27.822 

37.103 

45.967 

0.16 

27.6 

550 

0.596 

0.571 

34.691 

27.824 

37.107 

45.974 

0.42 

27.4 

600 

0.583 

0.556 

34.692 

27.826 

37.110 

45.977 
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27.3 

650 

0.581 

0.551 

34.691 

27.826 

37.109 

45.977 

-0.17 

27.4 
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0.553 
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34.691 

27.827 

37.113 
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0.39 

27.3 
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0.487 

34.688 

27.827 

37.114 

45.986 

0.14 

27.3 

800 

0.497 

0.460 

34.689 

27.829 

37.119 

45.991 

0.44 

27.1 

850 

0.472 

0.432 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.21 

27.1 
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0.449 

0.407 

34.687 

27.831 

37.123 

45.999 

0.37 

26.9 

950 

0.429 

0.384 

34.687 

27.832 

37.126 

46.003 

0.35 

26.8 
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0.404 

0.356 

34.684 

27.831 

37.127 

46.005 
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26.9 

1100 

0.367 

0.314 

34 . 684 

27.834 

37.132 

46.012 

0.34 

26.6 
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0.332 

0.274 

34.684 

27.836 

37.136 

46.019 

0.34 

26.4 

1300 

0.287 

0.223 

34 . 680 

27.836 

37.139 

46.025 
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26.3 
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34. 679 

27.838 

37.144 

46.032 
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26.0 
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0.120 

34.677 

27.839 

37.148 

46.040 
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0.160 
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34.676 

27.840 

37.152 

46.046 
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25.5 
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0.124 
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34.676 

27.843 

37.157 

46.053 
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-0.013 

34.671 

27.841 

37.158 

46.057 
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1900 

0.034 

-0.065 

34.671 

27.844 

37.164 

46.066 
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0.005 

-0.101 

34.670 

27.845 

37.167 

46.071 

0.31 

24.3 

2100 

-0.024 

-0.136 

34.669 

27.846 

37.170 
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-0.052 
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27.847 

37.174 
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0.31 
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-0.084 
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27.849 
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46.088 
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23.4 

2400 

-0.117 

-0.250 

34.665 

27.849 

37.180 

46.092 

0.27 

23.2 

2500 

-0.139 

-0.279 

34.666 

27.851 

37.184 

46.097 
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-0.158 

-0.305 

34.664 

27.851 

37.185 

46.100 

0.23 
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-0.182 

-0.337 

34.663 

27.851 

37.188 
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-0.193 

-0.355 

34.663 

27.852 

37.190 

46.108 

0.27 

22.1 

2900 

-0.213 

-0.383 

34.663 

27.854 
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0.34 

21.8 
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-0.229 

-0.407 

34.660 

27.852 
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21.7 
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-0.455 

34.659 

27.854 
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21.2 

3400 
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34.659 

27.855 
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20.7 
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27.856 

37.203 
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34.657 
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37.208 
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3.950 

1.708 

14.3 

-1.813 

-1.813 
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72.1 

2.07 

29.70 
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-1.811 

-1.812 

34.439 

6.93 

72.3 
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29.70 

0.27 

3 . 919 
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-1.807 
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29.70 
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-1.110 
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34.479 

6.41 
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30.40 
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1.440 
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0.824 
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4.68 
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2.29 

32.60 

0.02 

200.3 

0.741 

0.732 

34.676 

4.78 

102.1 

2.28 

32.50 

0.02 

299.0 

0.838 

0.825 

34.692 

4.61 

107.2 

2.27 

32.50 

0.01 

0.337 

0.144 

401.2 

0.760 

0.742 

34.695 

4.66 

111.5 

2.27 

32.50 

0.01 

0.262 

0.112 

600.4 

0.584 

0.557 

34 . 692 

4.66 

116.7 

2.30 

33.00 

0.01 

0.202 

0.091 

800.0 

0.497 

0.460 

34.689 

4 . 66 

121.3 

2.32 

33.20 

0.01 

0.124 

0.056 

1009.0 

0.402 

0.354 

34.686 

4.64 

125.7 

2.33 

33.30 

0.00 

0.088 

1149.8 

0.346 

0.290 

34.684 

4.68 

126.2 

2.33 

33.40 

0.00 

0.067 

0.031 

1300.3 

0.288 

0.224 

34.682 

4.78 

127.4 

2.33 

33.30 

0.01 

0.084 

1400.0 

0.243 

0.173 

34.681 

4.82 

127.7 

2.33 

33.20 

0.00 

0.065 

0.026 

1500.0 

0.196 

0.121 

34.677 

4 . 87 

128.2 

2.32 

33.20 

0.01 

0.078 

0.036 

1700.3 

0.124 

0.037 

34.675 

4 . 94 

128.6 

2.32 

33.10 

0.01 

0.085 

1899.3 

0.033 

-0.066 

34.672 

5.04 

128.2 

2.31 

33.10 

0.00 

0.099 

0.047 

2199.8 

-0.052 

-0.171 

34.667 

5.12 

128.5 

2.31 

33.00 

0.096 

0.041 

2599.3 

-0.158 

-0.305 

34.663 

5.26 

127.9 

2.31 

32.80 

0.02 

0.122 

0.055 

3010.9 

-0.231 

-0.410 

34.660 

5.44 

127.0 

2.29 

32.50 

0.02 

0.186 

0.083 

3279.3 

-0.269 

-0.470 

34 . 658 

5.47 

126.6 

2.28 

32.40 

0.01 

0.237 

0.112 

3819.1 

-0.324 

-0.573 

34.655 

5.53 

129.3 

2.28 

32.40 

0.01 

0.249 

0.110 

3844.8 

-0.327 

-0.579 

34 . 656 

5.55 

129.6 

2.28 

32.40 

0.20 

0.247 

0.113 

ANT  V/2  Station:  314  CTD:  67  67  22. so  s  3  23.07  e  04:i8  86/08/07 

bottom  depth:3512  air  temperature : -4 . 5  air  pressure:975  wind/s:10.3  wind/d:357 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.829 

-1 . 829 

34.431 

27.719 

37.151 

46.157 

0.00 

36.6 

10 

-1 . 828 

-1.828 

34 . 430 

27.718 

37.150 

46.156 

-0.51 

36.7 

20 

-1 . 829 

-1.829 

34.430 

27.718 

37.150 

46.157 

0.10 

36.6 

30 

-1.828 

-1.829 

34 . 430 

27.718 

37.150 

46.157 

-0.08 

36.5 

40 

-1.826 

-1.827 

34.429 

27.718 

37.149 

46.155 

-0.52 

36.6 

50 

-1.825 

-1.826 

34 . 429 

27.718 

37.149 

46.155 

-0.08 

36.5 

60 

-1.822 

-1.823 

34.429 

27.717 

37.149 

46.155 

-0.16 

36.4 

70 

-1.821 

-1.822 

34.428 

27.717 

37.148 

46.154 

-0.51 

36.5 

80 

-1.816 

-1.818 

34.428 

27.716 

37.147 

46.153 

-0.21 

36.4 

90 

-1.794 

-1.796 

34.430 

27.718 

37.147 

46.152 

0.55 

36.3 

100 

-1.753 

-1.755 

34.432 

27.718 

37.145 

46.147 

0.35 

36.2 

110 

-1.140 

-1.143 

34.472 

27.731 

37.119 

46.085 

1.83 

35.1 

120 

-0.097 

-0.101 

34.577 

27.770 

37.094 

45.999 

3.33 

31.7 

130 

0.347 

0.342 

34.634 

27.792 

37.089 

45.969 

2.51 

29.8 

140 

0.411 

0.405 

34.643 

27.796 

37.089 

45.965 

1.02 

29.5 

150 

0.479 

0.473 

34.650 

27.797 

37.086 

45.959 

0.66 

29.4 

160 

0.544 

0.537 

34.660 

27.801 

37.087 

45. 955 

1.10 

29.0 

170 

0.595 

0.588 

34 . 667 

27.804 

37.086 

45.952 

0.85 

28.8 

180 

0.647 

0.639 

34 . 673 

27.806 

37.085 

45.948 

0.66 

28.7 

190 

0.663 

0.655 

34.677 

27.808 

37.086 

45.948 

0.82 

28.5 

200 

0.698 

0.689 

34 . 681 

27.809 

37.085 

45.945 

0.52 

28.5 

210 

0.705 

0.696 

34 . 683 

27.810 

37.086 

45.946 

0.60 

28.4 

220 

0.703 

0.694 

34 . 682 

27.810 

37.085 

45.945 

-0.45 

28.4 

230 

0.704 

0.694 

34.684 

27.811 

37.087 

45.947 

0.70 

28.3 

240 

0.738 

0.728 

34 . 686 

27.811 

37.084 

4  5. 94  3 

-0.47 

28.4 

250 

0.713 

0.702 

34.686 

27.812 

37.087 

4  5. 94  7 

0.74 

28.3 

260 

0.711 

0.700 

34 . 686 

27.812 

37.088 

45.947 

0.23 

28.3 

270 

0.710 

0.698 

34 . 685 

27.812 

37.087 

45.947 

-0.47 

28.3 

280 

0.713 

0.701 

34 . 686 

27.812 

37.088 

45.947 

0.44 

28.3 

290 

0.718 

0.705 

34 . 688 

27.814 

37.089 

45.948 

0.63 

28.2 

300 

0.712 

0.699 

34 . 688 

27.814 

37.089 

45.949 

0.38 

28.2 

325 

0.715 

0.701 

34 . 691 

27.816 

37.092 

45.951 

0.53 

28.0 

350 

0.703 

0.687 

34.690 

27.816 

37.092 

45.953 

0.14 

28.0 

375 

0.690 

0.673 

34.693 

27.820 

37.096 

45.957 

0.66 

27.7 

400 

0.661 

0.643 

34.691 

27.820 

37.098 

45.961 

0.27 

27.7 

425 

0.646 

0.627 

34.689 

27.819 

37.099 

45.962 

-0.23 

27.8 

450 

0.654 

0.634 

34.693 

27.822 

37.101 

45.964 

0.58 

27.6 

475 

0.651 

0.630 

34 . 693 

27.822 

37.102 

45.965 

0.20 

27.6 

500 

0.637 

0.614 

34.693 

27.823 

37.103 

45.968 

0.38 

27.5 

550 

0.614 

0.589 

34.693 

27.825 

37.106 

45.972 

0.35 

27.4 

600 

0.590 

0.563 

34.692 

27.826 

37.109 

4  5. 97  6 

0.28 

27.4 

650 

0.557 

0.527 

34.691 

27.827 

37.112 

45. 981 

0.35 

27.3 

700 

0.521 

0.489 

34 . 689 

27.828 

37.115 

45.986 

0.30 

27.2 

750 

0.497 

0.462 

34.688 

27.828 

37.117 

45.990 

0.29 

27.1 

800 

0.468 

0.431 

34. 687 

27.829 

37.120 

45.995 

0.33 

27.0 

850 

0.440 

0.400 

34. 685 

27.830 

37.122 

45.998 

0.24 

27.0 

900 

0.420 

0.378 

34.685 

27.831 

37.125 

46.002 

0.34 

26.9 

950 

0.387 

0.342 

34 . 683 

27.831 

37.127 

46.007 

0.30 

26.8 

1000 

0.356 

0.309 

34 . 682 

27.833 

37.131 

46.012 

0.36 

26.6 

1100 

0.322 

0.269 

34.681 

27.834 

37.134 

46.017 

0.29 

26.5 

1200 

0.284 

0.226 

34 . 678 

27.834 

37.137 

46.023 

0.22 

26.4 

1300 

0.245 

0.182 

34.677 

27.836 

37.141 

46.029 

0.32 

26.2 

1400 

0.202 

0.133 

34.675 

27.837 

37.145 

46.036 

0.31 

25.9 

1500 

0.165 

0.090 

34.674 

27.838 

37.149 

46.042 

0.32 

25.7 

1600 

0.117 

0.036 

34.672 

27.840 

37.154 

46.050 

0.34 

25.4 

1700 

0.072 

-0.015 

34 . 669 

27.840 

37.157 

46.056 

0.30 

25.2 

1800 

0.038 

-0.055 

34 . 667 

27.840 

37.160 

46.061 

0.28 

24.9 

1900 

0.008 

-0.091 

34.668 

27.843 

37.165 

46.068 

0.38 

24.5 

2000 

-0.017 

-0.122 

34.666 

27.843 

37.167 

46.072 

0.24 

24.4 

2100 

-0.051 

-0.163 

34.664 

27.843 

37.169 

46.077 

0.30 

24.1 

2200 

-0.084 

-0.203 

34.664 

27.845 

37.174 

46.083 

0.37 

23.7 

2300 

-0.115 

-0.240 

34.662 

27.846 

37.176 

46.088 

0.30 

23.5 

2400 

-0.139 

-0.271 

34.662 

27.847 

37.180 

46.093 

0.34 

23.1 

2500 

-0.170 

-0.309 

34.660 

27.848 

37.182 

46.098 

0.31 

22.9 

2600 

-0.193 

-0.340 

34.660 

27.849 

37.186 

46.103 

0.34 

22.5 

2700 

-0.209 

-0.363 

34 . 661 

27.851 

37.189 

46.107 

0.34 

22.2 

2800 

-0.224 

-0.386 

34.661 

27.852 

37.191 

46.111 

0.30 

21.9 

2900 

-0.271 

-0.440 

34 . 660 

27.854 

37.196 

46.119 

0.44 

21.3 

3000 

-0.297 

-0.474 

34.659 

27.855 

37.199 

46.124 

0.34 

21.0 

3200 

-0.297 

-0.491 

34.660 

27.856 

37.202 

46.127 

0.22 

20.7 

3365 

-0.293 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

8.6 

-1.828 

-1.828 

34 . 429 

6.95 

72.4 

2.05 

29.30 

0.25 

3.952 

1.723 

24.8 

-1.827 

-1.827 

34.429 

7.01 

72.5 

2.06 

29.40 

0.26 

3.881 

1.713 

50.2 

-1.824 

-1.825 

34.430 

6.96 

72.1 

2.06 

29.20 

0.26 

4.032 

1.747 

81.1 

-1.813 

-1.815 

34.430 

6.97 

72.1 

2.05 

29.20 

0.26 

4.034 

1.757 

115.8 

-0.446 

-0.450 

34.538 

5.76 

86.4 

2.18 

31.30 

0.13 

2.238 

0.980 

175.8 

0.636 

0.629 

34.669 

4.82 

101.9 

2.28 

32 .40 

0.01 

0.754 

0.330 

225.1 

0.698 

0. 68  8 

34.679 

4.72 

104.7 

2.27 

32.40 

0.01 

0.544 

0.229 

280.8 

0.716 

0.704 

34.684 

4 . 68 

106.7 

2.28 

32.40 

0.01 

0.453 

0.190 

351.0 

0.701 

0.685 

34.689 

4.68 

110.1 

2.28 

32.50 

0.01 

0.333 

0.142 

450.9 

0.651 

0.631 

34 . 691 

4.68 

114.2 

2.29 

32.60 

0.01 

0.226 

0.096 

601.3 

0.589 

0.562 

34.691 

4.66 

117.7 

2.30 

32.70 

0.00 

0.131 

0.057 

800.9 

0.467 

0.430 

34 . 688 

4 . 68 

122.4 

2.32 

33.10 

0.00 

0.100 

0.048 

1000.4 

0.357 

0.310 

34 . 684 

4.70 

125.6 

2.34 

33.30 

0.00 

0.079 

0.036 

1200.8 

0.284 

0.226 

34.681 

4.78 

127.2 

2.34 

33.30 

0.00 

0.069 

0.031 

1401.0 

0.205 

0.136 

34.677 

4.86 

128.3 

2.34 

33.10 

0.00 

0.063 

0.030 

1706.6 

0.071 

-0.016 

34.672 

5.01 

128.5 

2.33 

33.00 

0.00 

0.080 

0.033 

2001.0 

-0.018 

-0.124 

34.668 

5.11 

128.7 

2.32 

32.80 

0.00 

0.096 

0.043 

2300.8 

-0.115 

-0.240 

34.665 

5.20 

128.5 

2.31 

32.70 

0.00 

0.111 

0.050 

2  60  9.3 

-0.194 

-0.341 

34.661 

5.35 

128.4 

2.31 

32.60 

0.00 

0.142 

0.065 

2900.8 

-0.269 

-0.438 

34 . 658 

5.45 

128.1 

2.29 

32.40 

0.00 

0.199 

0.092 

3200.1 

-0.297 

-0.491 

34.657 

5.49 

128.3 

2.29 

32.50 

0.00 

0.219 

0.099 

3250.1 

-0.295 

-0.493 

34.657 

5.49 

128.1 

2.29 

32.50 

0.01 

0.227 

0.100 

3288.6 

-0.292 

-0.493 

34 . 657 

5.50 

128.5 

2.29 

32.50 

0.01 

0.220 

0.099 

3304 . 6 

-0.294 

-0.497 

34 . 657 

5.50 

128.8 

2.30 

32.60 

0.15 

0.218 

0.099 

ANT  V/2  Station:  315  CTD:  68  67  45.70  s  2  41. 06  e  12:18  86/08/07 

bottom  depth: 4535  air  temperature : -11 . 0  air  pressure: 97 9  wind/s:11.8  wind/d: 2 88 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.815 

-1.815 

34.407 

27.699 

37.130 

46.137 

0.00 

38.5 

10 

-1.812 

-1.812 

34.405 

27.698 

37.129 

46.135 

-0.73 

38.6 

20 

-1.812 

-1.812 

34.407 

27.699 

37.130 

46.136 

0.71 

38.4 

30 

-1.809 

-1.810 

34.407 

27.699 

37.130 

46.136 

-0.16 

38.4 

40 

-1.806 

-1.807 

34 . 407 

27.699 

37.130 

46.135 

-0.16 

38.3 

50 

-1.795 

-1.796 

34 . 409 

27.700 

37.130 

46.135 

0.64 

38.1 

60 

-1.787 

-1.788 

34.410 

27.701 

37.130 

46.135 

0.43 

38.0 

70 

-1.774 

-1.775 

34 . 413 

27.703 

37.132 

46.135 

0.80 

37.8 

80 

-1.243 

-1.245 

34 . 445 

27.713 

37.108 

46.080 

1.60 

36.9 

90 

-0.708 

-0.711 

34 . 503 

27.739 

37.100 

46.041 

2.77 

34.5 

100 

0.115 

0.111 

34 . 601 

27.778 

37.089 

45.982 

3.41 

31.0 

110 

0.695 

0.690 

34.655 

27.788 

37.064 

45.925 

1.58 

30.3 

120 

0. 911 

0.906 

34.676 

27.791 

37.055 

45.904 

0.88 

30.1 

130 

0.972 

0.966 

34.684 

27.794 

37.054 

45.899 

0.84 

29.9 

140 

0. 933 

0.927 

34.681 

27.794 

37.056 

45.904 

0.32 

29.9 

150 

0.928 

0.921 

34.685 

27.797 

37.060 

45.908 

1.06 

29.6 

160 

0.981 

0.974 

34.691 

27.799 

37.058 

45.903 

0.60 

29.5 

170 

0.957 

0.949 

34.690 

27.800 

37.061 

45.907 

0.54 

29.4 

180 

0.988 

0.980 

34.694 

27.801 

37.060 

45.904 

0.57 

29.4 

190 

0.995 

0.986 

34 . 697 

27.803 

37.062 

45.906 

0.78 

29.2 

200 

0.999 

0.990 

34 . 697 

27.803 

37.061 

45.905 

-0.28 

29.2 

210 

0. 986 

0.976 

34 . 697 

27.803 

37.063 

45.907 

0.55 

29.2 

220 

0.989 

0.979 

34.701 

27.807 

37.066 

45.910 

0.97 

28.9 

230 

0.986 

0.976 

34.699 

27.805 

37.064 

45. 909 

-0.65 

29. 1 

240 

0.967 

0.956 

34.699 

27.806 

37.067 

45.913 

0.67 

29.0 

250 

0.954 

0.943 

34.699 

27.807 

37.068 

45.915 

0.55 

28.9 

260 

0.912 

0.900 

34 . 696 

27.808 

37.071 

45.920 

0.46 

28.8 

270 

0. 946 

0.934 

34.701 

27.809 

37.071 

45.918 

0.70 

28.7 

280 

0. 949 

0.936 

34.702 

27.810 

37.072 

45.918 

0.44 

28.7 

290 

0.944 

0.931 

34.702 

27.810 

37.072 

4  5.919 

0.36 

28.7 

300 

0.934 

0.920 

34.702 

27.811 

37.074 

4  5. 921 

0.49 

28.6 

325 

0.867 

0.852 

34.698 

27.812 

37.079 

45.930 

0.48 

28.5 

350 

0.906 

0.890 

34 . 703 

27.814 

37.078 

45.927 

0.39 

28.4 

375 

0.880 

0.863 

34 . 703 

27.816 

37.081 

4  93  2 

0.51 

28.3 

400 

0.835 

0.817 

34.701 

27.817 

37.085 

45.939 

0.49 

28.2 

425 

0.801 

0.782 

34.700 

27.819 

37.089 

45.944 

0.48 

28.1 

450 

0.767 

0.746 

34.697 

27.818 

37.091 

45. 948 

0.18 

28.1 

475 

0.747 

0.725 

34.697 

27.820 

37.093 

45.951 

0.45 

28.0 

500 

0.720 

0.697 

34.697 

27.821 

37.097 

45.956 

0.52 

27.8 

550 

0.675 

0.650 

34.695 

27.823 

37.101 

45.963 

0.36 

27.7 

600 

0.632 

0.604 

34 . 692 

27.823 

37.104 

45.969 

0.27 

27.7 

650 

0.60  9 

0.579 

34 . 693 

27.825 

37.108 

45.974 

0.42 

27.5 

700 

0.574 

0.542 

34 . 691 

27.826 

37.110 

45.979 

0.30 

27.4 

750 

0.543 

0.508 

34 . 691 

27.828 

37.114 

45.984 

0.41 

27.2 

800 

0.521 

0.484 

34.688 

27.827 

37.115 

4  5.98  6 

-0.15 

27.3 

850 

0.493 

0.453 

34.687 

27.828 

37.118 

45.991 

0.33 

27.2 

900 

0.463 

0.421 

34.686 

27.829 

37.121 

45.996 

0.35 

27.1 

950 

0.441 

0.396 

34 . 686 

27.831 

37.124 

46.000 

0.36 

27.0 

1000 

0.413 

0.365 

34 . 684 

27.831 

37.126 

46.003 

0.26 

26.9 

1100 

0.369 

0.316 

34 . 682 

27.832 

37.130 

46.010 

0.29 

26.8 

1200 

0.324 

0.266 

34.682 

27.835 

37.136 

46.019 

0.38 

26.4 

1300 

0.280 

0.216 

34.680 

27.836 

37.140 

46.026 

0.31 

26.2 

1400 

0.244 

0.174 

34 . 678 

27.837 

37.143 

46.031 

0.27 

26.1 

1500 

0.204 

0.129 

34.677 

27.839 

37.147 

46.038 

0.34 

25.8 

1600 

0.171 

0.090 

34 . 675 

27.839 

37.150 

46.043 

0.27 

25.7 

1700 

0.129 

0.042 

34.675 

27.842 

37.155 

46.051 

0.39 

25.3 

1800 

0.092 

-0.001 

34.672 

27.842 

37.158 

46.056 

0.26 

25.1 

1900 

0.050 

-0.050 

34.669 

27.842 

37.161 

46.062 

0.29 

24 . 9 

2000 

0.014 

-0.092 

34.668 

27.843 

37.165 

46.068 

0.35 

24.6 

2100 

-0.015 

-0.128 

34.668 

27.845 

37.169 

46.074 

0.35 

24.2 

2200 

-0.048 

-0.167 

34 . 667 

27.846 

37.172 

46.080 

0.34 

23.9 

2300 

-0.073 

-0.199 

34.665 

27.846 

37.174 

46.084 

0.26 

23.7 

2400 

-0.099 

-0.232 

34.665 

27.848 

37.178 

46.089 

0.35 

23.4 

2500 

-0.123 

-0.263 

34.665 

27.849 

37.181 

46.094 

0.34 

23.0 

2600 

-0.149 

-0.296 

34.663 

27.849 

37.183 

46.098 

0.28 

22.8 

2700 

-0.169 

-0.324 

34.662 

27.850 

37.185 

46.102 

0.29 

22.6 

2800 

-0.187 

-0.350 

34.662 

27.851 

37.188 

46.106 

0.32 

22.3 

2900 

-0.202 

-0.372 

34.662 

27.852 

37.191 

46.110 

0.31 

22.0 

3000 

-0.216 

-0.394 

34.661 

27.852 

37.192 

46.113 

0.26 

21 . 8 

3200 

-0.243 

-0.438 

34.658 

27.852 

37.194 

46.117 

0.24 

21.5 

3400 

-0.265 

-0.477 

34.658 

27.854 

37.199 

46.124 

0.29 

21.0 

3600 

-0.286 

-0.516 

34.658 

27.856 

37.203 

46.130 

0.30 

20.5 

3800 

-0.302 

-0.550 

34 . 655 

27.855 

37.204 

46.133 

0.21 

20.3 

4000 

-0.311 

-0.578 

34.654 

27.855 

37.206 

46.137 

0.24 

20.0 

4200 

-0.315 

-0.602 

34.654 

27.856 

37.209 

46.141 

0.24 

19.8 

4400 

-0.312 

-0.619 

34.653 

27.856 

37.210 

46.143 

0.18 

19.7 

4587 

-0.330 

-0.656 

34 . 651 

27.856 

37.212 

46.147 

0.28 

19.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.3 

-1.812 

-1.812 

34.408 

6.81 

73.5 

2.06 

29.40 

0.24 

3.771 

1 . 621 

30.0 

-1.809 

-1.810 

34.406 

6.80 

73.2 

2.06 

29.40 

0.23 

3.730 

1.606 

42.9 

-1.800 

-1.801 

34.410 

6.81 

73.3 

2.06 

29.40 

0.24 

3.825 

1.651 

74 . 4 

-1.739 

-1.741 

34.415 

6.79 

73.3 

2.07 

29.40 

0.21 

3.838 

1.662 

99.3 

0.057 

0.053 

34.589 

5.23 

91.5 

2.22 

31.80 

0.07 

1 . 638 

0.737 

209.6 

0.985 

0.975 

34.695 

4.51 

104 . 6 

2.26 

32.20 

-0.02 

0.285 

0.122 

324.0 

0.865 

0.850 

34.696 

4.59 

107.4 

2.25 

32.10 

-0.01 

0.267 

0.115 

400.0 

0.836 

0.818 

34.699 

4 . 59 

110.1 

2.26 

32.10 

-0.02 

0.170 

0.071 

499.8 

0.722 

0.699 

34.695 

4.63 

112.8 

2.27 

32.30 

-0.01 

0.198 

0.094 

750.5 

0.544 

0.509 

34.690 

4.64 

119.0 

2.29 

32.60 

-0.01 

0.122 

0.054 

998.9 

0.415 

0.367 

34.686 

4.68 

123.3 

2.32 

33.00 

-0.01 

0.074 

0.034 

1200.0 

0.325 

0.267 

34.682 

4 . 72 

125.3 

2.32 

32.90 

-0.01 

1500.0 

0.204 

0.129 

34.677 

4.82 

127.1 

2.32 

32.80 

-0.01 

0.066 

0.031 

1797.5 

0.093 

0.000 

34.672 

4 . 95 

127.4 

2.31 

32 . 60 

-0.01 

0.075 

0.041 

2099.1 

-0.015 

-0.127 

34.667 

5.08 

127.5 

2.30 

32 . 60 

0.00 

0.0  93 

0.042 

2407.8 

-0.101 

-0.235 

34.664 

5.20 

127.4 

2.29 

32.40 

-0.01 

0.121 

0.058 

2749.9 

-0.179 

-0.338 

34 . 661 

5.31 

127.6 

2.29 

32.20 

0.00 

0.165 

0.092 

2999.8 

-0.217 

-0.395 

34.660 

5.37 

127.0 

2.28 

32.20 

0.00 

0.179 

0.084 

3306.4 

-0.254 

-0.458 

34.657 

5.40 

126.1 

2.27 

32.10 

0.01 

0.213 

0.095 

3598.9 

-0.286 

-0.516 

34 . 656 

5.49 

126.4 

2.26 

32.00 

0.03 

0.243 

0.108 

3899.4 

-0.306 

-0.563 

34.654 

5.58 

127.2 

2.26 

32.10 

0.03 

0.245 

0.112 

4200.1 

-0.314 

-0.601 

34.654 

5.56 

128.4 

2.26 

32.00 

0.03 

0.247 

0.110 

4567.4 

-0.324 

-0.649 

34 . 654 

5.58 

131.9 

2.26 

32.20 

0.03 

0.194 

0.090 

4587.9 

-0.331 

-0.657 

34 . 653 

5.59 

132.8 

2.26 

32.30 

0.20 

0.185 

0.084 

ANT  V/2  Station:  316  CTD :  69  68  7.71  s  1  50.83  e  22:44  86/08/07 

bottom  depth:4500  air  temperature : -18 . 0  air  pressure:986  wind/a:3.9  wlnd/d:265 

PR  TE  PT  SA  SO  S2  S4  BV  AN 

0  -1.875 

10  -1.877 

20  -1.874 

30  -1.870 

40  -1.865 

50  -1.861 

60  -1.825 

70  -1.808 

80  -1.769 

90  -1.342 

100  -0.895 

110  -0.398 

120  0.476 

130  0.729 

140  0.896 

150  0.915 

160  0.943 

170  0.956 

180  0.976 

190  0.967 

200  0.968 

210  0.958 

220  0.942 

230  0.958 

240  0.949 

250  0.898 

260  0.916 

270  0.909 

280  0.892 

290  0.895 

300  0.866 

325  0.831 

350  0.844 

375  0.807 

400  0.773 

425  0.722 

450  0.725 

475  0.687 

500  0.656 

550  0.626 

600  0.601 

650  0.608 

700  0.574 

750  0.547 

800  0.509 

850  0.480 

900  0.450 

950  0.429 

1000  0.402 

1100  0.362 

1200  0.322 

1300  0.286 

1400  0.237 

1500  0.198 

1600  0.156 

1700  0.111 

1800  0.075 

1900  0.035 

2000  -0.033 

2100  -0.073 

2200  -0.095 

2300  -0.128 

2400  -0.159 

2500  -0.175 

2600  -0.199 

2700  -0.218 

2800  -0.233 

2900  -0.257 

3000  -0.268 

3200  -0.296 

3400  -0.321 

3600  -0.342 

3800  -0.359 

4000  -0.367 

4200  -0.371 

4400  -0.372 

4526  -0.394 


PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.4 

-1.875 

-1.875 

34.419 

6.73 

76.7 

2.09 

30.00 

0.24 

3.717 

1.597 

29.5 

-1.875 

-1.876 

34.419 

6.73 

76.9 

2.09 

30.00 

0.24 

3.684 

1.572 

49.3 

-1.851 

-1.852 

34.422 

6.73 

77.3 

2.09 

30.00 

0.24 

69.2 

-1.801 

-1.802 

34.429 

6.73 

77.5 

2.10 

29.90 

0.24 

3.742 

1.610 

119.6 

0.638 

0.633 

34.635 

4.87 

96.8 

2.27 

32.60 

0.01 

1.031 

0.439 

179.3 

0.972 

0.964 

34 . 653 

4 . 50 

103.9 

2.27 

32.60 

0.00 

0.319 

0.137 

250.1 

0.916 

0.905 

34 . 692 

105.5 

2.25 

32.50 

0.00 

0.302 

0.128 

400.4 

0.755 

0.737 

34.695 

4 . 64 

110.2 

2.25 

32.40 

-0.02 

0.251 

0.106 

499.3 

0.653 

0.630 

34 . 696 

4.68 

112.2 

2.27 

32 . 60 

0.00 

0.277 

0.117 

750.4 

0.546 

0.511 

34.692 

4 . 66 

119.1 

2.30 

32.80 

-0.01 

0.124 

0.053 

1000.0 

0.401 

0.353 

34.692 

4.66 

123.8 

2.32 

33.20 

0.00 

0.076 

0.040 

1199.8 

0.322 

0.264 

34.687 

4.74 

125.8 

2.32 

33.10 

0.00 

0.081 

0.034 

1499.1 

0.193 

4 . 88 

127.3 

2.31 

33.00 

0.00 

0.071 

0.036 

1800.3 

0.074 

-0.019 

34.679 

5.01 

127.5 

2.31 

32.90 

-0.01 

0.086 

0.041 

2099.3 

-0.075 

-0.187 

34.674 

5.14 

127.4 

2.30 

32.70 

0.01 

0.146 

0.061 

2401.1 

-0.153 

-0.285 

34.668 

5.23 

127.5 

2.29 

32.70 

0.01 

0.162 

0.077 

2699.4 

-0.222 

-0.376 

34.665 

5.30 

127.7 

2.29 

32.60 

0.01 

0.150 

0.064 

2999.6 

-0.267 

-0.444 

34 . 663 

5.35 

127.5 

2.28 

32.50 

0.02 

0.194 

0.087 

3300.6 

-0.303 

-0.505 

34.660 

5.44 

127.6 

2.28 

32.40 

0.02 

0.204 

0.101 

3593.9 

-0.339 

-0.567 

34.658 

5.51 

127.3 

2.28 

32.40 

0.02 

0.254 

0.113 

3898.6 

-0.365 

-0.621 

34.657 

5.57 

127.6 

2.27 

32.40 

0.01 

0.262 

0.113 

4199.9 

-0.373 

-0.658 

34 . 655 

5.58 

129.2 

2.27 

32.50 

0.01 

0.252 

0.114 

4509.1 

-0.382 

-0.699 

34.658 

5.60 

133.5 

2.28 

32.50 

0.02 

0.215 

0.092 

4526.1 

-0.389 

-0.707 

34.653 

5.61 

134.5 

2.28 

32.50 

0.22 

0.208 

0 .093 

ANT  V/2  Station:  317  CTD:  70  68  26.72  s  l  3.42  e  i5:00  86/08/08 

bottom  depth: 4355  air  temperature : -10 . 0  air  pressure: 991  wind/s : 6 . 0  wind/d: 037 

PR  TE  SA 

0 

10 

20 

30 

40  -1.859 

50  -1.843 

60  -1.336 

70  -0.423 

80  0.054 

90  0.373 

100  0.680 

110  0.714 

120  0.755 

130  0.770 

140  0.780 

150  0.767 

160  0.782 

170  0.774 

180  0.777 

190  0.784 

200  0.787 

210  0.789 

220  0.816 

230  0.816 

240  0.821 

250  0.818 

260  0.814 

270  0.808 

280  0.801 

290  0.798 

300  0.780 

325  0.741 

350  0.727 

375  0.710 

400  0.694 

425  0.669 

450  0.642 

475  0.604 

500  0.590 

550  0.562 

600  0.535 

650  0.498 

700  0.465 

750  0.440 

800  0.409 

850  0.384 

900  0.360 

950  0.334 

1000  0.318 

1100  0.264 

1200  0.223 

1300  0.186 

1400  0.146 

1500  0.109 

1600  0.067 

1700  0.010 

1800  -0.031 

1900  -0.074 

2000  -0.113 

2100  -0.148 

2200  -0.166 

2300  -0.194 

2400  -0.220 

2500  -0.232 

2600  -0.269 

2700  -0.283 

2800  -0.292 

2900  -0.310 

3000  -0.319 

3200  -0.337 

3400  -0.354 

3600  -0.367 

3800  -0.380 

4000  -0.384 

4200  -0.384 

4396  -0.404 


PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.6 

-1.767 

-1.767 

34.394 

6.42 

78.0 

2.12 

30.00 

0.15 

3.256 

1.387 

24.5 

-1.764 

-1.764 

34.393 

6.42 

77.9 

2.12 

30.00 

0.13 

3.218 

1.370 

34.0 

-1.761 

-1.762 

34.394 

6.41 

77.9 

2.12 

30.10 

0.13 

50.8 

-1.753 

-1.754 

34.395 

6.39 

77.9 

2.12 

30.00 

0.13 

3.283 

1.405 

100.9 

0.313 

0.309 

34.542 

5.52 

88.4 

2.20 

31.30 

0.05 

1.994 

0.860 

150.8 

0.870 

0.863 

34.683 

4.59 

101.9 

2.27 

32.30 

-0.03 

0.452 

0.186 

200.6 

0.881 

0.872 

34.690 

4.61 

104.2 

2.26 

32.10 

-0.04 

0.399 

0.167 

250.3 

0.880 

0.869 

34.694 

4.61 

106.1 

2.26 

32.10 

-0.04 

0.294 

0.121 

300.4 

0.826 

0.813 

34.695 

4 . 64 

107.7 

2.26 

32.10 

-0.03 

0.319 

0.151 

400.0 

0.740 

0.722 

34.694 

4.64 

111.1 

2.27 

32.30 

-0.02 

0.251 

0.103 

600.0 

0.614 

0.587 

34.692 

4.68 

116.5 

2.28 

32.50 

-0.02 

0.162 

0.065 

800.3 

0.495 

0.458 

34.689 

4.66 

121.2 

2.30 

32.80 

-0.02 

0.120 

0.054 

1000.0 

0.407 

0.359 

34.685 

123.9 

2.32 

32.90 

-0.02 

0.081 

0.030 

1300.1 

0.273 

0.209 

34.681 

4.80 

127.0 

2.32 

33.00 

-0.02 

0.071 

0.027 

1801.0 

0.126 

0.032 

34 . 673 

4.96 

126.2 

2.30 

32.60 

0.00 

0.151 

0.064 

2005.0 

-0.028 

-0.134 

34 . 666 

5.12 

126.9 

2.29 

32.50 

0.00 

0.172 

0.072 

2400.6 

-0.123 

-0.256 

34.664 

5.24 

127.0 

2.29 

32.40 

0.00 

0.208 

2800.8 

-0.201 

-0.363 

34 . 660 

5.35 

125.8 

2.28 

32.30 

-0.01 

3207.1 

-0.240 

-0.436 

34.658 

5.40 

126.3 

2.27 

32.20 

0.01 

0.263 

0.112 

3600.3 

-0.276 

-0.506 

34.654 

5.48 

126.0 

2.26 

32.20 

0.01 

4000.4 

-0.298 

-0.565 

34.654 

5.59 

127.7 

2.27 

32.20 

0.00 

0.292 

0.124 

4251.4 

-0.297 

-0.590 

34.654 

5.56 

129.  4 

2.26 

32.20 

0.01 

0.274 

0.117 

4380.7 

-0.312 

-0. 617 

34.653 

5.55 

134.0 

2.27 

32.30 

0.01 

4397.1 

-0.314 

-0.621 

34.657 

5.56 

134.1 

2.23 

32.10 

0.23 

0.219 

0.092 

NT  V/2 

Station : 

317 

CTD : 

71 

68  55.03 

S  0 

13.11  E 

bottom  depth: 3608  air 

temperature : -17 

.  0  air 

pressure 

:  981 

wind/a 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

0 

-1.895 

10 

-1 . 895 

20 

-1 . 895 

30 

-1.895 

40 

-1.896 

50 

-1.895 

60 

-1.896 

70 

-1.895 

80 

-1.888 

90 

-1.892 

100 

-1.882 

110 

-1.856 

120 

-1.827 

130 

-1.814 

140 

-1.799 

150 

-1.789 

160 

-1.495 

170 

-1.179 

180 

-0.879 

190 

-0.584 

200 

-0.158 

210 

-0.027 

220 

0.131 

230 

0.342 

240 

0.401 

250 

0.489 

260 

0.543 

270 

0.575 

280 

0.607 

290 

0.628 

300 

0.663 

325 

0.694 

350 

0.694 

375 

0.677 

400 

0.655 

425 

0.637 

450 

0.612 

475 

0.573 

500 

0.558 

550 

0.530 

600 

0.495 

650 

0.455 

700 

0.414 

750 

0.385 

800 

0.356 

850 

0.327 

900 

0.305 

950 

0.276 

1000 

0.255 

1100 

0.198 

1200 

0.154 

1300 

0.106 

1400 

0.063 

1500 

0.024 

1600 

-0.018 

1700 

-0.058 

1800 

-0.098 

1900 

-0.126 

2000 

-0.149 

2100 

-0.177 

2200 

-0.200 

2300 

-0.223 

2400 

-0.243 

2500 

-0.259 

2600 

-0.275 

2700 

-0.285 

2800 

-0.295 

2900 

-0.304 

3000 

-0.312 

3200 

-0.323 

3225 

-0.326 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

13.8 

-1.784 

-1.784 

34.394 

6.58 

76.6 

2.11 

30.30 

0.17 

25.3 

-1.781 

-1.781 

34 . 436 

6.56 

76.7 

2.11 

30.30 

0.17 

50.2 

-1.780 

-1.781 

34 . 438 

6.57 

76.7 

2.11 

30.30 

0.15 

100.0 

-1.762 

-1.764 

34.443 

6.54 

76.6 

2.11 

30.30 

0.18 

150.3 

-0.672 

-0.677 

34.549 

5.64 

86.6 

2.19 

31.60 

0.02 

300.5 

0.774 

0.761 

34.683 

4.66 

103. 9 

2.25 

32.40 

-0.02 

303.1 

0.580 

0.567 

34.660 

4.78 

98.8 

2.27 

32.60 

-0.02 

338.7 

0.782 

0.767 

34 . 686 

4.68 

104 . 7 

2.25 

32.40 

-0.02 

399.3 

0.739 

0.721 

34.695 

4.72 

107.1 

2.25 

32.40 

-0.01 

499.0 

0.648 

0.625 

34.688 

4.72 

110.2 

2.26 

32.80 

0.00 

600.5 

0.581 

0.554 

34.687 

4.76 

112.8 

2.26 

32.80 

-0.01 

700.0 

0.511 

0.479 

34 . 686 

4.76 

115.9 

2.28 

32.90 

-0.01 

800.0 

0.468 

0.431 

34.685 

4.76 

117.1 

2.28 

33.00 

-0.01 

1000.4 

0.348 

0.301 

34.673 

4.82 

120.8 

2.30 

33.20 

-0.02 

1199.8 

0.240 

0.182 

34.677 

4.88 

123.3 

2.30 

33.30 

-0.01 

1386.5 

0.162 

0.094 

34.675 

4 . 95 

123.9 

2.30 

33.10 

-0.02 

1700.8 

0.023 

-0.063 

34.669 

5.10 

125.0 

2.30 

33.00 

-0.02 

2000.0 

-0.065 

-0.170 

34.664 

5.18 

125.1 

2.29 

32.90 

-0.02 

2402.8 

-0.152 

-0.284 

34.661 

5.27 

124.5 

2.28 

32.80 

-0.01 

2700.3 

-0.197 

5.35 

124 . 2 

2.28 

32.70 

-0.02 

2999.9 

-0.220 

-0.398 

34.658 

5.45 

124.6 

2.27 

32.70 

0.21 

3300.3 

-0.236 

-0.440 

34.656 

5.44 

125.5 

2.28 

32 . 60 

0.20 

3608.8 

-0.220 

-0.452 

34.653 

5.45 

126.2 

2.28 

32.60 

0.20 

3626.1 

-0.221 

-0.455 

34.657 

5.48 

125.2 

2.27 

32.70 

0.39 

AN 


16:00  86/08/13 

wind/ d : 2  9  8 


FI 

F2 

3.408 

1.474 

3.433 

1.495 

3.418 

1.486 

2.130 

0.933 

0.421 

0.179 

0.711 

0.304 

0.371 

0.160 

0.333 

0.148 

0.288 

0.128 

0.255 

0.108 

0.242 

0.217 

0.089 

0.183 

0.077 

0.178 

0.0  77 

0.174 

0.074 

0.209 

0.0  90 

0.238 

0.103 

0.309 

0.136 

0.348 

0.153 

0.366 

0.164 

0.390 

0.169 

0.393 

0.175 

0.397 

0.176 

ANT  V/2  Station:  318  CTD :  72  69  7.00  s  0  4.60  e  01 

bottom  depth:3261  air  temperature : -23 . 0  air  pressure:996  wind/* : 2 . 8 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.757 

-1.757 

34.431 

27.717 

37.144 

46.147 

0.00 

36.8 

10 

-1.755 

-1.755 

34.430 

27.716 

37.143 

46.146 

-0.52 

36.8 

20 

-1.761 

-1.761 

34.429 

27.716 

37.143 

46.146 

-0.45 

36.8 

30 

-1.750 

-1.751 

34.429 

27.715 

37.142 

46.144 

-0.31 

36.8 

40 

-1.750 

-1.751 

34.430 

27.716 

37.143 

46.145 

0.51 

36.7 

50 

-1.747 

-1.748 

34.430 

27.716 

37.143 

46.145 

-0.16 

36.6 

60 

-1.742 

-1.743 

34.432 

27.718 

37.144 

46.145 

0.68 

36.4 

70 

-1.744 

-1.745 

34.430 

27.716 

37.142 

46.144 

-0.70 

36.5 

80 

-1.746 

-1.748 

34.430 

27.716 

37.143 

46.145 

0.14 

36.  5 

90 

-1.746 

-1.748 

34.430 

27.716 

37.143 

46.145 

0.05 

36.4 

100 

-1.744 

-1.746 

34.431 

27.717 

37.143 

46.145 

0.49 

36.3 

110 

-1.713 

-1.715 

34 . 435 

27.719 

37.144 

46.144 

0.85 

36.0 

120 

-1.684 

-1.687 

34.437 

27.720 

37.143 

46.141 

0.47 

35.9 

130 

-1.637 

-1.640 

34.441 

27.722 

37.142 

46.137 

0.73 

35.7 

140 

-1.066 

-1.070 

34.503 

27.753 

37.137 

46.098 

3.00 

32.9 

150 

-0.019 

-0.024 

34.582 

27.770 

37.089 

45.990 

1.94 

31.7 

160 

0.211 

0.205 

34.598 

27.771 

37.076 

45.964 

-0.41 

31.8 

170 

0.445 

0.438 

34.620 

27.775 

37.067 

45.942 

1.01 

31.5 

180 

0.516 

0.509 

34.631 

27.780 

37.067 

45. 938 

1.16 

31.1 

190 

0.641 

0.633 

34.646 

27.784 

37.064 

45.928 

1.10 

30.7 

200 

0.68  6 

0.677 

34.656 

27.790 

37.067 

45. 928 

1.26 

30.3 

210 

0.725 

0.716 

34.660 

27.790 

37.065 

45.925 

0.43 

30.2 

220 

0.758 

0.748 

34.666 

27.793 

37.066 

45.923 

0.90 

30.0 

230 

0.791 

0.781 

34.670 

27.794 

37.065 

45.921 

0.54 

29.9 

240 

0.798 

0.787 

34.672 

27.796 

37.066 

45.921 

0.60 

29.9 

250 

0.811 

0.800 

34.673 

27.796 

37.065 

45.920 

-0.16 

29.  9 

260 

0.848 

0.836 

34.680 

27.799 

37.066 

45.919 

0.97 

29.6 

270 

0.865 

0.853 

34.682 

27.799 

37.066 

45. 918 

0.36 

29.6 

280 

0.881 

0.868 

34.684 

27.800 

37.066 

4  5. 916 

0.39 

29.6 

290 

0.897 

0.884 

34.687 

27.801 

37.066 

45.916 

0.63 

29.5 

300 

0.903 

0.889 

34.687 

27.801 

37.066 

45.915 

-0.36 

29.5 

325 

0.927 

0. 912 

34.691 

27.803 

37.066 

45.914 

0.44 

29.5 

350 

0.924 

0.908 

34.692 

27.804 

37.067 

45.916 

0.37 

29.4 

375 

0.90  9 

0.892 

34.695 

27.807 

37.072 

45.921 

0.67 

29.1 

400 

0.887 

0.868 

34 . 697 

27.811 

37.076 

45.926 

0.65 

28.9 

425 

0.877 

0.857 

34.696 

27.810 

37.077 

45.928 

0.09 

28.9 

450 

0.851 

0.830 

34 . 696 

27.812 

37.080 

45. 932 

0.51 

28.8 

475 

0.825 

0.803 

34.698 

27.816 

37.085 

45.939 

0.68 

28.5 

500 

0.807 

0.784 

34 . 695 

27.814 

37.085 

45.940 

-0.34 

28.6 

550 

0.750 

0.724 

34.694 

27.817 

37.091 

45.949 

0.49 

28.3 

600 

0.698 

0.670 

34.693 

27.820 

37.097 

45.958 

0.47 

28.1 

650 

0.673 

0.643 

34.692 

27.821 

37.099 

45.962 

0.30 

28.1 

700 

0.617 

0.584 

34.690 

27.823 

37.105 

45.970 

0.44 

27.8 

701 

0. 618 

0.585 

34.690 

27.823 

37.105 

45.970 

-0.49 

27.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

14.2 

-1.753 

-1.753 

34.426 

24.0 

-1.755 

-1.755 

34.426 

49.9 

-1.743 

-1.744 

34.428 

97.4 

-1.726 

-1.728 

34.428 

199.8 

0.689 

0.680 

34.654 

300.1 

0.909 

0.895 

34.687 

400.1 

0.883 

0.864 

34.697 

499.9 

0.797 

0.774 

34 . 696 

599.5 

0.694 

0.666 

34.697 

701.5 

0.617 

0.584 

34 . 691 

15  86/08/14 

wind/ d : 30  9 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  319  CTD:  73  69  20.50  s  0  9.84  w  13:40  86/08/14 

bottom  depth:2114  air  temperature : -20 . 0  air  pressure:998  wind/s:8.7  wind/d:058 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.827 

-1.827 

34 . 374 

27.673 

37.105 

46.113 

0.00 

41.0 

10 

-1.827 

-1.827 

34.373 

27.672 

37.104 

46.112 

-0.50 

41.0 

20 

-1.820 

-1.820 

34.374 

27.673 

37.105 

46.112 

0.44 

40.9 

30 

-1.805 

-1.806 

34.387 

27.683 

37.114 

46.120 

1.78 

39.9 

40 

-1 . 817 

-1.818 

34.396 

27.690 

37.122 

46.128 

1.55 

39.1 

50 

-1.820 

-1.821 

34.398 

27.692 

37.124 

46.130 

0.73 

38.9 

60 

-1.821 

-1.822 

34.399 

27.693 

37.125 

46.131 

0.51 

38.8 

70 

-1.821 

-1.822 

34 . 399 

27.693 

37.125 

46.131 

0.04 

38.7 

80 

-1.819 

-1.821 

34.399 

27.693 

37.125 

46.131 

-0.13 

38.6 

90 

-1.818 

-1 . 820 

34.400 

27.694 

37.125 

46.132 

0.49 

38.5 

100 

-1.807 

-1 . 809 

34.402 

27.695 

37.126 

46.132 

0. 64 

38.3 

110 

-1.799 

-1.801 

34.403 

27.696 

37.126 

46.131 

0.43 

38.2 

120 

-1.787 

-1.789 

34.404 

27.696 

37.126 

46.130 

0.38 

38.1 

130 

-1.799 

-1.802 

34.409 

27.701 

37.131 

46.136 

1.18 

37.6 

140 

-1.795 

-1.798 

34.410 

27.701 

37.131 

46.136 

0.47 

37.5 

150 

-1.793 

-1.796 

34.411 

27.702 

37.132 

46.137 

0.49 

37.4 

160 

-1.794 

-1.797 

34 . 412 

27.703 

37.133 

46.138 

0.52 

37.2 

170 

-1.794 

-1.798 

34.412 

27.703 

37.133 

46.138 

0.05 

37.2 

180 

-1.795 

-1.799 

34.413 

27.704 

37.134 

46.139 

0.52 

37.0 

190 

-1.795 

-1.799 

34 . 413 

27.704 

37.134 

46. 139 

0.05 

37.0 

200 

-1.795 

-1.799 

34.413 

27.704 

37.134 

46. 139 

0.05 

36.9 

210 

-1.791 

-1.795 

34.413 

27.704 

37.133 

46.138 

-0.20 

36.9 

220 

-1.780 

-1.785 

34.412 

27.703 

37.132 

46.136 

-0.61 

36.9 

230 

-1.666 

-1.671 

34.420 

27.706 

37.128 

46. 125 

0.88 

36.6 

240 

-1.215 

-1.221 

34.476 

27.737 

37.130 

46.100 

2.94 

34.0 

250 

-0.278 

-0.287 

34 . 540 

27.749 

37.085 

46.001 

1.29 

33.5 

260 

-0.016 

-0.026 

34.563 

27.755 

37.074 

4  5.97  6 

1.02 

33.1 

270 

0.311 

0.300 

34 . 599 

27.766 

37.066 

45.949 

1.64 

32.3 

280 

0.477 

0.465 

34.619 

27.773 

37.063 

45.936 

1.27 

31.8 

290 

0.579 

0.567 

34 . 632 

27.777 

37.061 

45.929 

1.05 

31.5 

300 

0.660 

0.647 

34.642 

27.780 

37.059 

45.923 

0.87 

31.3 

325 

0.764 

0.750 

34 . 655 

27.784 

37.057 

45.915 

0.62 

31.1 

350 

0.817 

0.801 

34 . 665 

27.789 

37.059 

45.914 

0.73 

30.7 

375 

0.863 

0.846 

34 . 672 

27.792 

37.059 

45.911 

0.53 

30.5 

400 

0.886 

0.868 

34.679 

27.796 

37.062 

45.913 

0.70 

30.2 

425 

0.904 

0.884 

34.683 

27.798 

37.063 

45.913 

0.49 

30.1 

450 

0.929 

0.908 

34 . 688 

27.801 

37.064 

45.913 

0.52 

29.  9 

475 

0.942 

0.919 

34 . 693 

27.804 

37.067 

45. 914 

0.62 

29.  7 

500 

0.938 

0.914 

34.694 

27.805 

37.068 

45.  916 

0.39 

29.7 

550 

0.916 

0.890 

34 . 698 

27.810 

37.074 

45.923 

0.57 

29.3 

600 

0.887 

0.858 

34.698 

27.812 

37.078 

4  5.92  9 

0.40 

29.2 

650 

0.845 

0.814 

34.698 

27.815 

37.083 

45.937 

0.48 

28.9 

700 

0.799 

0.765 

34 . 697 

27.817 

37.088 

45.944 

0.45 

28.7 

750 

0.740 

0.704 

34.695 

27.819 

37.094 

45.954 

0.47 

28.5 

BOO 

0.703 

0.664 

34.693 

27.820 

37.097 

45.959 

0.33 

28.4 

850 

0.674 

0.633 

34.693 

27.822 

37.101 

45.964 

0.41 

28.2 

900 

0.639 

0.595 

34 . 693 

27.824 

37.106 

45.971 

0.45 

28.0 

950 

0.604 

0.558 

34 . 669 

27.824 

37.107 

45.974 

0.08 

28.1 

1000 

0.557 

0.508 

34.687 

27.825 

37.111 

45.981 

0.42 

27.9 

1100 

0.496 

0.442 

34.684 

27.826 

37.117 

45.990 

0.33 

27.7 

1200 

0.445 

0.385 

34.684 

27.830 

37.123 

46.000 

0.40 

27.3 

1300 

0.382 

0.317 

34.680 

27.830 

37.128 

46.009 

0.32 

27.1 

1400 

0.333 

0.262 

34.681 

27.834 

37.135 

46.019 

0.43 

26.7 

1500 

0.289 

0.213 

34.679 

27.836 

37.139 

46.026 

0.32 

26.4 

1600 

0.248 

0.166 

34.677 

27.837 

37.143 

46.032 

0.31 

26.2 

1700 

0.215 

0.127 

34.676 

27.838 

37.147 

46.038 

0.32 

26.0 

1800 

0.174 

0.079 

34.674 

27.839 

37.150 

46.044 

0.33 

25.8 

1900 

0.145 

0.044 

34.673 

27.840 

37.154 

46.049 

0.31 

25.5 

2000 

0.112 

0.005 

34.671 

27.840 

37.156 

46.054 

0.29 

25.3 

2100 

0.096 

-0.018 

34.670 

27.841 

37.158 

46.057 

0.24 

25.2 

2102 

0.095 

-0.020 

34.671 

27.842 

37.159 

46.058 

1.19 

25.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.1 

-1.828 

-1.828 

34.380 

7.26 

64.3 

2.09 

30.40 

0.07 

4.422 

1 .895 

25.0 

-1.815 

-1.815 

34.372 

7.23 

64.3 

2.09 

30.40 

0.08 

4.365 

1.862 

59.5 

-1.821 

-1.822 

34.401 

7.05 

65.6 

2.09 

30.40 

0.09 

4.198 

1.799 

99.9 

-1.808 

-1.810 

34.399 

7.01 

66.1 

2.09 

30.40 

0.11 

4.149 

1.777 

148.8 

-1.793 

-1.796 

34 . 414 

6.87 

67.1 

2.09 

30.30 

0.11 

3 . 967 

1 . 686 

195.8 

-1.794 

-1.798 

34.411 

6.84 

67.9 

2.09 

30.20 

0.11 

3.980 

1.703 

249.6 

-0.295 

-0.304 

34.500 

5.98 

78.4 

2.17 

31.30 

0.05 

2 . 646 

1.133 

299.2 

0.675 

0.662 

34.647 

4.78 

94.9 

2.26 

32.70 

0.06 

0.827 

0.349 

347.4 

0.821 

0.805 

34.664 

4 . 68 

96.9 

2.26 

32.40 

0.07 

0.628 

0.267 

397.8 

0.887 

0.869 

34.678 

4 . 64 

99.2 

2.26 

32.40 

0.08 

0.477 

0.201 

499.8 

0.93  8 

0.914 

34 . 697 

4 . 64 

103.7 

2.25 

32.20 

0.09 

0.303 

0.127 

600.5 

0.885 

0.856 

34.699 

4.66 

107.1 

2.25 

32.20 

0.10 

0.318 

0.134 

700.0 

0.783 

0.749 

34.697 

4.68 

109.9 

2.25 

32.30 

0.11 

0.195 

0.078 

798.5 

0.697 

0.659 

34.695 

4.72 

112.2 

2.26 

32.20 

0.12 

0.182 

0.076 

899.0 

0.637 

0.593 

34.692 

4.76 

113.9 

2.26 

32.40 

0.13 

0.193 

0.078 

1000.5 

0.558 

0.509 

34.690 

4.78 

115.5 

2.27 

32.50 

0.14 

0.195 

0.078 

1151.1 

0.469 

0.412 

34 . 686 

4.80 

118.4 

2.28 

32.60 

0.15 

0.226 

0.101 

1299.3 

0.380 

0.315 

34.682 

4.82 

120.0 

2.30 

32.80 

0.16 

0.211 

0.080 

144  9.8 

0.310 

0.237 

34.680 

4.89 

121.8 

2.30 

32.80 

0.17 

0.175 

0.075 

1595.0 

0.246 

0.164 

34.673 

4.97 

122.0 

2.30 

32.80 

0.18 

0.194 

0.079 

1799.8 

0.175 

0.080 

34.675 

5.00 

123.2 

2.30 

32 . 90 

0.19 

0.221 

0.090 

1993.6 

0.113 

0.006 

34.670 

5.04 

124.3 

2.30 

32.90 

0.20 

0.247 

0.102 

2076.1 

0.101 

-0.012 

34 . 671 

5.07 

124 . 4 

2.30 

32.90 

0.20 

0.251 

0.105 

2101.9 

0.096 

-0.019 

34 . 669 

5.07 

124 . 6 

2.30 

32 . 90 

0.254 

0.105 

ANT  V/2  Station:  320  CTD :  74  69  27. so  s  0  is. 66  w  19:22  86/08/14 

bottom  depth:1853  air  temperature : -15 . 0  air  pressure:993  wind/e : 12 . 1  wlnd/d:044 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.842 

-1.842 

34.354 

27.657 

37.091 

46.099 

0.00 

42.5 

10 

-1.842 

-1.842 

34.355 

27.658 

37.091 

46.100 

0.51 

42.4 

20 

-1.842 

-1.842 

34.356 

27.659 

37.092 

46.101 

0.51 

42.3 

30 

-1.841 

-1.842 

34.355 

27. 658 

37.091 

46.100 

-0.51 

42.3 

40 

-1.840 

-1.841 

34.355 

27.658 

37.091 

46.100 

-0.08 

42.2 

50 

-1.839 

-1 . 840 

34.355 

27.658 

37.091 

46.100 

-0.08 

42.2 

60 

-1.839 

-1.840 

34.355 

27.658 

37.091 

46.100 

0.04 

42.1 

70 

-1.838 

-1.839 

34.354 

27.657 

37.090 

46.099 

-0.51 

42.1 

80 

-1.833 

-1.835 

34.356 

27.658 

37.092 

46.100 

0.68 

41.9 

90 

-1.824 

-1.826 

34.357 

27.659 

37.092 

46.099 

0.42 

41.8 

100 

-1.725 

-1.727 

34.368 

27.665 

37.091 

46.093 

1.37 

41.2 

110 

-1.691 

-1.693 

34.373 

27.668 

37.092 

46.092 

0. 97 

40.8 

120 

-1.768 

-1.770 

34.378 

27.675 

37.103 

46.107 

1.42 

40.2 

130 

-1.815 

-1.818 

34.386 

27.682 

37.114 

46.121 

1.58 

39.4 

140 

-1.810 

-1.813 

34.391 

27.686 

37.117 

46.124 

1.11 

38.9 

150 

-1.800 

-1.803 

34.392 

27.687 

37.117 

46.123 

0.40 

38.8 

160 

-1.796 

-1.799 

34.393 

27.688 

37.118 

46.123 

0.47 

38.7 

170 

-1.783 

-1.787 

34.395 

27. 689 

37.118 

46.123 

0.62 

38.5 

180 

-1.764 

-1.768 

34.397 

27.690 

37.118 

46.122 

0.56 

38.4 

190 

-1.741 

-1.745 

34 . 401 

27.693 

37.119 

46.122 

0.88 

38.1 

200 

-1.729 

-1.733 

34.402 

27.693 

37.119 

46.121 

0.36 

38.0 

210 

-1.730 

-1.735 

34.401 

27.692 

37.118 

46.120 

-0.49 

38.0 

220 

-1.622 

-1.627 

34.408 

27.695 

37.114 

46.109 

0.76 

37.8 

230 

-1.433 

-1.439 

34.424 

27.702 

37.109 

46.093 

1.35 

37.2 

240 

-1.246 

-1.252 

34.427 

27.698 

37.094 

46.067 

-1.27 

37.6 

250 

-1.028 

-1.035 

34.446 

27.706 

37.088 

46.048 

1.35 

37.0 

260 

-1.114 

-1.121 

34.449 

27.711 

37.099 

46.064 

1.41 

36.4 

270 

-1.474 

-1.481 

34.424 

27.703 

37.113 

46.100 

-1.25 

36.8 

280 

-1.532 

-1.539 

34.420 

27.702 

37.116 

46.105 

-0.54 

36.8 

290 

-1.642 

-1.649 

34.424 

27.708 

37.129 

46.125 

1.53 

36.1 

300 

-1.652 

-1.659 

34.418 

27.704 

37.125 

46.122 

-1.18 

36.5 

325 

-1.317 

-1.326 

34.441 

27.712 

37.112 

46.089 

0.78 

35.9 

350 

-1.163 

-1.173 

34.467 

27.728 

37.118 

46.086 

1.33 

34.4 

375 

-0.115 

-0.129 

34.555 

27.754 

37.080 

45.987 

1.32 

33.1 

400 

0.434 

0.417 

34.613 

27.771 

37.064 

45.940 

1.14 

32.1 

425 

0.662 

0.643 

34.646 

27.784 

37.063 

4  5.92  6 

1.13 

31.2 

450 

0.841 

0.820 

34.665 

27.788 

37.057 

45.910 

0.48 

31.0 

475 

0.867 

0.845 

34.673 

27.793 

37.060 

45.912 

0.75 

30.7 

500 

0.891 

0.867 

34.678 

27.795 

37.061 

45.912 

0.53 

30.5 

550 

0.932 

0.90  6 

34.687 

27.800 

37.064 

45.912 

0.51 

30.2 

600 

0.929 

0.900 

34.693 

27.805 

37.069 

45.918 

0.57 

29.9 

650 

0.926 

0.894 

34.693 

27.806 

37.070 

4  5. 919 

0.17 

29.9 

700 

0.840 

0.806 

34.694 

27.812 

37.081 

45.935 

0.72 

29.3 

750 

0.795 

0.759 

34.693 

27.814 

37.086 

45.943 

0.45 

29.1 

800 

0.720 

0.681 

34.690 

27.817 

37.093 

45.954 

0.51 

28.8 

850 

0.673 

0. 63  2 

34.690 

27.820 

37.099 

45.962 

0.51 

28.5 

900 

0.648 

0.604 

34.690 

27.822 

37.102 

45.967 

0.39 

28.3 

950 

0.613 

0.567 

34.687 

27.821 

37.104 

45.971 

0.24 

28.3 

1000 

0.576 

0.527 

34.687 

27.824 

37.109 

45.978 

0.47 

28.1 

1100 

0.498 

0.444 

34. 684 

27.826 

37.116 

45.990 

0.40 

27.7 

1200 

0.415 

0.356 

34. 680 

27.828 

37.124 

46.002 

0.39 

27.4 

1300 

0.343 

0.278 

34.677 

27.830 

37.130 

46.013 

0.39 

27.0 

1400 

0.292 

0.222 

34. 676 

27.833 

37.136 

46.022 

0.38 

26.7 

1500 

0.237 

0.161 

34.674 

27.834 

37.141 

46.030 

0.37 

26.3 

1600 

0.190 

0.108 

34. 672 

27.836 

37.146 

46.038 

0.34 

26.1 

1700 

0.152 

0.064 

34.671 

27.837 

37.150 

46.044 

0.34 

25.8 

1800 

0.116 

0.022 

34.670 

27.839 

37.154 

46.051 

0.34 

25.5 

1853 

0.107 

0.010 

34.668 

27.838 

37.153 

46.051 

-0.12 

25.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.9 

-1.842 

-1.842 

34.357 

7.39 

63.1 

2.09 

30.40 

0.09 

4.526 

1.954 

49.2 

-1.840 

-1.841 

34.351 

7.39 

63.1 

2.09 

30.40 

0.10 

4.552 

1.960 

99.1 

-1.712 

-1.714 

34.363 

7.18 

65.0 

2.10 

30.50 

0.10 

4.338 

1.858 

199.4 

-1.726 

-1.730 

34.409 

66.5 

2.10 

30.50 

0.12 

4.040 

1.740 

299.5 

-1.663 

-1.670 

34.423 

68.6 

2.10 

30.40 

0.13 

3.770 

1.618 

44  9.7 

0.860 

0.839 

34.665 

97.3 

2.26 

32.80 

-0.03 

565.2 

0.935 

0.908 

34.689 

4 . 61 

102.2 

2.25 

32.50 

-0.02 

0.347 

0.144 

649.4 

0.915 

0.883 

34.696 

105.4 

2.25 

32.50 

-0.01 

999.0 

0.577 

0.528 

34. 688 

4.74 

115.4 

2.27 

32.80 

0.00 

0.191 

0.078 

1202.9 

0.416 

0.357 

34.682 

118.7 

2.29 

32.90 

0.01 

1599.4 

0.188 

0.107 

34.673 

4.95 

123.1 

2.29 

32.90 

0.02 

0.238 

0.095 

1798.8 

0.114 

0.020 

34.670 

124.3 

2.29 

33.00 

0.02 

1821.3 

0.108 

0.013 

34.670 

5.07 

124 . 4 

2.26 

33.00 

0.03 

0.240 

0.098 

1842.8 

0.106 

0.010 

34.669 

124.5 

2.27 

33.00 

0.04 

1853.0 

0.107 

0.010 

34.669 

5.02 

124.7 

2.27 

32.80 

0.58 

0.247 

0.105 

ANT  V/2  Station:  321  CTD :  75  69  i8.4i  s  l  3.66  w  oo:53  86/08/is 

bottom  depth:2549  air  temperature : -18 . 0  air  preesure:990  wind/s:3.8  wind/d:340 


PR 

TE 

PT 

5A 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.804 

-1.804 

34.404 

27.697 

37.127 

46.133 

0.00 

38.8 

10 

-1.802 

-1.802 

34.402 

27.695 

37.125 

46.131 

-0.72 

38.9 

20 

-1.807 

-1.807 

34.405 

27.697 

37.128 

46.134 

0.90 

38.6 

30 

-1 . 807 

-1.808 

34.405 

27.697 

37.128 

46.134 

0.04 

38.5 

40 

-1 . 808 

-1.809 

34.403 

27.696 

37.127 

46.133 

-0.71 

38.6 

50 

-1.810 

-1.811 

34.404 

27.697 

37.128 

46.134 

0.52 

38.5 

60 

-1.808 

-1.809 

34.404 

27.697 

37.127 

46.133 

-0.13 

38.4 

70 

-1.809 

-1.810 

34 .404 

27.697 

37.128 

46.134 

0.10 

38.3 

80 

-1.807 

-1.809 

34 . 403 

27.696 

37.127 

46.133 

-0.52 

38.4 

90 

-1.806 

-1.808 

34.402 

27.695 

37.126 

46.132 

-0.51 

38.4 

100 

-1.807 

-1.809 

34.402 

27.695 

37.126 

46.132 

0.11 

38.3 

110 

-1.805 

-1.807 

34 . 402 

27.695 

37.126 

46.132 

-0.13 

38.3 

120 

-1.804 

-1.806 

34.403 

27.696 

37.126 

46.132 

0.50 

38.1 

130 

-1.787 

-1.790 

34.404 

27.696 

37.126 

46.131 

0.30 

38.1 

140 

-1.750 

-1.753 

34.405 

27.696 

37.123 

46.126 

-0.33 

38.0 

150 

-1.715 

-1.718 

34 . 409 

27.698 

37.123 

46.124 

0.81 

37.8 

160 

-1.328 

-1.332 

34.452 

27.721 

37.122 

46.099 

2.56 

35.7 

170 

-0.848 

-0.853 

34.492 

27.736 

37.106 

46.055 

1.94 

34.6 

180 

-0.061 

-0.068 

34 . 566 

27.759 

37.081 

45.985 

2.45 

32.7 

190 

0.197 

0.190 

34 . 586 

27.762 

37.068 

45.958 

0.54 

32.6 

200 

0.380 

0.372 

34 . 606 

27.768 

37.063 

45.942 

1.22 

32.2 

210 

0.532 

0.523 

34.624 

27.773 

37.060 

45.930 

1.21 

31.8 

220 

0.686 

0.677 

34.645 

27.781 

37.058 

45.920 

1 .  43 

31.1 

230 

0.712 

0.702 

34.647 

27.781 

37.057 

45.917 

-0.21 

31.2 

240 

0.727 

0.717 

34.650 

27.782 

37.057 

45.917 

0.66 

31.1 

250 

0.768 

0.757 

34.658 

27.786 

37.059 

45.916 

1.06 

30.7 

260 

0.777 

0.766 

34.659 

27.787 

37.059 

45.915 

0.25 

30.7 

270 

0.804 

0.792 

34 . 663 

27.788 

37.058 

45.914 

0.64 

30.6 

280 

0.810 

0.798 

34 . 665 

27.789 

37.059 

45.914 

0. 62 

30.5 

290 

0.827 

0.814 

34.669 

27.791 

37.061 

45.914 

0.79 

30.4 

300 

0.854 

0.840 

34.674 

27.794 

37.061 

45.914 

0.81 

30.2 

325 

0.882 

0.867 

34 . 680 

27.797 

37.063 

4  5.914 

0.60 

30.0 

350 

0.891 

0.875 

34 . 683 

27.799 

37.064 

45.914 

0.48 

29.9 

375 

0.895 

0.878 

34.684 

27.799 

37.065 

45.915 

0.27 

29.9 

400 

0.922 

0.903 

34.688 

27.801 

37.065 

45.913 

0.40 

29.8 

425 

0.923 

0.903 

34.693 

27.805 

37.069 

45.917 

0.71 

29.5 

450 

0.915 

0.894 

34.694 

27.806 

37.071 

45.920 

0.44 

29.4 

475 

0.895 

0.873 

34.697 

27.810 

37.075 

45.926 

0.71 

29.1 

500 

0.885 

0.861 

34.696 

27.810 

37.076 

45.927 

0.10 

29.1 

550 

0.847 

0.821 

34.696 

27.813 

37.081 

45.934 

0.45 

28.9 

600 

0.786 

0.758 

34.695 

27.816 

37.088 

45.944 

0.52 

28.6 

650 

0.741 

0.710 

34.694 

27.818 

37.093 

45.952 

0.44 

28.4 

700 

0.676 

0.643 

34.690 

27.819 

37.098 

45.960 

0.38 

28.3 

750 

0.641 

0.606 

34.691 

27.822 

37.103 

45.968 

0.49 

28.0 

800 

0.610 

0.572 

34.689 

27.823 

37.105 

45.972 

0.27 

28.0 

850 

0.572 

0.532 

34 . 687 

27.823 

37.108 

45.977 

0.34 

27.9 

900 

0.536 

0.493 

34.686 

27.825 

37.112 

45.983 

0.39 

27.7 

950 

0.492 

0.447 

34.684 

27.826 

37.116 

45.990 

0.39 

27.5 

1000 

0.465 

0.417 

34 . 683 

27.827 

37.119 

45.994 

0.33 

27.4 

1100 

0.405 

0.352 

3  4. 67  9 

27.828 

37.123 

46.002 

0.29 

27.3 

1200 

0.357 

0.298 

34.680 

27.832 

37.130 

46.012 

0.42 

26.9 

1300 

0.308 

0.244 

34.678 

27.833 

37.135 

46.019 

0.33 

26.6 

1400 

0.265 

0.195 

34. 677 

27.835 

37.140 

46.027 

0.35 

26.4 

1500 

0.216 

0.141 

34.675 

27.836 

37.144 

46.035 

0.34 

26.1 

1600 

0.168 

0.087 

34.673 

27.838 

37.149 

46.042 

0.34 

25.8 

1700 

0.128 

0.041 

34.671 

27.839 

37.152 

46.048 

0.31 

25.5 

1800 

0.080 

-0.013 

34.671 

27.841 

37.158 

46.057 

0.42 

25.1 

1900 

0.040 

-0.059 

34.667 

27.841 

37.160 

46.062 

0.23 

24.9 

2000 

0.013 

-0.093 

34 . 667 

27.842 

37.164 

46.068 

0.34 

24.6 

2100 

-0.022 

-0.134 

34.665 

27.843 

37.167 

46.073 

0.31 

24.4 

2200 

-0.064 

-0.183 

34.665 

27.845 

37.172 

46.081 

0.41 

23.9 

2300 

-0.082 

-0.208 

34.663 

27.845 

37.174 

46.083 

0.20 

23.8 

2400 

-0.108 

-0.241 

34 . 662 

27.846 

37.176 

46.088 

0.31 

23.5 

2500 

-0.121 

-0.261 

34.662 

27.847 

37.179 

46.091 

0.28 

23.3 

2578 

-0.199 

-0.344 

34.661 

27.850 

37.187 

46.104 

0.61 

22.4 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.8 

-1.799 

-1.799 

34.400 

6.86 

68.4 

2.08 

30.10 

0.09 

3.880 

1.649 

14.8 

-1.799 

-1.799 

34.403 

6.86 

68.6 

2.08 

30.00 

0.08 

69.8 

-1.809 

-1.810 

34.399 

6.83 

68.8 

2.08 

29.90 

0.08 

3.862 

1.650 

100.3 

-1.804 

-1.806 

34.399 

68.5 

2.08 

29.90 

0.06 

3 . 940 

1.681 

149.8 

-1.699 

-1.702 

34.407 

6.73 

69.2 

2.09 

30.10 

0.06 

3.871 

1.684 

200.3 

0.390 

0.382 

34.608 

4.98 

91.0 

2.25 

32.60 

0.00 

1.228 

0.512 

250.6 

0.773 

0.762 

34.656 

4.68 

96.2 

2.26 

32.70 

0.00 

0.702 

0.287 

300.5 

0.855 

0.841 

34.672 

98.9 

2.26 

32.60 

0.00 

0.525 

0.223 

400.2 

0.922 

0. 90  3 

34.688 

4.59 

102.7 

2.25 

32.50 

0.00 

0.346 

0.148 

500.3 

0.886 

0.862 

34.697 

106.3 

2.24 

32.70 

0.01 

0.249 

0.109 

600.5 

0.790 

0.762 

34 . 695 

4.70 

109.0 

2.25 

32.80 

0.01 

0.227 

0.095 

700.3 

0.676 

0.643 

34.691 

111.9 

2.25 

32 . 90 

0.01 

0.219 

800.5 

0.607 

0.569 

34.689 

4 . 72 

114.3 

2.26 

33.00 

0.01 

0.198 

0.083 

900.4 

0.535 

0.492 

34 . 688 

115.8 

2.27 

33.10 

0.01 

0.194 

0.081 

1000.2 

0.466 

0.418 

34.686 

4.76 

118.3 

2.28 

33.20 

0.01 

0.187 

0.080 

1206.1 

0.351 

0.292 

34.681 

121 . 0 

2.29 

33.30 

0.01 

0.168 

0.072 

1400.3 

0.265 

0.195 

34 . 678 

4.87 

123.1 

2.30 

33.40 

0.01 

0.173 

0.078 

1599.8 

0.167 

0.086 

34.674 

124.1 

2.30 

33.20 

0.01 

0.192 

0.087 

1800.0 

0.081 

-0.012 

34.670 

5.01 

124.9 

2.30 

33.30 

0.00 

0.200 

0.086 

2000.1 

0.013 

-0.093 

34.666 

124.9 

2.29 

33.20 

0.00 

0.235 

0.098 

2200.4 

-0.064 

-0.183 

34.664 

5.24 

124 . 9 

2.28 

33.10 

0.00 

0.275 

0.120 

2449.9 

-0.114 

-0.251 

34 . 661 

5.26 

125.2 

2.28 

33.00 

0.33 

0.332 

0.143 

2561.9 

-0.182 

-0.326 

34.659 

5.31 

125.3 

2.28 

32 . 90 

0.22 

0.366 

0.163 

2577.8 

-0.199 

-0.344 

34 . 658 

5.34 

125.4 

2.27 

32.70 

0.46 

0.374 

0.165 

ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 3506  air 


322  CTD :  76  69  5.06  s 

temperature : -11 . 0  air  pressure: 


3  35.42  W  17:37  86/08/17 

971  wlnd/s : 30 . 8  wind/d:088 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.770 

-1.770 

34.438 

27.723 

37.151 

46.154 

0.00 

36.3 

10 

-1.768 

-1.768 

34.438 

27.723 

37.151 

46.154 

-0.13 

3  6.2 

20 

-1.784 

-1.784 

34.439 

27.725 

37.153 

46.157 

0.63 

36.0 

30 

-1.777 

-1.778 

34.440 

27.725 

37.153 

46.157 

0.44 

35.9 

40 

-1.776 

-1.777 

34.439 

27.724 

37.152 

46.156 

-0.51 

35.9 

50 

-1.776 

-1.777 

34.440 

27.725 

37.153 

46.157 

0.51 

35.8 

60 

-1.775 

-1.776 

34.440 

27.725 

37.153 

46.157 

-0.09 

35.7 

70 

-1.763 

-1.764 

34.441 

27.726 

37.153 

46.156 

0.38 

35.6 

80 

-1.743 

-1.745 

34.443 

27.727 

37.153 

46.154 

0.57 

35.5 

90 

-1.723 

-1.725 

34.445 

27.728 

37.152 

46.153 

0.56 

35.3 

100 

-1.716 

-1.718 

34.445 

27.728 

37.152 

46.152 

-0.26 

35.3 

no 

-1.713 

-1.715 

34.446 

27.728 

37.152 

46.152 

0.48 

35.2 

120 

-1.671 

-1.674 

34.455 

27.734 

37.156 

46.153 

1.37 

34.5 

130 

-1.446 

-1.449 

34.474 

27.743 

37.150 

46.134 

1.55 

33.8 

140 

-0.947 

-0.951 

34.520 

27.762 

37.138 

46.092 

2.33 

32.1 

150 

-0.449 

-0.454 

34.562 

27.775 

37.120 

46.045 

1.80 

31.1 

160 

-0.018 

-0.024 

34.601 

27.785 

37.104 

46.005 

1.60 

30.3 

170 

0.221 

0.214 

34.627 

27.794 

37.098 

45.985 

1.47 

29.6 

180 

0.313 

0.306 

34.632 

27.792 

37.091 

45.973 

-0.71 

29.8 

190 

0.342 

0.334 

34.636 

27.794 

37.091 

45.972 

0.67 

29.7 

200 

0.425 

0.417 

34.643 

27.795 

37.087 

45.963 

0.34 

29.6 

210 

0.510 

0.501 

34.653 

27.798 

37.085 

45.956 

0.89 

29.4 

220 

0.541 

0.532 

34.658 

27.800 

37.086 

45.955 

0.79 

29.2 

230 

0.590 

0.580 

34.662 

27.800 

37.083 

45.950 

-0.10 

29.3 

240 

0.631 

0.621 

34 . 667 

27.802 

37.082 

45.946 

0.63 

29.1 

250 

0.633 

0.622 

34.666 

27.801 

37.081 

45.945 

-0.53 

29.2 

260 

0.660 

0.649 

34 . 670 

27.803 

37.081 

45. 944 

0.66 

29.1 

270 

0.708 

0.696 

34 . 676 

27.805 

37.080 

45.940 

0.69 

29.0 

280 

0.735 

0.723 

34.678 

27.805 

37.079 

45. 937 

-0.29 

29.0 

290 

0.760 

0.747 

34.682 

27.806 

37.079 

45.936 

0.68 

28.9 

300 

0.774 

0.761 

34.683 

27.806 

37.078 

45. 934 

-0.23 

29.0 

325 

0.794 

0.779 

34.686 

27.807 

37.078 

45. 934 

0.36 

28.9 

350 

0.796 

0.780 

34.689 

27.810 

37.080 

4  5. 93  6 

0.54 

28.7 

375 

0.787 

0.770 

34.690 

27.811 

37.082 

45.938 

0.44 

28.6 

400 

0.769 

0.751 

34.690 

27.812 

37.085 

45.942 

0.42 

28.5 

425 

0.759 

0.740 

34.690 

27.813 

37.086 

45.944 

0.32 

28.5 

450 

0.734 

0.714 

34.690 

27.815 

37.089 

45.948 

0.50 

28.4 

475 

0.711 

0.689 

34.690 

27.816 

37.092 

45.952 

0.48 

28.2 

500 

0.68  6 

0.663 

34 . 690 

27.818 

37.095 

45.957 

0.50 

28.1 

550 

0.657 

0.632 

34.689 

27.819 

37.098 

45.961 

0.32 

28.0 

600 

0.616 

0.589 

34.688 

27.821 

37.103 

45.968 

0.40 

27.9 

650 

0.575 

0.545 

34.687 

27.823 

37.107 

45.975 

0.40 

27.7 

700 

0.532 

0.500 

34.685 

27.824 

37.111 

45.981 

0.36 

27.6 

750 

0.502 

0.467 

34.684 

27.825 

37.114 

4  5.98  6 

0.34 

27.5 

800 

0.478 

0.441 

34.684 

27.826 

37.117 

45.991 

0.37 

27.3 

850 

0.444 

0.404 

34 . 682 

27.827 

37.119 

45.995 

0.30 

27.2 

900 

0.405 

0.363 

34.681 

27.829 

37.123 

46.002 

0.41 

27.0 

950 

0.370 

0.326 

34.681 

27.831 

37.128 

46.008 

0.45 

26.8 

1000 

0.359 

0.312 

34.681 

27.832 

37.129 

46.010 

0.27 

26.7 

1100 

0.304 

0.252 

34.679 

27.833 

37.135 

46.019 

0.34 

26.5 

1200 

0.263 

0.205 

34.677 

27.834 

37.138 

46.025 

0.28 

26.3 

1300 

0.217 

0.154 

3  4.67  6 

27.836 

37.144 

46.033 

0.35 

26.0 

1400 

0.179 

0.110 

34.674 

27.837 

37.147 

46.039 

0.28 

25.8 

1500 

0.138 

0.064 

34 . 673 

27.839 

37.151 

46.046 

0.34 

25.5 

1600 

0.095 

0.015 

34 . 671 

27.840 

37.155 

46.053 

0.32 

25.2 

1700 

0.058 

-0.028 

34.669 

27.841 

37.159 

46.058 

0.29 

25.0 

1800 

0.024 

-0.068 

34.668 

27.842 

37.162 

46.064 

0.32 

24.7 

1900 

-0.014 

-0.113 

34.666 

27.843 

37.166 

46.070 

0.31 

24.5 

2000 

-0.049 

-0.154 

34.664 

27.843 

37.168 

46.075 

0.30 

24.2 

2100 

-0.070 

-0.182 

34.665 

27.845 

37.172 

46.081 

0.35 

23.9 

2200 

-0.093 

-0.211 

34.663 

27.845 

37.174 

46.084 

0.24 

23.7 

2300 

-0.112 

-0.237 

34.662 

27.846 

37.176 

46.088 

0.26 

23.5 

2400 

-0.136 

-0.268 

34.662 

27.847 

37.179 

46.093 

0.34 

23.2 

2500 

-0.153 

-0.293 

34.660 

27.847 

37.180 

46.095 

0.21 

23.0 

2600 

-0.170 

-0.317 

34.663 

27.850 

37.185 

46.101 

0.41 

22.6 

2700 

-0.187 

-0.342 

34.662 

27.851 

37.187 

46.105 

0.27 

22.3 

2800 

-0.201 

-0.363 

34.660 

27.850 

37.188 

46.107 

0.20 

22.2 

2900 

-0.215 

-0.385 

34.660 

27.851 

37.190 

46.110 

0.30 

22.0 

3000 

-0.225 

-0.403 

34.660 

27.852 

37.192 

46.113 

0.27 

21.8 

3198 

-0.226 

-0.421 

34.659 

27.852 

37.193 

46.115 

0.16 

21.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

0.1 

-1.773 

-1.773 

34.433 

6.58 

76.5 

2.11 

31.10 

0.03 

3.358 

1.444 

26.0 

-1.778 

-1.779 

34.437 

6.55 

76.7 

2.11 

31.10 

0.02 

3.311 

1.425 

69.6 

-1.750 

-1.751 

34.442 

6.52 

76.6 

2.11 

0.01 

3.358 

1.450 

95.8 

-1.725 

-1.727 

34.443 

6.51 

76.7 

2.11 

0.01 

3.306 

1.429 

250.8 

0.631 

0.620 

34.664 

4.72 

98.6 

2.25 

32.70 

-0.02 

0.650 

0.272 

340.8 

0.800 

0.785 

34.687 

4.66 

103.6 

2.25 

32.50 

-0.01 

0.368 

0.151 

501.5 

0.687 

0.664 

34.689 

4 . 68 

106.6 

2.25 

32.50 

-0.01 

0.324 

0.133 

601.5 

0.617 

0.589 

34.689 

4 . 74 

111.3 

2.26 

32.70 

-0.01 

0.244 

0.102 

700.0 

0.534 

0.502 

34.687 

4.78 

114.2 

2.27 

32.80 

-0.01 

0.221 

0.092 

802.8 

0.477 

0.440 

34.684 

4.76 

116.1 

2.27 

32.90 

-0.01 

0.213 

0.091 

902.9 

0.405 

0.363 

34.685 

4.83 

118.2 

2.28 

33.00 

0.00 

0.197 

0.083 

1001.9 

0.359 

0.312 

34.682 

4.82 

119.7 

2.28 

33.10 

0.00 

0.185 

0.078 

1249.3 

0.243 

0.183 

34.679 

4.88 

122.9 

2.29 

33.10 

0.00 

0.171 

0.072 

1500.6 

0.138 

0.063 

34 . 674 

4 . 99 

124.9 

2.27 

32.90 

0.00 

0.159 

0.065 

1599.8 

0.096 

0.016 

34.671 

5.06 

124.4 

2.28 

33.00 

0.00 

0.172 

0.068 

1807.9 

0.021 

-0.072 

34.669 

5.09 

124.4 

2.28 

32.90 

0.01 

0.201 

0.084 

2003.3 

-0.049 

-0.154 

34.665 

5.18 

124 . 1 

2.27 

32.90 

0.01 

0.251 

2200.3 

-0.092 

-0.210 

34.664 

5.22 

124.2 

2.26 

32.70 

0.01 

0.247 

0.106 

2395.3 

-0.132 

-0.264 

34.662 

5.25 

124.3 

2.25 

32.70 

0.01 

0.268 

0.115 

2599.6 

-0.170 

-0.317 

34.664 

5.33 

123.9 

2.24 

32.50 

0.02 

0.352 

0.148 

2798.4 

-0.200 

-0.362 

34 . 658 

5.42 

123.2 

2.20 

32.00 

0.02 

0.351 

0.146 

2999.6 

-0.225 

-0.403 

34.658 

5.41 

123.5 

2.25 

32.60 

0.02 

0.380 

0.166 

3099.6 

-0.226 

-0.413 

34 . 657 

5.41 

124.6 

2.23 

32.20 

0.03 

0.379 

0.166 

3195.4 

-0.226 

-0.421 

34.658 

5.42 

124.1 

2.13 

31.20 

0.27 

0.371 

0.165 

ANT  V/2  Station:  323  CTD :  77  69  7.59  s  4  1.99  w  05:05  86/08/is 


bottom  depth: 3467  air  temperature : -14 . 0  air  pressure: 970  wind/s: 20. 8  wind/d: 111 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.768 

-1 . 768 

34 . 439 

27.724 

37.152 

46.155 

0.00 

36.2 

10 

-1.771 

-1.771 

34.436 

27.722 

37.150 

46.153 

-0.86 

36.3 

20 

-1.772 

-1.772 

34.438 

27.723 

37.151 

46.154 

0.72 

36.1 

30 

-1.768 

-1.769 

34.439 

27.724 

37.152 

46.155 

0.47 

36.0 

40 

-1.763 

-1.764 

34.440 

27.725 

37.152 

46.155 

0.46 

35.9 

50 

-1.758 

-1.759 

34.440 

27.725 

37.152 

46.154 

-0.21 

35.8 

60 

-1.760 

-1.761 

34.440 

27.725 

37.152 

46.154 

0.14 

35.8 

70 

-1.758 

-1.759 

34.442 

27.726 

37.153 

46.156 

0.70 

35.6 

80 

-1.754 

-1.756 

34.442 

27.726 

37.153 

46.155 

-0.19 

35.5 

90 

-1.752 

-1.754 

34.443 

27.727 

37.154 

46.156 

0.48 

35.4 

100 

-1.743 

-1.745 

34.443 

27.727 

37.153 

46.154 

-0.29 

35.4 

110 

-1.738 

-1.740 

34.445 

27.728 

37.154 

46.155 

0.68 

35.2 

120 

-1.629 

-1.632 

34.456 

27.734 

37.153 

46.147 

1.30 

34.6 

130 

-1.550 

-1.553 

34.467 

27.741 

37.154 

46.144 

1.40 

34.0 

140 

-1.494 

-1.497 

34 . 473 

27.744 

37.154 

46.140 

0.95 

33.6 

150 

-1.334 

-1.338 

34.489 

27.751 

37.151 

46.128 

1.48 

32.9 

160 

-0.889 

-0.894 

34.529 

27.767 

37.140 

46.090 

2.08 

31.6 

170 

-0.381 

-0.387 

34.584 

27.790 

37.130 

46.052 

2.48 

29.7 

180 

0.076 

0.069 

34.613 

27.790 

37.103 

45.999 

-0.81 

29.9 

190 

0.287 

0.280 

34.630 

27.792 

37.093 

45.976 

0.54 

29.8 

200 

0.547 

0.539 

34.656 

27.798 

37.083 

45.952 

1.16 

29.4 

210 

0.655 

0.646 

34.665 

27.799 

37.078 

45.941 

0.12 

29.4 

220 

0.676 

0.667 

34.666 

27.798 

37.076 

45.938 

-0.43 

29.5 

230 

0.722 

0.712 

34.672 

27.800 

37.075 

45.934 

0.73 

29.3 

240 

0.751 

0.741 

34 . 675 

27.801 

37.074 

45.932 

0.37 

29.3 

250 

0.769 

0.758 

34.677 

27.801 

37.074 

45.930 

0.34 

29.3 

260 

0.778 

0.767 

34.678 

27.802 

37.073 

45.930 

0.25 

29.3 

270 

0.763 

0.751 

34.677 

27.802 

37.074 

45.932 

0.30 

29.3 

280 

0.775 

0.763 

34 . 679 

27.803 

37.075 

45.931 

0.50 

29.2 

290 

0.809 

0.796 

34.684 

27.805 

37.075 

45.929 

0.71 

29.1 

300 

0.823 

0.810 

34 . 687 

27.806 

37.075 

45.929 

0.67 

29.0 

325 

0.831 

0.816 

34 . 688 

27.807 

37.075 

45.929 

0.20 

29.0 

350 

0.828 

0.812 

34.689 

27.808 

37.077 

45.930 

0.37 

29.0 

375 

0.829 

0.812 

34.691 

27.809 

37.078 

45.932 

0.45 

28.9 

400 

0.808 

0.790 

34 . 692 

27.812 

37.082 

4  5.93  6 

0.56 

28.7 

425 

0.789 

0.770 

34.692 

27.813 

37.084 

45.940 

0.44 

28.6 

450 

0.781 

0.760 

34 . 694 

27.815 

37.087 

45.943 

0.54 

28.4 

475 

0.766 

0.744 

34.693 

27.815 

37.088 

45.945 

0.23 

28.4 

500 

0.732 

0.709 

34.693 

27.817 

37.092 

45.951 

0.58 

28.2 

550 

0.684 

0.659 

34.691 

27.819 

37.097 

45.958 

0.38 

28.1 

600 

0.641 

0.613 

34 . 691 

27.822 

37.102 

45.966 

0.47 

27.8 

650 

0.622 

0.592 

34.690 

27.822 

37.104 

45.969 

0.24 

27.8 

700 

0.566 

0.534 

34.687 

27.823 

37.108 

45.977 

0.38 

27.7 

750 

0.532 

0.497 

34.686 

27.825 

37.112 

45.982 

0.37 

27.5 

800 

0.502 

0.465 

34.685 

27.826 

37.115 

45.987 

0.34 

27.4 

850 

0.471 

0.431 

34. 684 

27.827 

37.118 

45.992 

0.35 

27.3 

900 

0.450 

0.408 

34.684 

27.828 

37.121 

45.996 

0.35 

27.2 

950 

0.432 

0.387 

34.682 

27.828 

37.121 

45.998 

0.10 

27.2 

1000 

0.389 

0.342 

34.679 

27.828 

37.124 

46.004 

0.31 

27.1 

1100 

0.332 

0.279 

34.679 

27.832 

37.132 

46.014 

0.41 

26.7 

1200 

0.299 

0.241 

34.678 

27.833 

37.135 

46.020 

0.29 

26.5 

1300 

0.246 

0.183 

34.676 

27.835 

37.140 

46.028 

0.34 

26.2 

1400 

0.207 

0.138 

34.675 

27.836 

37.145 

46.035 

0.33 

26.0 

1500 

0.156 

0.081 

34 . 673 

27.838 

37.149 

46.043 

0.35 

25.7 

1600 

0.119 

0.038 

34.671 

27.839 

37.153 

46.049 

0.29 

25.5 

1700 

0.083 

-0.004 

34.669 

27.839 

37.156 

46.054 

0.29 

25.3 

1800 

0.039 

-0.054 

34.667 

27.840 

37.160 

46.061 

0.34 

25.0 

1900 

0.005 

-0.094 

34.666 

27.842 

37.163 

46.067 

0.33 

24.7 

2000 

-0.024 

-0.129 

34 . 664 

27.842 

37.166 

46.071 

0.27 

24.5 

2100 

-0.054 

-0.166 

34.664 

27.844 

37.170 

46.077 

0.36 

24.1 

2200 

-0.080 

-0.199 

34.663 

27.844 

37.173 

46.082 

0.30 

23.8 

2300 

-0.097 

-0.223 

34.663 

27.846 

37.175 

46.086 

0.29 

23.6 

2400 

-0.118 

-0.251 

34.661 

27.845 

37.177 

46.089 

0.23 

23.4 

2500 

-0.134 

-0.274 

34.661 

27.847 

37.179 

46.093 

0.30 

23.2 

2600 

-0.149 

-0.296 

34.660 

27.847 

37.181 

46.096 

0.25 

23.0 

2700 

-0.159 

-0.314 

34.659 

27.847 

37.182 

46.098 

0.21 

22.9 

2800 

-0.164 

-0.327 

34.658 

27.847 

37.183 

46.099 

0.17 

22.8 

2900 

-0.176 

-0.347 

34.661 

27.850 

37.187 

46.105 

0.39 

22.4 

3000 

-0.178 

-0.357 

34 . 661 

27.851 

37.188 

46.106 

0.21 

22.3 

3200 

-0.178 

-0.374 

34.660 

27.851 

37.189 

46.108 

0.16 

22.2 

3229 

-0.177 

-0.376 

34.657 

27.848 

37.187 

46.106 

-0.48 

22.4 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

Fl 

F2 

14.8 

-1.761 

-1.761 

34.436 

6.44 

75.8 

2.11 

30.40 

-0.06 

3.285 

1.418 

24.0 

-1.766 

-1.766 

34.436 

6.43 

75.9 

2.11 

30.30 

-0.05 

3.238 

1.392 

49.7 

-1.759 

-1.760 

34.441 

6.45 

75.8 

2.11 

30.30 

-0.05 

79.6 

-1.746 

-1.748 

34.454 

6.42 

75.9 

2.10 

30.30 

-0.04 

3.272 

1.411 

120.6 

-1.598 

-1.601 

34.457 

6.35 

77.0 

2.12 

30.40 

-0.04 

3.194 

1.374 

199.8 

0.542 

0.534 

34.652 

4 . 78 

95.5 

2.24 

32.30 

-0.04 

0.877 

0.385 

300.0 

0.823 

0.810 

34.681 

0.444 

0.188 

351.2 

0.828 

0.812 

34 . 688 

4.72 

113.7 

2.25 

32.60 

-0.04 

0.210 

0.086 

450.9 

0.781 

0.760 

34.693 

0.2  63 

0.111 

551.3 

0.688 

0.663 

34.691 

4 . 68 

-0.03 

0.240 

0.100 

700.9 

0.566 

0.534 

34.693 

0.214 

0.091 

901.0 

0.451 

0.409 

34.685 

0.194 

0.088 

1103.8 

0.336 

0.283 

34.680 

4.80 

118.7 

2.28 

33.10 

-0.02 

0.184 

0.079 

1301 . 4 

0.246 

0.182 

34 . 677 

0.177 

0.075 

1600.5 

0.120 

0.039 

34.673 

0.190 

0.083 

1917.1 

0.002 

-0.098 

34.667 

5.10 

123.2 

2.28 

32.90 

-0.02 

0.229 

0.096 

2100.9 

-0.054 

-0.166 

34.666 

2300.3 

-0.097 

-0.223 

34.664 

0.299 

0.127 

2495.1 

-0.135 

-0.275 

34.661 

5.34 

122.6 

2.27 

32.60 

0.00 

0.330 

0.141 

2698.8 

-0.159 

-0.314 

34.661 

0.3  62 

0.157 

2899.4 

-0.175 

-0.346 

34.657 

5.27 

122.6 

2.27 

32.60 

0.00 

0.360 

0.154 

3099.1 

-0.180 

-0.368 

34 . 656 

0.355 

0.154 

3205.9 

-0.178 

-0.375 

34.660 

122.5 

2.25 

32.60 

0.01 

0.352 

0.150 

3222.8 

-0.177 

-0.375 

34.660 

5.29 

122.3 

2.25 

32.60 

0.25 

0.337 

0.145 

ANT  V/2  Station:  324  CTD :  78 

bottom  depth: 3364  air  temperature : -18 . 0 


PR 

TE 

0 

-1.784 

10 

-1.774 

20 

-1.775 

30 

-1.774 

40 

-1.770 

50 

-1 . 767 

60 

-1.753 

70 

-1.759 

80 

-1.765 

90 

-1.708 

100 

-1.442 

110 

-1.024 

120 

-0.581 

130 

-0.261 

140 

-0.103 

150 

0.068 

160 

0.174 

170 

0.342 

180 

0.466 

190 

0.516 

200 

0.619 

210 

0.646 

220 

0.717 

230 

0.731 

240 

0.752 

250 

0.760 

260 

0.780 

270 

0.774 

280 

0.811 

290 

0.814 

300 

0.818 

325 

0.832 

350 

0.828 

375 

0.815 

400 

0.790 

425 

0.760 

450 

0.742 

475 

0.725 

500 

0.678 

550 

0.610 

600 

0.576 

650 

0.532 

700 

0.509 

750 

0.477 

800 

0.445 

850 

0.414 

900 

0.388 

950 

0.362 

1000 

0.338 

1100 

0.289 

1200 

0.250 

1300 

0.212 

1400 

0.158 

1500 

0.099 

1600 

0.059 

1700 

0.033 

1800 

0.010 

1900 

-0.031 

2000 

-0.075 

2100 

-0.099 

2200 

-0.113 

2300 

-0.132 

2400 

-0.146 

2500 

-0.162 

2600 

-0.180 

2700 

-0.195 

2800 

-0.203 

2900 

-0.216 

3000 

-0.218 

3200 

-0.226 

3236 

-0.224 

68  47.54  S  4  12.91  W  00:49  86/08/19 

air  pressure:964  wind/a:21.8  wind/d:109 

S2  S4  BV  AN 


PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

1.4 

-1.780 

6.61 

79.8 

2.16 

30.80 

0.12 

3.3  61 

1.469 

15.2 

-1.775 

6.59 

71.9 

1.93 

27.70 

0.07 

39.5 

-1 . 768 

6.59 

75.1 

2.02 

29.00 

0.09 

3.354 

1.467 

74.3 

-1.756 

6.59 

80.0 

2.16 

30.80 

0.11 

3.402 

1.483 

101.5 

-1.508 

6.37 

81.3 

2.18 

30.90 

0.11 

3.122 

1.361 

150.3 

0.066 

5.14 

93.3 

2.26 

32.00 

0.02 

1.290 

0.555 

201.8 

0.605 

4.76 

99.5 

2.28 

0.00 

0.689 

0.297 

252.1 

0.761 

4.66 

101.7 

2.28 

32.50 

0.00 

0.477 

0.204 

302.0 

0.817 

4 . 66 

104.5 

2.28 

32.40 

0.00 

0.368 

0.160 

401.0 

0.790 

4.68 

107.6 

2.27 

32.40 

0.00 

0.282 

0.125 

550.4 

0.611 

4.80 

112.8 

2.28 

32.30 

0.00 

0.261 

0.110 

702.0 

0.515 

4.78 

115.8 

2.29 

32.40 

0.00 

0.234 

0.103 

850.7 

0.414 

4.80 

118.5 

2.30 

32.70 

0.00 

0.217 

0.089 

1001.0 

0.336 

4.83 

121.2 

2.30 

32.80 

0.00 

0.189 

0.081 

1199.5 

0.250 

4.89 

123.1 

2.31 

32.90 

0.00 

0.176 

0.075 

1401.4 

0.167 

124.9 

2.31 

32.90 

0.00 

0.1  74 

0.0  73 

1600.8 

0.059 

5.06 

125.8 

2.31 

32.90 

0.00 

0.206 

0.097 

1901.8 

-0.030 

5.15 

126.0 

2.30 

32.90 

0.00 

0.238 

0.104 

2199.6 

-0.119 

5.22 

125.7 

2.29 

32.80 

0.01 

0.282 

0.124 

2500.6 

-0.162 

5.29 

125.1 

2.28 

0.00 

0.346 

0.149 

2800.3 

-0.203 

5.41 

124 . 9 

2.27 

32.40 

0.02 

0.3  63 

0.161 

2999.4 

-0.218 

5.42 

125.3 

2.28 

32.40 

0.00 

0.359 

0.158 

3220.3 

-0.226 

126.7 

2.28 

32.40 

0.01 

0.361 

0.161 

3236.6 

-0.222 

5.48 

126.7 

2.25 

32.20 

0.05 

ANT  V/2  Station:  346  CTD :  79 

bottom  depth: 4204  air  temperature : -1 6 . 0 


PR 

TE 

0 

-1.691 

10 

-1.690 

20 

-1.688 

30 

-1.685 

40 

-1.686 

50 

-1.682 

60 

-1 . 680 

70 

-1.676 

80 

-1.643 

90 

-1.515 

100 

-1.090 

110 

-0.307 

120 

0.204 

130 

0.503 

140 

0.625 

150 

0.710 

160 

0.759 

170 

0.780 

180 

0.792 

190 

0.817 

200 

0.843 

210 

0.837 

220 

0.843 

230 

0.854 

240 

0.860 

250 

0.890 

260 

0.893 

270 

0.890 

280 

0.883 

290 

0.883 

300 

0.868 

325 

0.861 

350 

0.840 

375 

0.811 

400 

0.794 

425 

0.768 

450 

0.747 

475 

0.724 

500 

0.702 

550 

0.659 

600 

0.633 

68  23.65  S  2  46.41  W  18:53  86/08/19 

air  pressure : 965  wind/s: 11. 8  wind/d: 128 

S2  S4  BV  AN 


ANT  V/2  Station:  326  CTD:  80  68  23.83  s  2  46.55  w  20:46  86/08/19 

bottom  depth:4198  air  temperature : -15 . 0  air  presaure:971  wind/a : 11 . 4  wind/d:120 


PR 

TE 

PT 

SA 

SC 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.704 

-1.704 

34.383 

27.677 

37.101 

46.101 

0.00 

40.7 

10 

-1.706 

-1.706 

34.383 

27.677 

37.101 

46.102 

0.14 

40.6 

20 

-1.702 

-1.702 

34.387 

27.680 

37.104 

46.104 

0.99 

40.2 

30 

-1.696 

-1.697 

34.387 

27.680 

37.104 

46.103 

-0.23 

40.2 

40 

-1 . 696 

-1.697 

34.388 

27.681 

37.105 

46.104 

0.51 

40.1 

50 

-1.696 

-1.697 

34.387 

27.680 

37.104 

46.103 

-0.50 

40.1 

60 

-1.691 

-1.692 

34.389 

27.681 

37.105 

46.104 

0.68 

39.9 

70 

-1.674 

-1.675 

34.398 

27.688 

37.111 

46.109 

1.46 

39.2 

80 

-1 . 656 

-1.658 

34 . 402 

27.691 

37.112 

46.109 

0.92 

38.9 

90 

-1.478 

-1.480 

34 . 433 

27.711 

37.120 

46.107 

2.45 

37.0 

100 

-0.944 

-0. 947 

34 . 496 

27.743 

37.119 

46.073 

3.11 

34 . 1 

110 

-0.093 

-0.097 

34.576 

27.769 

37.093 

45.998 

2.70 

31.8 

120 

0.254 

0.249 

34.623 

27.788 

37.091 

45.976 

2.38 

30.1 

130 

0.546 

0.541 

34.647 

27.791 

37.076 

4  5. 94  5 

0.64 

30.0 

140 

0.688 

0.682 

34 . 664 

27.796 

37.072 

45.933 

1.18 

29.6 

150 

0.782 

0.776 

34.674 

27.798 

37.069 

45.925 

0.75 

29.  5 

160 

0.789 

0.782 

34.674 

27.798 

37.068 

45.924 

-0.37 

29.5 

170 

0.801 

0.794 

34 . 676 

27.798 

37.069 

45.923 

0.51 

29.5 

180 

0.820 

0.812 

34.678 

27.799 

37.068 

45.922 

0.32 

29.5 

190 

0.837 

0.829 

34.681 

27.800 

37.068 

45.921 

0.63 

29.4 

200 

0.852 

0.843 

34 . 684 

27.802 

37.069 

45.921 

0.66 

29.2 

210 

0.858 

0.849 

34.685 

27.802 

37.069 

45.921 

0.36 

29.2 

220 

0.862 

0.852 

34.686 

27.803 

37.069 

45.921 

0.42 

29.2 

230 

0.863 

0.853 

34 . 687 

27.803 

37.070 

45.921 

0.49 

29.1 

240 

0.861 

0.850 

34.689 

27.805 

37.072 

45.923 

0.75 

29.0 

250 

0.863 

0.852 

34.688 

27.804 

37.071 

45.922 

-0.53 

29.1 

260 

0.862 

0.850 

34. 689 

27.805 

37.072 

45.923 

0.53 

29.0 

270 

0.863 

0.851 

34 . 689 

27.805 

37.072 

45.923 

-0.11 

29. 1 

280 

0.864 

0.851 

34.692 

27.808 

37.074 

45.926 

0.86 

28.9 

290 

0.861 

0.848 

34.692 

27.808 

37.075 

45.926 

0.28 

28.9 

300 

0.854 

0.840 

34.693 

27.809 

37.076 

45.928 

0.65 

28.7 

325 

0.834 

0.819 

34 . 691 

27.809 

37.077 

45.930 

-0.08 

28.8 

350 

0.817 

0.801 

34.691 

27.810 

37.079 

45.934 

0.41 

28.7 

375 

0.800 

0.783 

34.693 

27.813 

37.083 

45.938 

0.61 

28.5 

400 

0.777 

0.759 

34 . 691 

27.813 

37.085 

4  5. 941 

0.16 

28.5 

425 

0.736 

0.717 

34 . 690 

27.815 

37.089 

45. 948 

0.54 

28.4 

450 

0.715 

0.695 

34 . 689 

27.815 

37.091 

45.951 

0.33 

28.3 

475 

0.701 

0.679 

34.689 

27.816 

37.093 

45.953 

0.38 

28.3 

500 

0.689 

0.666 

34.689 

27.817 

37.094 

45.956 

0.35 

28.2 

550 

0.659 

0.634 

34.690 

27.820 

37.099 

45.962 

0.45 

28.0 

600 

0.616 

0.589 

34 . 688 

27.821 

37.103 

45.968 

0.35 

27.9 

650 

0.592 

0.562 

34.688 

27.822 

37.106 

45.973 

0.36 

27.7 

700 

0.568 

0.536 

34 . 688 

27.824 

37.109 

45.977 

0.36 

27.6 

750 

0.544 

0.509 

34.687 

27.825 

37.111 

45.981 

0.29 

27.6 

800 

0.513 

0.476 

34.685 

27.825 

37.113 

45.985 

0.27 

27.5 

850 

0.483 

0.443 

34.685 

27.827 

37.117 

45.991 

0.41 

27.3 

900 

0.462 

0.420 

34 . 684 

27.828 

37.119 

45.994 

0.27 

27.3 

950 

0.443 

0.398 

34.683 

27.828 

37.121 

45.997 

0.26 

27.2 

1000 

0.414 

0.366 

34 . 684 

27.831 

37.125 

46.003 

0.47 

26.9 

1100 

0.366 

0.313 

34.680 

27.831 

37.128 

46.009 

0.22 

26.9 

1200 

0.327 

0.269 

34.681 

27.834 

37.134 

46.018 

0.39 

26.5 

1300 

0.280 

0.216 

34.678 

27.835 

37.138 

46.024 

0.28 

26.4 

1400 

0.224 

0.155 

34.675 

27.836 

37.143 

46.032 

0.33 

26.1 

1500 

0.178 

0.103 

34 . 674 

27.838 

37.148 

46.040 

0.36 

25.8 

1600 

0.133 

0.052 

34 . 673 

27.840 

37.153 

46.048 

0.36 

25.4 

1700 

0.083 

-0.004 

34.670 

27.840 

37.157 

46.055 

0.32 

25.2 

1800 

0.043 

-0.050 

34.667 

27.840 

37.159 

46.060 

0.27 

25.0 

1900 

0.013 

-0.086 

34.666 

27.841 

37.163 

46.066 

0.31 

24.7 

2000 

-0.017 

-0.122 

34 . 665 

27.842 

37.166 

46.071 

0.31 

24.5 

2100 

-0.033 

-0.145 

34.666 

27.844 

37.169 

46.075 

0.32 

24.2 

2200 

-0.065 

-0.184 

34.666 

27.846 

37.173 

46.082 

0.37 

23.8 

2300 

-0.090 

-0.216 

34.666 

27.848 

37.177 

46.087 

0.34 

23.4 

2400 

-0.114 

-0.247 

34.665 

27.848 

37.179 

46.091 

0.30 

23.2 

2500 

-0.134 

-0.274 

34.664 

27.849 

37.182 

46.095 

0.28 

23.0 

2600 

-0.163 

-0.310 

34.662 

27.849 

37.184 

46.100 

0.30 

22.7 

2700 

-0.181 

-0.336 

34.664 

27.852 

37.188 

46.105 

0.39 

22.3 

2800 

-0.191 

-0.354 

34.663 

27.852 

37.189 

46.107 

0.22 

22.1 

2900 

-0.202 

-0.372 

34.663 

27.853 

37.191 

46.110 

0.28 

21.9 

3000 

-0.215 

-0.394 

34.662 

27.853 

37.193 

46.113 

0.25 

21.7 

3200 

-0.242 

-0.437 

34.661 

27.854 

37.197 

46.119 

0.28 

21.3 

3400 

-0.260 

-0.472 

34.659 

27.854 

37.199 

46.124 

0.23 

21.0 

3600 

-0.272 

-0.502 

34.657 

27.854 

37.201 

46.127 

0.21 

20.8 

3800 

-0.280 

-0.529 

34.655 

27.854 

37.202 

46.130 

0.20 

20.6 

4000 

-0.287 

-0.555 

34.652 

27.853 

37.202 

46.132 

0.17 

20.5 

4126 

-0.292 

-0.572 

34.653 

27.854 

37.205 

46.135 

0.30 

20.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

0.8 

-1.707 

-1.707 

34.381 

6.27 

82.2 

2.13 

30.50 

0.11 

2.974 

1.277 

15.2 

-1.704 

-1.704 

34.382 

6.27 

82.1 

2.13 

30.60 

0.11 

2 . 939 

1.253 

42.0 

-1.695 

-1.696 

34.382 

81 . 9 

2.12 

30.50 

0.11 

3.012 

1.308 

70.9 

-1. 676 

-1.677 

34.391 

6.29 

81.8 

2.13 

30.50 

0.11 

3.042 

1.306 

150.3 

0.778 

0.772 

34.677 

4.66 

102.2 

2.24 

32.30 

0.01 

0.489 

0.205 

229.1 

0.862 

0.852 

34 . 690 

4 . 61 

105.5 

2.24 

32.20 

0.01 

0.328 

0.135 

400.3 

0.777 

0.759 

34.695 

4.64 

109.6 

2.24 

32.20 

0.01 

0.219 

0.096 

600.5 

0.617 

0.589 

34 . 691 

4.70 

115.4 

2.26 

32.40 

0.01 

0.174 

0.076 

800.5 

0.513 

0.476 

34.688 

4 . 68 

119.3 

2.28 

32.60 

0.01 

0.119 

0.053 

1001.0 

0.415 

122.5 

2.29 

32.70 

0.01 

1201.3 

0.327 

0.269 

34.685 

4.82 

124.4 

2.28 

32.70 

0.01 

0.087 

0.038 

1398.6 

0.225 

0.156 

34.677 

4.93 

125.5 

2.28 

32.70 

0.01 

0.116 

0.063 

1599.0 

0.136 

0.055 

34.672 

5.01 

125.8 

2.27 

32.70 

0.01 

0.124 

0.053 

1800.8 

0.043 

-0.050 

34.668 

5.11 

125.8 

2.27 

32.50 

0.00 

0.178 

0.088 

1999.5 

-0.017 

126.0 

2.29 

32.50 

0.00 

2219.8 

-0.067 

-0.187 

34.664 

5.20 

126.6 

2.27 

32.40 

0.00 

0.174 

0.086 

2501.1 

-0.134 

-0.274 

34.662 

5.28 

126.3 

2.26 

32.30 

0.00 

0.191 

2801.9 

-0.190 

-0.353 

34.659 

5.35 

125.9 

2.26 

32.40 

0.00 

0.250 

3124.6 

-0.230 

125.9 

2.26 

32.30 

0.00 

3400.6 

-0.260 

-0.472 

34.656 

5.48 

126.1 

2.26 

32.40 

0.00 

0.287 

0.135 

3701.9 

-0.276 

5.52 

126.4 

2.25 

32.40 

0.02 

0.284 

0.128 

3996.3 

-0.287 

-0.554 

34.655 

5.54 

128.0 

2.25 

32.20 

-0.01 

0.279 

0.128 

4100.2 

-0.289 

-0.567 

34.654 

128.3 

2.26 

32.10 

-0.01 

4125.5 

-0.292 

-0.572 

34.654 

5.55 

128.3 

2.24 

32.10 

0.01 

0.270 

0.122 

ANT  V/2  Station:  327  CTD:  81  67  59.85  s  l  49.19  w  04:5i  86/08/20 


bottom  depth: 4418  air  temperature : -14 . 0  air  pressure: 972  wind/s: 12. 4  wlnd/d:158 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.756 

-1.756 

34.417 

27.706 

37.133 

46.136 

0.00 

37.9 

10 

-1.750 

-1.750 

34.416 

27.705 

37.132 

46.134 

-0.55 

37.9 

20 

-1.758 

-1.758 

34.416 

27.705 

37.132 

46.135 

0.27 

37.9 

30 

-1.748 

-1.749 

34.418 

27.706 

37.133 

46.135 

0.65 

37.7 

40 

-1.739 

-1.740 

34.419 

27.707 

37.133 

46.135 

0.42 

37.6 

50 

-1.736 

-1.737 

34.419 

27.707 

37.133 

46.134 

-0.16 

37.5 

60 

-1.740 

-1.741 

34.418 

27.706 

37.132 

46.134 

-0.46 

37.5 

70 

-1.741 

-1.742 

34.420 

27.708 

37.134 

46.136 

0.72 

37.3 

80 

-1.725 

-1.727 

34.422 

27.709 

37.134 

46.135 

0.60 

37.1 

90 

-1.718 

-1.720 

34.424 

27.711 

37.135 

46.136 

0.66 

36.9 

100 

-1.564 

-1.566 

34.443 

27.721 

37.136 

46.127 

1.82 

35.9 

110 

-1.302 

-1.305 

34.474 

27.738 

37.136 

46.112 

2.22 

34.4 

120 

-0.448 

-0.452 

34.558 

27.772 

37.117 

46.042 

3.09 

31.4 

130 

0.579 

0.574 

34.652 

27.793 

37.076 

45.943 

2.31 

29.8 

140 

0.737 

0.731 

34.667 

27.795 

37.069 

45.927 

0.73 

29.7 

150 

0.798 

0.792 

34.674 

27.797 

37.067 

45.922 

0.70 

29.6 

160 

0.839 

0.832 

34.678 

27.798 

37.065 

45.918 

0.37 

29.5 

170 

0.862 

0.855 

34.682 

27.799 

37.066 

45. 917 

0.72 

29.4 

180 

0.875 

0.867 

34.685 

27.801 

37.067 

45.917 

0.69 

29.3 

190 

0.872 

0.864 

34.686 

27.802 

37.068 

45.919 

0.57 

29.2 

200 

0.879 

0.870 

34.687 

27.802 

37.068 

45.918 

0.33 

29.2 

210 

0.887 

0.878 

34.689 

27.803 

37.069 

45. 919 

0.58 

29.1 

220 

0.894 

0.884 

34.692 

27.805 

37.070 

45.920 

0.78 

28.9 

230 

0.896 

0.886 

34.693 

27.806 

37.071 

45.920 

0.47 

28.9 

240 

0.894 

0.883 

34.694 

27.807 

37.072 

45.922 

0.55 

28.8 

250 

0.894 

0.883 

34.695 

27.808 

37.073 

45. 922 

0.51 

28.8 

260 

0.890 

0.878 

34.696 

27.809 

37.074 

45.924 

0.59 

28.7 

270 

0.883 

0.871 

34.697 

27.810 

37.076 

45.926 

0.65 

28.6 

280 

0.876 

0.863 

34.696 

27.810 

37.076 

45.927 

-0.29 

28.6 

290 

0.877 

0.864 

34.697 

27.811 

37.077 

45.927 

0.49 

28.6 

300 

0.861 

0.847 

34.697 

27.812 

37.079 

45. 930 

0.61 

28.5 

325 

0.841 

0.826 

34.697 

27.813 

37.081 

45. 934 

0.44 

28.4 

350 

0.819 

0.803 

34.696 

27.814 

37.083 

45.937 

0.34 

28.4 

375 

0.797 

0.780 

34.695 

27.815 

37.085 

45.940 

0.34 

28.3 

400 

0.770 

0.752 

34.696 

27.817 

37.089 

45.946 

0.60 

28.1 

425 

0.731 

0.712 

34.693 

27.817 

37.092 

45.951 

0.27 

28.1 

450 

0.712 

0.692 

34.694 

27.819 

37.095 

45.955 

0.54 

27.9 

475 

0.704 

0.682 

34.694 

27.820 

37.096 

45.957 

0.30 

27.9 

500 

0.676 

0.653 

34.693 

27.821 

37.099 

45.961 

0.42 

27.8 

550 

0.646 

0.621 

34.693 

27.823 

37.103 

45.966 

0.39 

27.7 

600 

0.633 

0.60  5 

34.692 

27.823 

37.104 

45.968 

0.16 

27.7 

650 

0.593 

0.563 

34.690 

27.824 

37.107 

45.974 

0.33 

27.6 

700 

0.562 

0.530 

34.689 

27.825 

37.110 

45.979 

0.34 

27.5 

750 

0.532 

0.497 

34.688 

27.826 

37.113 

45.984 

0.34 

27.4 

800 

0.509 

0.472 

34.688 

27.828 

37.116 

45.988 

0.36 

27.3 

850 

0.479 

0.439 

34.687 

27.829 

37.119 

45.993 

0.35 

27.1 

900 

0.462 

0.420 

34.688 

27.831 

37.122 

45.997 

0.39 

27.0 

950 

0.434 

0.389 

34.687 

27.832 

37.125 

46.002 

0.34 

26.9 

1000 

0.416 

0.368 

34.684 

27.831 

37.125 

46.003 

-0.19 

27.0 

1100 

0.373 

0.320 

34.685 

27.834 

37.132 

46.012 

0.40 

26.6 

1200 

0.334 

0.276 

34.682 

27.834 

37.134 

46.017 

0.23 

26.5 

1300 

0.293 

0.229 

34.680 

27.835 

37.138 

46.024 

0.29 

26.4 

1400 

0.249 

0.179 

34.679 

27.837 

37.143 

46.031 

0.35 

26.1 

1500 

0.189 

0.114 

34.675 

27.838 

37.147 

46.039 

0.32 

25.8 

1600 

0.158 

0.077 

34.676 

27.841 

37.152 

46.046 

0.37 

25.5 

1700 

0.119 

0.032 

34.673 

27.841 

37.155 

46.051 

0.26 

25.3 

1800 

0.083 

-0.010 

34.672 

27.842 

37.159 

46.058 

0.34 

25.0 

1900 

0.046 

-0.054 

34.670 

27.843 

37.162 

46.063 

0.31 

24.8 

2000 

0.013 

-0.093 

34 . 670 

27.845 

37.166 

46.070 

0.37 

24.4 

2100 

-0.019 

-0.131 

34.668 

27.845 

37.169 

46.075 

0.29 

24.2 

2200 

-0.051 

-0.170 

34.668 

27.847 

37.173 

46.081 

0.37 

23.8 

2300 

-0.082 

-0.208 

34.667 

27.848 

37.177 

46.087 

0.34 

23.5 

2400 

-0.106 

-0.239 

34.666 

27.849 

37.179 

46.091 

0.30 

23.2 

2500 

-0.127 

-0.267 

34.665 

27.849 

37.182 

46.095 

0.29 

23.0 

2600 

-0.148 

-0.296 

34.666 

27.852 

37.186 

46.100 

0.37 

22.6 

2700 

-0.168 

-0.323 

34.667 

27.854 

37.189 

46.105 

0.36 

22.2 

2800 

-0.192 

-0.355 

34.665 

27.854 

37.191 

46.109 

0.28 

22.0 

2900 

-0.204 

-0.374 

34.665 

27.855 

37.193 

46.112 

0.28 

21.7 

3000 

-0.218 

-0.396 

34.661 

27.853 

37.192 

46.113 

-0.07 

21.8 

3200 

-0.243 

-0.438 

34.662 

27.855 

37.198 

46.120 

0.32 

21 . 2 

3400 

-0.265 

-0.477 

34.661 

27.856 

37.201 

46.126 

0.27 

20.8 

3600 

-0.279 

-0.509 

34.659 

27.856 

37.203 

46.130 

0.22 

20.5 

3800 

-0.290 

-0.538 

34.659 

27.858 

37.206 

46.134 

0.26 

20.2 

4000 

-0.297 

-0.564 

34 . 655 

27.855 

37.206 

46.135 

0.13 

20.2 

4200 

-0.301 

-0.588 

34.654 

27.856 

37.207 

46.139 

0.22 

20.0 

4350 

-0.301 

-0.604 

34.653 

27.856 

37.208 

46.140 

0.19 

19.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.7 

-1.753 

-1.753 

34.411 

6.48 

79.9 

2.12 

30.20 

0.14 

3.301 

1.439 

25.5 

-1.751 

-1.752 

34.413 

6.47 

80.0 

2.12 

30.20 

0.14 

49.5 

-1.738 

-1.739 

34.414 

6.45 

80.0 

2.11 

30.20 

0.13 

3.250 

1.413 

80.3 

-1.715 

-1.717 

34.416 

6.42 

80.2 

2.13 

30.20 

0.04 

3.247 

1.410 

121.3 

-0.091 

-0.095 

34 . 576 

5.33 

91 . 9 

2.21 

31.60 

0.00 

1.711 

0.743 

174.8 

0.868 

0.860 

34.685 

4.57 

102.9 

2.27 

32.20 

0.00 

220.4 

0.894 

0.884 

34 . 693 

4.61 

105.4 

2.27 

32.20 

0.00 

0.319 

0.138 

300.9 

0.864 

0.850 

34.698 

4.59 

107.7 

2.26 

32.10 

0.00 

0.246 

0.105 

401.1 

0.770 

0.752 

34 . 697 

4 . 64 

111.4 

2.26 

32.20 

0.00 

0.212 

0.091 

599.7 

0.63  5 

0.607 

34.696 

4 . 66 

115.6 

2.27 

32.30 

0.00 

0.143 

0.062 

799.7 

0.510 

0.473 

34.691 

4.72 

119.6 

2.29 

32.50 

0.00 

0.104 

0.047 

1101.8 

0.373 

0.320 

34.685 

4.72 

124.1 

2.31 

32.90 

0.00 

0.0  77 

0.040 

1399.8 

0.250 

0.180 

34.680 

4.82 

126.6 

2.31 

32.80 

0.00 

0.071 

0.033 

1700.6 

0.119 

0.032 

34.675 

4.95 

127.3 

2.30 

32.70 

0.00 

0.064 

0.029 

2002.4 

0.013 

-0.093 

34.671 

5.07 

127.4 

2.30 

32.70 

0.00 

0.084 

0.039 

2320.4 

-0.083 

-0.210 

34.666 

5.18 

127.9 

2.29 

32.40 

0.00 

0.099 

2602.4 

-0.148 

-0.296 

34.664 

5.27 

127.9 

2.28 

32.20 

0.00 

0.120 

0.055 

2900.8 

-0.203 

-0.374 

34.661 

5.37 

126.5 

2.27 

32.20 

0.00 

0.176 

0.082 

3215.4 

-0.247 

-0.443 

34.659 

125.8 

2.27 

32.00 

0.00 

0.242 

0.112 

3599.3 

-0.279 

-0.509 

34.656 

5.47 

126.0 

2.26 

31.90 

0.00 

0.268 

0.118 

4099.4 

-0.298 

-0.575 

34.655 

5.55 

127.5 

2.26 

31 . 90 

-0.01 

0.266 

0.122 

4335.1 

-0.300 

-0.601 

34 . 656 

5.54 

130.3 

2.26 

31.90 

-0.01 

0.237 

0.107 

4350.3 

-0.301 

-0.604 

34.654 

5.55 

130.6 

2.25 

31.80 

0.01 

0.235 

0.112 

ANT  V/2  Station:  329  CTD :  82  67  33.32  s  0  51.26  w  01:12  86/08/21 

bottom  depth : 4601  air  temperature : -10 . 0  air  presoure:985  wind/a:10.4  wind/d:160 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.782 

-1.782 

34.361 

27.661 

37.091 

46.096 

0.00 

42.1 

10 

-1.779 

-1.779 

34.358 

27.659 

37.088 

46.093 

-0.89 

42.3 

20 

-1.782 

-1.782 

34.359 

27.659 

37.089 

46.094 

0.53 

42.2 

30 

-1.777 

-1.778 

34.361 

27.661 

37.090 

46.095 

0.68 

42.0 

40 

-1 . 780 

-1.781 

34.362 

27.662 

37.092 

46.097 

0.53 

41.8 

50 

-1.785 

-1.786 

34.360 

27.660 

37.090 

46.096 

-0.68 

41.9 

60 

-1.788 

-1.789 

34.362 

27.662 

37.092 

46.098 

0.73 

41.7 

70 

-1 . 794 

-1.795 

34.364 

27.664 

37.094 

46.100 

0.75 

41.5 

80 

-1.796 

-1.798 

34.365 

27.665 

37.095 

46.101 

0.52 

41.3 

90 

-1.758 

-1.760 

34.379 

27.675 

37.103 

46.107 

1.78 

40.3 

100 

-1.592 

-1.594 

34 . 411 

27.696 

37.114 

46.107 

2.56 

38.3 

110 

-1.275 

-1.278 

34 . 481 

27.743 

37.139 

46.113 

3.77 

33.9 

120 

0.006 

0.002 

34.587 

27.773 

37.090 

45.990 

2.81 

31.5 

130 

0.543 

0.538 

34.626 

27.774 

37.060 

4  5. 92  9 

-0.51 

31.6 

140 

0.755 

0.749 

34.653 

27.783 

37.056 

45.913 

1.57 

30.9 

150 

0.825 

0.818 

34 . 658 

27.782 

37.051 

45.905 

-0.46 

31.0 

160 

0.90  9 

0. 90  2 

34.672 

27.788 

37.052 

45.901 

1.31 

30.5 

170 

0.915 

0.907 

34.675 

27.790 

37.054 

45.903 

0.80 

30.3 

180 

0.899 

0.891 

34.676 

27.792 

37.057 

45.906 

0.78 

30.1 

190 

0.903 

0.895 

34.678 

27.794 

37.058 

45.907 

0.65 

30.0 

200 

0.891 

0.882 

34.680 

27.796 

37.061 

45.911 

0.88 

29.8 

210 

0.862 

0.853 

34.679 

27.797 

37.064 

45.915 

0.63 

29.7 

220 

0.853 

0.843 

34.682 

27.800 

37.067 

45.919 

0.98 

29.4 

230 

0.843 

0.833 

34.683 

27.802 

37.069 

45.922 

0.69 

29.3 

240 

0.848 

0.837 

34 . 685 

27.803 

37.070 

45.923 

0.63 

29.2 

250 

0.853 

0.842 

34.685 

27.803 

37.070 

45.922 

-0.32 

29.3 

260 

0.864 

0.852 

34.688 

27.804 

37.071 

45.922 

0.72 

29.1 

270 

0.875 

0.863 

34.691 

27.806 

37.072 

45.923 

0.72 

29.0 

280 

0.885 

0.872 

34.693 

27.807 

37.072 

45.923 

0.53 

28.9 

290 

0.891 

0.878 

34.694 

27.807 

37.072 

45.922 

0.35 

28.9 

300 

0.893 

0.879 

34.696 

27.809 

37.074 

45.924 

0.68 

28.8 

325 

0.887 

0.872 

34.698 

27.811 

37.076 

45.927 

0.52 

28.6 

350 

0.863 

0.847 

34.697 

27.812 

37.079 

45.930 

0.37 

28.6 

375 

0.835 

0.818 

34.697 

27.814 

37.082 

45.935 

0.52 

28.4 

400 

0.803 

0.785 

34.696 

27.815 

37.085 

45.940 

0.46 

28.3 

425 

0.773 

0.754 

34.696 

27.817 

37.089 

45.946 

0.54 

28.2 

450 

0.747 

0.726 

34.695 

27.818 

37.092 

45.950 

0.40 

28.1 

475 

0.707 

0.685 

34.694 

27.820 

37.096 

45.956 

0.54 

27.9 

500 

0.680 

0.657 

34.692 

27.820 

37.098 

45.959 

0.26 

27.9 

550 

0.643 

0.618 

34.689 

27.820 

37.100 

45.964 

0.20 

27.9 

600 

0.616 

0.589 

34.689 

27.822 

37.103 

45.969 

0.38 

27.8 

650 

0.596 

0.566 

34.690 

27.824 

37.107 

45.974 

0.40 

27.6 

700 

0.566 

0.534 

34.689 

27.825 

37.110 

45.978 

0.34 

27.5 

750 

0.534 

0.499 

34 . 688 

27.826 

37.113 

45.984 

0.35 

27.4 

800 

0.513 

0.476 

34.686 

27.826 

37.114 

45.986 

0.15 

27.4 

850 

0.480 

0.440 

34.686 

27.828 

37.118 

45.992 

0.43 

27.2 

900 

0.452 

0.410 

34.685 

27.829 

37.121 

45.997 

0.33 

27.1 

950 

0.435 

0.390 

34. 685 

27.830 

37.124 

46.000 

0.32 

27.0 

1000 

0.399 

0.352 

34.683 

27.831 

37.126 

46.005 

0.33 

26.9 

1100 

0.352 

0.299 

34.682 

27.833 

37.132 

46.013 

0.34 

26.6 

1200 

0.316 

0.258 

34.681 

27.835 

37.136 

46.019 

0.30 

26.4 

1300 

0.277 

0.213 

34.678 

27.835 

37.138 

46.025 

0.23 

26.4 

1400 

0.239 

0.169 

34.676 

27.836 

37.142 

46.031 

0.28 

26.2 

1500 

0.200 

0.125 

34 . 674 

27.836 

37.145 

46.037 

0.29 

26.0 

1600 

0.156 

0.075 

34 . 673 

27.838 

37.150 

46.044 

0.36 

25.7 

1700 

0.114 

0.027 

34 . 671 

27.839 

37.154 

46.051 

0.32 

25.4 

1800 

0.068 

-0.025 

34.668 

27.840 

37.157 

46.057 

0.31 

25.2 

1900 

0.03  5 

-0.064 

34.667 

27.841 

37.161 

46.063 

0.33 

24.9 

2000 

0.007 

-0.099 

34.668 

27.843 

37.166 

46.069 

0.38 

24 . 5 

2100 

-0.022 

-0.134 

34.666 

27.844 

37.168 

46.074 

0.27 

24.3 

2200 

-0.047 

-0.166 

34.666 

27.845 

37.171 

46.079 

0.34 

24.0 

2300 

-0.083 

-0.209 

34.664 

27.846 

37.175 

46.084 

0.32 

23.7 

2400 

-0.104 

-0.237 

34.664 

27.847 

37.178 

46.089 

0.32 

23.4 

2500 

-0.126 

-0.266 

34.664 

27.849 

37.181 

46.094 

0.33 

23.1 

2600 

-0.145 

-0.293 

34.662 

27.848 

37.182 

46.097 

0.23 

22.9 

2700 

-0.166 

-0.321 

34.662 

27.850 

37.185 

46.101 

0.33 

22.6 

2800 

-0.186 

-0.349 

34.663 

27.852 

37.189 

46.107 

0.37 

22.2 

2900 

-0.201 

-0.371 

34.662 

27.852 

37.191 

46.110 

0.26 

22.0 

3000 

-0.221 

-0.399 

34.662 

27.853 

37.194 

46.114 

0.34 

21.7 

3200 

-0.246 

-0.441 

34.661 

27.855 

37.197 

46.120 

0.28 

21.2 

3400 

-0.266 

-0.478 

34.660 

27.856 

37.200 

46.125 

0.26 

20.8 

3600 

-0.281 

-0.511 

34.660 

27.857 

37.204 

46.131 

0.27 

20.4 

3800 

-0.294 

-0.542 

34.658 

27.857 

37.206 

46.134 

0.22 

20.2 

4000 

-0.304 

-0.571 

34.658 

27.858 

37.209 

46.139 

0.27 

19.8 

4200 

-0.314 

-0.601 

34.657 

27.859 

37.211 

46.143 

0.25 

19.6 

4400 

-0.315 

-0.622 

34.656 

27.859 

37.212 

46.146 

0.21 

19.4 

4559 

-0.312 

-0.636 

34.653 

27.857 

37.211 

46.145 

0.04 

19.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

1.5 

-1.781 

-1.781 

34.357 

6.99 

67.3 

1.73 

0.25 

4.292 

1.838 

24.7 

-1.780 

-1.780 

34.357 

7.00 

67.4 

1.74 

0.25 

4.235 

1.804 

60.0 

-1.787 

-1.788 

34.361 

7.01 

67.5 

1.73 

0.25 

4.300 

1.834 

99.  9 

-1.651 

-1.653 

34.407 

6.93 

69.4 

2.09 

29.60 

0.24 

4.178 

1.792 

150.1 

0.824 

0.817 

34.661 

4.61 

100.3 

2.30 

33.20 

0.00 

0.686 

0.300 

200.3 

0.892 

0.883 

34.678 

4.55 

103.1 

2.30 

33.20 

0.00 

0.503 

0.212 

249.9 

0.853 

0.842 

34.686 

4.57 

105.7 

2.29 

33.00 

0.00 

0.414 

0.178 

300.5 

0.893 

0.879 

34.697 

4.57 

108.7 

2.28 

32.90 

0.00 

0.268 

0.115 

400.3 

0.800 

0.782 

34.696 

4 . 61 

112.2 

2.28 

33.00 

0.00 

0.225 

0.101 

501.1 

0.684 

0.661 

34.691 

4.66 

114.5 

2.29 

33.10 

0.00 

0.216 

0.0  93 

650.7 

0.595 

0.565 

34 . 692 

4.66 

118.8 

2.31 

33.30 

0.00 

0.150 

0.065 

800.4 

0.513 

0.476 

34.690 

4.70 

121.9 

2.32 

33.50 

0.00 

0.131 

1000.5 

0.400 

0.352 

34.686 

125.8 

2.34 

33.80 

0.00 

0.071 

0.033 

1301.3 

0.280 

0.216 

34.676 

128.4 

2.34 

33.60 

0.00 

0.0  60 

0.027 

1601.6 

0.157 

4.91 

129.6 

2.33 

33.50 

0.00 

0.069 

0.032 

2001.5 

0.007 

5.15 

130.1 

2.32 

33.30 

0.00 

0.091 

0.041 

2400.4 

-0.103 

-0.236 

34.666 

5.23 

129.9 

2.31 

33.10 

0.00 

0.113 

2801.3 

-0.186 

-0.349 

34.662 

5.31 

128.9 

2.31 

33.00 

0.00 

0.139 

0.064 

3197.3 

-0.246 

-0.441 

34.659 

5.44 

128.4 

2.29 

32.70 

0.00 

0.175 

0.081 

3599.8 

-0.281 

-0.511 

34.657 

5.51 

127.3 

2.29 

32.50 

0.00 

0.216 

0.0  98 

4000.6 

-0.304 

-0.571 

34.656 

5.50 

127.8 

2.28 

32.40 

0.00 

0.226 

0.104 

4400.2 

-0.315 

-0.622 

34.656 

5.61 

130.6 

2.27 

32.40 

0.00 

0.214 

0.095 

4548.1 

-0.313 

-0.636 

34 . 656 

5.60 

131.8 

2.26 

32.30 

0.01 

0.197 

0.0  93 

4557.2 

-0.312 

-0.636 

34.657 

5.61 

131.9 

2.26 

32.30 

0.02 

0.192 

0.0  90 

ANT  V/2  Station:  330  CTD :  83 

bottom  depth: 4655  air  temperature : -12 . 0 


PR 

TE 

0 

-1.729 

10 

-1.732 

20 

-1.713 

30 

-1.697 

40 

-1.677 

50 

-1.640 

60 

-1.559 

70 

-1.437 

80 

-0.485 

90 

0.842 

100 

1.048 

110 

1.107 

120 

1.132 

130 

1.147 

140 

1.154 

150 

1.168 

160 

1.167 

170 

1.167 

180 

1.157 

190 

1.142 

200 

1.124 

210 

1.114 

220 

1.106 

230 

1.095 

240 

1 .083 

250 

1.080 

260 

1.068 

270 

1.061 

280 

1.051 

290 

1.017 

300 

0.992 

325 

0.987 

350 

0.987 

375 

0.941 

400 

0.903 

425 

0.892 

450 

0.860 

475 

0.838 

500 

0.808 

550 

0.756 

600 

0.703 

650 

0.672 

700 

0.628 

706 

0.625 

67  22.76  S  0  23.89  W  07:39  86/08/21 

air  pressure:987  wind/a:10.6  wind/d:190 

S2  S4  BV  AN 


ANT  V/2  Station:  331  CTD :  84  67  io.98  s  o  1.14  e  ii:08  86/08/21 

bottom  depth:4675  air  temperature : -12 . 0  air  pressure : 990  wlnd/s : 11 . 8  wlnd/d:170 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.645 

-1.645 

34.300 

27.608 

37.030 

46.028 

0.00 

47.2 

10 

-1.641 

-1.641 

34.302 

27.609 

37.031 

46.029 

0.69 

47.0 

20 

-1.634 

-1.634 

34.300 

27.607 

37.029 

46.026 

-0.76 

47.1 

30 

-1.632 

-1.633 

34 . 303 

27.610 

37.031 

46.028 

0.86 

46.8 

40 

-1.498 

-1.499 

34.329 

27.627 

37.040 

46.029 

2.30 

45.2 

50 

-1.446 

-1.447 

34.347 

27.640 

37.049 

46.035 

2.01 

43.9 

60 

-1.169 

-1.171 

34 .404 

27.677 

37.068 

46.037 

3.37 

40.4 

70 

0.445 

0.442 

34.609 

27.766 

37.057 

45. 932 

5.19 

32.3 

80 

0.984 

0.980 

34 . 651 

27.766 

37.026 

45.871 

-0.55 

32.4 

90 

1.078 

1.074 

34.659 

27.766 

37.021 

45.861 

-0.10 

32.4 

100 

1.100 

1.095 

34 . 667 

27.771 

37.024 

45.863 

1.25 

32.0 

110 

1.111 

1.106 

34.669 

27.772 

37.025 

45.863 

0.52 

31.9 

120 

1.094 

1.089 

34.673 

27.777 

37.030 

45.869 

1.18 

31.5 

130 

1.112 

1 .  106 

34 . 677 

27.779 

37.031 

45.869 

0.78 

31.4 

140 

1.137 

1.131 

34.683 

27.782 

37.033 

45.869 

0. 98 

31.1 

150 

1.131 

1.124 

34 . 685 

27.784 

37.035 

45.872 

0.81 

30.9 

160 

1.116 

1.109 

34.688 

27.787 

37.039 

45.877 

1.05 

30.6 

170 

1.085 

1.077 

34.688 

27.789 

37.043 

45.883 

0.84 

30.4 

180 

1.060 

1.052 

34.688 

27.791 

37.046 

45.887 

0.76 

30.3 

190 

1.053 

1.044 

34.686 

27.790 

37.046 

45.887 

-0.58 

30.4 

200 

1.021 

1.012 

34.688 

27.794 

37.051 

45.894 

1.11 

30.1 

210 

1.043 

1.033 

34.692 

27.796 

37.052 

45.893 

0.72 

29.  9 

220 

1.028 

1.018 

34.691 

27.796 

37.053 

45.895 

0.32 

29.  9 

230 

1.026 

1.015 

34.698 

27.802 

37.059 

45.901 

1.35 

29.  4 

240 

1.012 

1.001 

34 . 693 

27.799 

37.057 

45.900 

-0.96 

29.7 

250 

1.044 

1.032 

34.698 

27.801 

37.057 

45.898 

0.73 

29.6 

260 

1.040 

1.028 

34.698 

27.801 

37.057 

45.899 

0.32 

29.  6 

270 

1.026 

1.013 

34.699 

27.803 

37.060 

45.902 

0.77 

29.4 

280 

1.026 

1.013 

34.699 

27.803 

37.060 

45.902 

0.11 

29.5 

290 

1.017 

1.004 

34.701 

27.805 

37.063 

45.906 

0.85 

29.3 

300 

1.011 

0.997 

34.702 

27.806 

37.064 

45.908 

0.63 

29.2 

325 

0.995 

0.980 

34.701 

27.806 

37.065 

45.910 

0.25 

29.2 

350 

0.974 

0.958 

34.702 

27.809 

37.069 

45. 915 

0.56 

29.0 

375 

0.944 

0.927 

34.701 

27.810 

37.072 

4  5.919 

0.44 

28.9 

400 

0.921 

0.902 

34.702 

27.812 

37.076 

45.924 

0.58 

28.7 

425 

0.887 

0.867 

34.703 

27.815 

37.081 

4  5. 931 

0.66 

28.5 

450 

0.863 

0.842 

34 . 703 

27.817 

37.084 

45.936 

0.49 

26.3 

475 

0.838 

0.816 

34.701 

27.817 

37.086 

45.939 

0.23 

28.3 

500 

0.815 

0.792 

34 . 700 

27.818 

37.088 

45.942 

0.37 

28.3 

550 

0.764 

0.738 

34.699 

27.820 

37.093 

45.951 

0.46 

28.1 

600 

0.723 

0.695 

34 . 697 

27.822 

37.097 

45.957 

0.34 

28.0 

650 

0.657 

0.627 

34 . 694 

27.823 

37.103 

45.966 

0.44 

27.8 

700 

0.593 

0.560 

34.690 

27.824 

37.107 

45.975 

0.37 

27.7 

750 

0.563 

0.528 

34.689 

27.825 

37.110 

45.979 

0.34 

27.6 

800 

0.543 

0.505 

34.689 

27.827 

37.113 

45.983 

0.34 

27.4 

850 

0.517 

0.477 

34.688 

27.828 

37.116 

45.987 

0.32 

27.4 

900 

0.489 

0.446 

34.688 

27.829 

37.119 

45.993 

0.40 

27.2 

950 

0.451 

0.406 

34.685 

27.829 

37.122 

45.997 

0.26 

27.1 

1000 

0.433 

0.385 

34.685 

27.831 

37.124 

46.001 

0.33 

27.0 

1100 

0.389 

0.336 

34.683 

27.832 

37.128 

46.008 

0.29 

26.9 

1200 

0.344 

0.285 

34.684 

27.835 

37.135 

46.017 

0.41 

26.  5 

1300  0.299 

1400  0.261 

1500  0.219 

1600  0.174 

1700  0.133 

1800  0.095 

1900  0.062 

2000  0.029 

2100  -0.007 

2200  -0.035 

2300  -0.062 

2400  -0.086 

2500  -0.108 

2600  -0.132 

2700  -0.151 

2800  -0.170 

2900  -0.187 

3000  -0.200 

3200  -0.228 

3400  -0.248 

3600  -0.267 

3800  -0.283 

4000  -0.294 

4200  -0.301 

4400  -0.306 

4600  -0.312 

4601  -0.312 


PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

El 

F2 

14.2 

-1.644 

-1.644 

34.298 

6.15 

77.6 

2.18 

30.50 

0.16 

30.0 

-1.639 

-1.640 

34.300 

6.14 

77.0 

2.18 

30.50 

0.16 

3.029 

1.304 

99.3 

1.096 

1.091 

34.665 

4.46 

98.5 

2.34 

33.20 

0.01 

0.513 

0.212 

137.3 

1.127 

1.121 

34.680 

4.44 

100.3 

2.32 

32.80 

0.00 

0.392 

0.167 

200.1 

1.022 

1.013 

34.688 

4.50 

102.8 

2.30 

32.60 

0.00 

0.354 

0.150 

250.6 

1.042 

1.030 

34.699 

4.51 

105.0 

2.29 

32.40 

0.00 

0.248 

0.106 

300.3 

1.011 

0.997 

34.702 

4.52 

106.7 

2.29 

32.30 

-0.01 

0.208 

0.089 

399.3 

0.922 

0.903 

34.704 

4.59 

109.9 

2.29 

32.20 

0.00 

0.174 

0.069 

527.5 

0.791 

0.766 

34.699 

4.63 

112.8 

2.30 

32.40 

0.00 

0.154 

0.066 

602.5 

0.723 

0.695 

34.698 

4 . 64 

115.6 

2.30 

32.60 

-0.01 

0.127 

0.055 

750.7 

0.564 

0.529 

34 . 691 

4 . 68 

119.1 

2.33 

32.90 

-0.01 

0.140 

0.057 

900.4 

0.489 

0.446 

34.688 

4.66 

122.1 

2.33 

32.90 

-0.01 

0.107 

0.048 

1052.4 

0.410 

0.359 

34.685 

4 . 64 

124.8 

2.35 

33.20 

-0.01 

0.072 

0.029 

1201.8 

0.344 

0.285 

34 . 683 

4.70 

126.0 

2.36 

33.10 

-0.01 

0.0  73 

0.031 

1598.1 

0.174 

0.093 

3  4.67  6 

4.86 

128.7 

2.35 

33.10 

-0.01 

0.074 

0.028 

2025.8 

0.020 

-0.088 

34.669 

5.05 

129.3 

2.34 

32.90 

-0.01 

0.077 

0.033 

2300.8 

-0.062 

-0.188 

34.666 

5.16 

128.7 

2.33 

32.70 

-0.01 

0.107 

0.042 

2599.8 

-0.132 

-0.280 

34.664 

5.25 

128.6 

2.32 

32.60 

-0.01 

0.113 

0.050 

2999.1 

-0.200 

-0.379 

34 . 661 

5.32 

128.1 

2.31 

32.60 

-0.01 

0.150 

0.065 

3397.6 

-0.247 

-0.459 

34.658 

5.42 

127.1 

2.30 

32.40 

-0.01 

0.196 

0.084 

3796.4 

-0.283 

-0.531 

34.656 

126.9 

2.30 

32.30 

-0.01 

0.218 

0.099 

4199.2 

-0.300 

-0.587 

34.655 

5.44 

128.5 

2.29 

32.40 

0.09 

0.227 

0.102 

4579.6 

-0.312 

-0.638 

34.654 

5.58 

131.0 

2.29 

32.40 

0.07 

0.198 

0.089 

4600.7 

-0.312 

-0.640 

34 . 654 

5.58 

130.8 

2.28 

32.40 

0.06 

0.184 

0.086 

ANT  V/2  Station:  332  CTD :  85  66  59.85  s  o  25.90  e 


bottom  depth:4667  air  temperature : -15 . 0  air  pressure : 994  wtnd/s:ll 


PR 

TE 

V "" 

SA 

-  A 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.795 

-1.795 

34 . 387 

27.683 

3  ■'.113 

46.118 

0.00 

40.1 

10 

-1 .793 

-1.793 

34 . 388 

27.683 

37.113 

4  6.119 

0.49 

4  0. 0 

20 

-1.791 

-1 . 791 

34.38B 

27.683 

37.113 

46.118 

-0.12 

39.9 

30 

-1.786 

-1.787 

34.388 

27.683 

37.113 

46.118 

-0.20 

39.9 

40 

-1.785 

-1.786 

34 . 388 

27. 683 

37.113 

46.117 

-0.08 

39.8 

50 

-1 . 785 

-1.786 

34.388 

27.683 

37.113 

46.118 

0.04 

39.8 

60 

-1.778 

-1.779 

34 . 389 

27.684 

37.113 

46.117 

0.44 

39.6 

70 

-1.769 

-1 . 770 

34.389 

27.683 

37.112 

46.116 

-0.28 

39.6 

80 

-1 . 764 

-1 . 766 

34 . 392 

27.686 

37.114 

46.118 

0.85 

39.3 

90 

-1 . 726 

-1.728 

34 . 396 

27.688 

37.114 

46.115 

0.81 

39.1 

100 

-1 .461 

-1 .463 

34.423 

27.702 

37.111 

46.096 

2.03 

37.8 

11  A 

1  1 

-0.934 

-C. 937 

34.497 

27.743 

37.119 

46.072 

3.51 

34.0 

120 

0.117 

0.113 

34.585 

27.765 

37.076 

45.970 

2.38 

32.3 

130 

0.523 

0.518 

34 . 634 

27.782 

37.068 

45.939 

2.15 

30.9 

140 

0.705 

0.699 

34.653 

27.786 

37.062 

45. 922 

1 . 04 

30.6 

150 

0.774 

0.768 

34.660 

27.787 

37.059 

45.916 

0.57 

30.5 

1 60 

0.840 

0.833 

34.669 

27.790 

37.058 

45.911 

0.93 

30.2 

170 

0.871 

0.864 

34 . 673 

27.792 

37.058 

4  5.90  9 

0.59 

30.1 

180 

0.  903 

0.895 

34 . 679 

27.794 

37.059 

45.908 

0.90 

29.9 

190 

0. 906 

0.898 

34 . 68C 

27.795 

37.059 

45.908 

0.44 

29.9 

200 

0.896 

0.887 

34.681 

27.796 

37.061 

45.911 

0.69 

29.8 

210 

0.  B76 

0.867 

34.682 

27.799 

37.064 

45.915 

0.84 

29.6 

220 

0.891 

0.881 

34.686 

27.801 

37.066 

45.916 

0.83 

29.4 

230 

0.885 

0.875 

34.687 

27.802 

37.067 

45.918 

0.63 

29.3 

240 

0.878 

0.867 

34.689 

27.804 

37.070 

45.920 

0.82 

29.1 

250 

0.897 

0.886 

34.688 

27.802 

37.067 

45.916 

-0.82 

29.3 

260 

0.892 

0.880 

34.689 

27.803 

37.068 

45.918 

0.61 

29.2 

270 

0. 901 

C.889 

34.692 

27.805 

37.070 

45.919 

0.75 

29.1 

280 

0. 919 

0.  906 

34 . 692 

27.804 

37.067 

45.916 

-0.63 

29.2 

290 

0.914 

0.901 

34 . 695 

27.807 

37.070 

45.919 

0.94 

29.0 

300 

0. 920 

0.906 

34 . 695 

27.806 

37.070 

45.918 

-0.36 

29.1 

325  0.9C3 
350  0.891 
375  0.868 
400  0.837 
425  0.804 
450  0.776 
475  0.747 
500  0.724 
550  0.668 
600  0.632 
650  0.605 
700  0.577 


PR 

TE 

PT 

RS 

25.0 

-1.786 

-1 . 786 

34.388 

73.3 

-1.759 

-1 . 760 

34.392 

199.4 

0.892 

0.883 

34.680 

300.3 

0. 917 

0.903 

34 . 696 

500.4 

0.723 

0.700 

34 . 693 

705.5 

0.573 

0.540 

34.692 

SI 


PO  N  3  N2 


20:11  86/08/21 

2  wind/ d : 231 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  333  CTD:  86  66  52.51  s  0  39.37  e 


bottom  depth: 4658  air  temperature : -19 . 0  air  pressure: 995  wind/a : 15 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.782 

-1.782 

34.388 

27.683 

37.112 

46.117 

0.00 

40.1 

10 

-1.772  . 

-1.772 

34 . 387 

27.682 

37.111 

46.115 

-0.58 

40.1 

20 

-1.777 

-1.777 

34.388 

27.683 

37.112 

46.116 

0.55 

40.0 

30 

-1.775 

-1.776 

34.389 

27.684 

37.113 

46.117 

0.49 

39.8 

40 

-1.772 

-1.773 

34.388 

27.683 

37.111 

46.116 

-0.53 

39.9 

50 

-1.764 

-1.765 

34.389 

27.683 

37.112 

46.115 

0.43 

39.7 

60 

-1.752 

-1.753 

34.389 

27.683 

37.111 

46.113 

-0.33 

39.7 

70 

-1.719 

-1.720 

34.394 

27.  686 

37.112 

46.112 

0.98 

39.4 

80 

-1.591 

-1.593 

34.409 

27.695 

37.112 

46.105 

1 . 60 

38.5 

90 

-1.429 

-1.431 

34 . 424 

27.702 

37.109 

46.092 

1.45 

37.9 

100 

-0.956 

-0.959 

34.486 

27.735 

37.112 

46.067 

3.16 

34 . 8 

110 

0.290 

0.286 

34.621 

27.785 

37.085 

45.968 

3.77 

30.5 

120 

0.663 

0.658 

34.637 

27.776 

37.054 

45.917 

-1.81 

31.5 

130 

0.830 

0.824 

34.653 

27.778 

37.047 

45.900 

0.75 

31.3 

140 

0.868 

0.862 

34.658 

27.780 

37.046 

45.897 

0.68 

31.2 

150 

0.956 

0.949 

34.669 

27.783 

37.044 

45.891 

0.93 

31.0 

160 

0.968 

0.961 

34.676 

27.788 

37.048 

45.894 

1.23 

30.5 

170 

0.954 

0.946 

34.675 

27.788 

37.049 

45.896 

0.26 

30.5 

180 

0.941 

0.933 

34 . 679 

27.792 

37.054 

45.901 

1.14 

30.2 

190 

0.946 

0.937 

34.681 

27.793 

37.055 

45.902 

0.63 

30.1 

200 

0.943 

0. 93  4 

34.683 

27.795 

37.057 

45.904 

0.76 

29.9 

210 

0.952 

0.943 

34.685 

27.796 

37.057 

45.904 

0.56 

29.9 

220 

0.93  6 

0.926 

34.685 

27.797 

37.059 

45. 907 

0.61 

29.8 

230 

0.924 

0.914 

34.686 

27.799 

37.062 

45. 910 

0.73 

29.6 

240 

0.916 

0.905 

34.686 

27.799 

37.063 

45.911 

0.44 

29.  6 

250 

0.90  9 

0.898 

34 . 689 

27.802 

37.066 

45.915 

0.96 

29.3 

260 

0.917 

0.905 

34 . 690 

27.802 

37.066 

45.915 

0.28 

29.3 

270 

0.917 

0.905 

34 . 690 

27.803 

37.066 

45.915 

0.10 

29.4 

280 

0.920 

0. 907 

34.691 

27.803 

37.067 

45.915 

0.44 

29.3 

290 

0.917 

0.904 

34.693 

27.805 

37.069 

45.917 

0.76 

29.2 

300 

0. 92  6 

0.912 

34.692 

27.804 

37.067 

45.915 

-0.67 

29.3 

325 

0. 914 

0.899 

34.696 

27.808 

37.071 

45.920 

0.72 

29.0 

350 

0.900 

0.884 

34.696 

27.809 

37.073 

45.923 

0.38 

28.9 

375 

0.886 

0.869 

34.696 

27.810 

37.075 

45.926 

0.38 

28.9 

400 

0.856 

0.838 

34 . 696 

27.812 

37.079 

45.931 

0.54 

28.7 

425 

0.825 

0.805 

34.695 

27.813 

37.082 

4  5.93  6 

0.45 

28.6 

450 

0.804 

0.783 

34.695 

27.814 

37.085 

45.940 

0.46 

28.5 

475 

0.782 

0.760 

34.695 

27.816 

37.088 

45.944 

0.47 

28.4 

500 

0.761 

0.738 

34.695 

27.817 

37.090 

45. 948 

0.46 

28.3 

550 

0.710 

0.685 

34 . 691 

27.817 

37.093 

45.954 

0.24 

28.3 

600 

0.666 

0.638 

34.691 

27.820 

37.099 

45.962 

0.48 

28.0 

650 

0.637 

0.607 

34.691 

27.822 

37.103 

45.967 

0.40 

27.9 

700 

0.605 

0.572 

34.698 

27.830 

37.112 

4  5. 97  9 

0.72 

27.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

23.3 

-1.776 

-1.776 

34.390 

201.3 

0.943 

0.934 

34.683 

300.3 

0.921 

0.907 

34.693 

500.6 

0.761 

0.738 

34.696 

701.2 

0.608 

0.575 

34 . 693 

22:56  86/08/21 

1  wind/d: 251 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  334  CTD :  87  66  47.59  s  0  51.90  e  00:47  86/08/22 


bottom  depth: 4 633  air  temperature : -1 9 . 0  air  pressure: 995  wind/s: 11.0  wind/d: 238 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.709 

-1.709 

34 . 379 

27.674 

37.099 

46.099 

0.00 

41.0 

10 

-1.730 

-1.730 

34.377 

27.673 

37.099 

46.101 

-0.57 

41.0 

20 

-1.738 

-1.738 

34.377 

27.673 

37.100 

46.102 

0.27 

40.9 

30 

-1.736 

-1.737 

34.377 

27.673 

37.099 

46. 102 

-0.13 

40.9 

40 

-1.724 

-1.725 

34.381 

27.676 

37.102 

46.103 

0.95 

40.5 

50 

-1.719 

-1.720 

34.383 

27.677 

37.103 

46. 104 

0.68 

40.3 

60 

-1.658 

-1.659 

34.399 

27.688 

37.110 

46.107 

1.87 

39.2 

70 

-1.580 

-1 . 582 

34.411 

27.696 

37.112 

46. 105 

1.51 

38.5 

80 

-1.062 

-1.064 

34.486 

27.739 

37.123 

46.084 

3.63 

34 . 4 

90 

-0.242 

-0.245 

34.553 

27.758 

37.091 

46.004 

2.25 

32.9 

100 

0.468 

0.464 

34.621 

27.774 

37.064 

45.  938 

2.13 

31.5 

no 

0.865 

0.860 

34.657 

27.779 

37.045 

45.897 

1.01 

31.2 

120 

0.922 

0.917 

34.664 

27.781 

37.044 

45.892 

0.74 

31.1 

130 

0.955 

0. 949 

34.668 

27.782 

37.043 

45.890 

0.55 

31.0 

140 

0.997 

0.991 

34.673 

27.783 

37.042 

45.886 

0.59 

30. 9 

150 

1.007 

1.000 

34.676 

27.785 

37.043 

45.887 

0.74 

30.8 

160 

1.008 

1.001 

34.679 

27.787 

37.046 

45.889 

0.86 

30.6 

170 

1.016 

1.008 

34.681 

27.788 

37.046 

45.889 

0.58 

30.5 

180 

1.031 

1.023 

34.685 

27.791 

37.048 

45.890 

0.82 

30.3 

190 

1.024 

1.015 

34.687 

27.793 

37.050 

45.893 

0.82 

30.1 

200 

1.046 

1.037 

34.690 

27.794 

37.050 

45.891 

0.52 

30.1 

210 

1.055 

1.045 

34.694 

27.796 

37.052 

45.893 

0.90 

29.9 

220 

1.052 

1.042 

34.693 

27.796 

37.052 

45.893 

-0.41 

30.0 

230 

1.034 

1.023 

34 . 693 

27.797 

37.054 

45.896 

0.65 

29.8 

240 

1.022 

1.011 

34 . 694 

27.799 

37.056 

45.899 

0.73 

29.7 

250 

1.033 

1.021 

34 . 697 

27.800 

37.057 

45.899 

0.71 

29.6 

260 

0.967 

0.955 

34.691 

27.800 

37.061 

45.907 

0.15 

29.6 

270 

0.943 

0.931 

34 . 691 

27.802 

37.064 

45.911 

0.75 

29.5 

280 

0.938 

0.925 

34.692 

27.803 

37.065 

45.913 

0.61 

29.4 

290 

0.934 

0.921 

34.694 

27.805 

37.067 

45.915 

0.78 

29.  2 

300 

0.943 

0.929 

34.695 

27.805 

37.067 

45.914 

0.23 

29.2 

325 

0.946 

0.931 

34.699 

27.808 

37.070 

45.917 

0.62 

29.0 

350 

0.932 

0.916 

34 . 700 

27.810 

37.073 

45.920 

0.49 

28.9 

375 

0.922 

0.905 

34.703 

27.813 

37.076 

45.925 

0.64 

28.6 

400 

0.892 

0.873 

34.704 

27.816 

37.081 

45.931 

0.63 

28.4 

425 

0.857 

0.837 

34.701 

27.816 

37.083 

45.935 

0.21 

28.4 

450 

0.833 

0.812 

34.700 

27.817 

37.085 

4  5.93  9 

0.38 

28.3 

475 

0.805 

0.783 

34 . 699 

27.818 

37.088 

45.943 

0.43 

28.2 

500 

0.776 

0.753 

34.698 

27.819 

37.091 

45.947 

0.44 

28.2 

550 

0.722 

0.697 

34 . 696 

27.821 

37.096 

45.956 

0.42 

28.0 

600 

0.678 

0.650 

34.694 

27.822 

37.100 

45.962 

0.36 

27.9 

650 

0.634 

0.604 

34.694 

27.825 

37.105 

45.970 

0.48 

27.6 

700 

0.597 

0.564 

34.692 

27.826 

37.109 

45.975 

0.31 

27.5 

750 

0.565 

0.530 

34 . 690 

27.826 

37.111 

45.980 

0.28 

27.5 

800 

0.532 

0.495 

34.689 

27.827 

37.114 

45.985 

0.36 

27.4 

850 

0.507 

0.467 

34.689 

27.829 

37.118 

45.990 

0.38 

27.2 

900 

0.485 

0.442 

34.688 

27.830 

37.120 

45.993 

0.28 

27.1 

950 

0.456 

0.411 

34.687 

27.831 

37.123 

45.998 

0.35 

27.0 

1000 

0.428 

0.380 

34.684 

27.830 

37.124 

46.001 

0.13 

27.1 

1100 

0.385 

0.332 

34.684 

27.833 

37.129 

46.009 

0.37 

26.8 

1200 

0.354 

0.295 

34.684 

27.835 

37.134 

46.015 

0.32 

26.5 

1300 

0.304 

0.240 

34.683 

27.837 

37.139 

46.024 

0.37 

26.2 

1400 

0.269 

0.199 

34.680 

27.837 

37.142 

46.029 

0.22 

26.2 

1500 

0.228 

0.152 

34.678 

27.838 

37.145 

46.035 

0.31 

26.0 

1600 

0.180 

0.099 

34. 677 

27.840 

37.151 

46.043 

0.38 

25.6 

1700 

0.145 

0.058 

34 . 675 

27.841 

37.154 

46.049 

0.29 

25.4 

1800 

0.097 

0.004 

34. 673 

27.842 

37.158 

46.056 

0.36 

25.1 

1900 

0.060 

-0.040 

34.672 

27.844 

37.162 

46.063 

0.35 

24.8 

2000 

0.024 

-0.082 

34.669 

27.843 

37.164 

46.067 

0.27 

24.6 

2100 

-0.007 

-0.120 

34.668 

27.844 

37.168 

46.073 

0.33 

24.3 

2200 

-0.035 

-0.154 

34.669 

27.847 

37.172 

46.079 

0.38 

23.9 

2300 

-0.061 

-0.187 

34.667 

27.847 

37.175 

46.083 

0.27 

23.7 

2400 

-0.086 

-0.219 

34.664 

27.846 

37.176 

46.086 

0.21 

23.6 

2500 

-0.113 

-0.253 

34.665 

27.849 

37.180 

46.093 

0.39 

23.1 

2600 

-0.133 

-0.281 

34 . 664 

27.849 

37.182 

46.096 

0.28 

22.9 

2700 

-0.153 

-0.308 

34.662 

27.849 

37.184 

46.099 

0.24 

22.7 

2800 

-0.173 

-0.336 

34.663 

27.851 

37.188 

46.105 

0.37 

22.4 

2900 

-0.186 

-0.357 

34 . 663 

27.852 

37.190 

46.108 

0.29 

22.1 

3000 

-0.203 

-0.382 

34.662 

27.853 

37.192 

46.111 

0.28 

21.9 

3200 

-0.229 

-0.424 

34 . 661 

27.854 

37.195 

46.117 

0.28 

21.5 

3400 

-0.249 

-0.461 

34 . 660 

27.855 

37.199 

46.123 

0.27 

21 . 1 

3600 

-0.268 

-0.498 

34.659 

27.856 

37.202 

46.128 

0.27 

20.7 

3800 

-0.288 

-0.536 

34.659 

27.857 

37.206 

46.134 

0.30 

20.2 

4000 

-0.302 

-0.569 

34.656 

27.856 

37.207 

46.137 

0.21 

20.0 

4200 

-0.309 

-0.596 

34.656 

27.858 

37.210 

46.141 

0.26 

19.7 

4400 

-0.314 

-0.621 

34.655 

27.858 

37.211 

46.145 

0.23 

19.5 

4600 

-0.322 

-0.650 

34.650 

27.855 

37.211 

46.145 

0.13 

19.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.9 

-1.744 

-1.744 

34.376 

6.48 

75.5 

2.15 

30.10 

0.19 

3.499 

1.505 

24.5 

-1.733 

-1.733 

34 . 377 

6.48 

75.4 

2.15 

30.00 

0.19 

39.3 

-1.726 

-1.727 

34.379 

75.2 

2.15 

30.00 

0.20 

3.465 

1.496 

60.4 

-1.632 

-1.633 

34 . 400 

6.51 

74 . 8 

2.15 

29.60 

0.20 

3.559 

1.532 

126.8 

0.952 

0.946 

34.664 

4.51 

98.3 

2.33 

32.50 

0.00 

0.5  93 

0.261 

174.9 

1.028 

1.020 

34.683 

4.47 

101.5 

2.32 

32.30 

0.00 

0.403 

0.174 

250.1 

1.036 

1.024 

34.697 

4.51 

104 . 4 

2.30 

32.10 

0.00 

0.288 

0.119 

400.6 

0.894 

0.875 

34.702 

4.59 

110.6 

2.29 

32.00 

0.00 

0.165 

0.071 

500.6 

0.774 

0.751 

34.699 

4.61 

113.2 

2.30 

32.20 

0.00 

700.9 

0.598 

0.565 

34.693 

4 . 66 

118.5 

2.32 

32.50 

0.00 

0.126 

0.056 

900.0 

0.485 

0.442 

34.689 

4.66 

122.0 

2.34 

32 . 90 

0.00 

0.091 

0.040 

1101.6 

0.385 

0.332 

34.684 

4 . 68 

125.6 

2.36 

33.20 

0.00 

0.078 

1299.3 

0.305 

0.241 

34.682 

4 . 74 

126.6 

2.36 

33.20 

0.01 

0.063 

0.026 

1601.1 

0.179 

0.098 

34.676 

4.88 

128.4 

2.36 

33.20 

0.00 

0.067 

0.034 

1900.0 

0.061 

-0.039 

34.672 

5.02 

128.2 

2.34 

33.00 

0.01 

0.080 

0.039 

2201.1 

-0.037 

-0.156 

34.668 

5.13 

128.3 

2.33 

32.80 

0.01 

0.086 

0.040 

2501.8 

-0.113 

-0.254 

34 . 664 

5.25 

128.3 

2.33 

32.80 

0.01 

0.113 

0.051 

2800.8 

-0.173 

-0.336 

34.662 

5.30 

128.2 

2.32 

32.50 

0.01 

0.146 

3099. 6 

-0.216 

-0.403 

34.660 

5.39 

128.2 

2.31 

32.40 

0.01 

0.155 

0.071 

3400.9 

-0.249 

-0.462 

34.658 

5.47 

127.2 

2.30 

32.30 

0.00 

0.187 

0.085 

3701.4 

-0.278 

-0.517 

34.657 

5.52 

127.7 

2.30 

32.30 

0.01 

0.209 

0.095 

4001.3 

-0.301 

-0.568 

34.654 

5.58 

127.8 

2.30 

32.20 

0.01 

0.236 

0.  108 

4500.6 

-0.316 

-0. 634 

34.654 

5.61 

130.6 

2.30 

32.20 

0.01 

0.201 

0.091 

4600.2 

-0.322 

-0.650 

34.654 

5.62 

131.6 

2.30 

32.40 

0.02 

0.188 

0.085 

ANT  V/2  Station:  335  CTD:  88  66  4i.so  s  l  4.53  e  05:54  86/08/22 

bottom  depth:4465  air  temperature : -18 . 0  air  pressure:993  wind/a:12.7  wind/d:248 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.747 

-1.747 

34.352 

27.653 

37.081 

46.084 

0.00 

42.9 

10 

-1.752 

-1.752 

34.353 

27.654 

37.082 

46.085 

0.55 

42.8 

20 

-1 . 743 

-1 . 743 

34.353 

27.653 

37.081 

46.084 

-0.28 

42.7 

30 

-1.738 

-1.739 

34.353 

27.653 

37.081 

46.083 

-0.21 

42.7 

40 

-1.725 

-1.726 

34.354 

27.654 

37.080 

46.082 

0.37 

42.6 

50 

-1.569 

-1.570 

34.391 

27.679 

37.095 

46.088 

2.81 

40.1 

60 

-1.480 

-1.481 

34 . 404 

27.687 

37.097 

46.084 

1 . 55 

39.4 

70 

-0.829 

-0.831 

34.481 

27.726 

37.095 

46.043 

3.43 

35.8 

80 

0.070 

0.067 

34.577 

27.761 

37.075 

4  5. 971 

3.22 

32.6 

90 

0.713 

0.709 

34.639 

27.774 

37.050 

45.909 

1.86 

31.6 

100 

0.774 

0.770 

34.644 

27.774 

37.046 

45.903 

0.13 

31.6 

110 

0.953 

0. 948 

34.661 

27.776 

37.038 

45.885 

0.71 

31.5 

120 

0.969 

0.964 

34.667 

27.780 

37.041 

45.887 

1.08 

31.1 

130 

0.983 

0.977 

34.670 

27.782 

37.041 

45.886 

0.68 

31.0 

140 

1.006 

1.000 

34 . 676 

27.785 

37.043 

45.887 

1.01 

30.8 

150 

1.015 

1.008 

34.677 

27.785 

37.043 

45.886 

0.25 

30.8 

160 

1.028 

1.021 

34.680 

27.787 

37.044 

45.886 

0.69 

30.6 

170 

1.051 

1.043 

34.685 

27.789 

37.045 

45.886 

0.87 

30.4 

180 

1.008 

1.000 

34.682 

27.790 

37.048 

45.892 

0.47 

30.4 

190 

1.021 

1.012 

34.685 

27.791 

37.049 

45.892 

0.69 

30.3 

200 

1.014 

1.005 

34.687 

27.794 

37.051 

45.895 

0.82 

30.1 

210 

0.998 

0. 98  8 

34.686 

27.794 

37.053 

45.897 

0.35 

30.1 

220 

0.992 

0.982 

34 . 687 

27.795 

37.054 

45.899 

0.63 

30.0 

230 

0.990 

0.980 

34.689 

27.797 

37.056 

45.901 

0.75 

29.8 

240 

0.982 

0.971 

34.689 

27.797 

37.057 

45.902 

0.44 

29.8 

250 

0.981 

0.970 

34.690 

27.798 

37.058 

45.903 

0.53 

29.8 

260 

0.980 

0.968 

34.691 

27.799 

37.059 

45.904 

0.53 

29.7 

270 

0.977 

0.965 

34.693 

27.801 

37.061 

45.906 

0.76 

29.5 

280 

0.972 

0.959 

34.694 

27.802 

37.063 

45.908 

0.61 

29.5 

290 

0.976 

0.963 

34.695 

27.803 

37.063 

45.908 

0.41 

29.4 

300 

0.982 

0.968 

34.697 

27.804 

37.064 

45.909 

0.61 

29.3 

325 

0.987 

0.972 

34.700 

27.806 

37.066 

45.911 

0.52 

29.2 

350 

0.955 

0.93  9 

34.699 

27.808 

37.069 

4  5.916 

0.46 

29.1 

375 

0.927 

0.910 

34.699 

27.809 

37.073 

45. 921 

0.53 

28.9 

400 

0.90  6 

0.887 

34.701 

27.813 

37.077 

45. 926 

0.64 

28.7 

425 

0.891 

0.871 

34.700 

27.813 

37.078 

45.  928 

0.24 

28.7 

450 

0.869 

0.848 

34.699 

27.813 

37.080 

45. 932 

0.35 

28.7 

475 

0.834 

0.812 

34.700 

27.817 

37.085 

45.939 

0.67 

28.4 

500 

0.801 

0.778 

34.699 

27.818 

37.089 

45.944 

0.48 

28.3 

550 

0.715 

0.690 

34.694 

27.819 

37.095 

45.955 

0.43 

28.1 

600 

0.673 

0.645 

34.694 

27.822 

37.101 

45.963 

0.47 

27.8 

650 

0.645 

0.615 

34.693 

27.823 

37.103 

45.968 

0.32 

27.8 

700 

0.611 

0.578 

34.693 

27.825 

37.108 

45.974 

0.43 

27.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

24.5 

-1.740 

-1.740 

34.359 

47.9 

-1.638 

-1.639 

34.363 

199.8 

1.003 

0.994 

34.689 

299.9 

0.982 

0.968 

34.698 

500.8 

0.802 

0.779 

34.699 

701.3 

0.612 

0.579 

34.692 

ANT  V/2  Station:  336  CTD :  89  66  35.46  s  i  i6.8i  e 

bottom  depth:4320  air  temperature : -1 8 . 0  air  preosure:993  wind/a:13 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.693 

-1.693 

34.407 

27.696 

37.119 

46.118 

0.00 

38. e 

10 

-1.692 

-1.692 

34 . 404 

27.693 

37.117 

46.116 

-0.88 

39.0 

20 

-1.684 

-1. 684 

34.406 

27.695 

37.118 

46.116 

0.66 

38.8 

30 

-1.675 

-1.676 

34.410 

27.698 

37.120 

46.118 

0.97 

38.5 

40 

-1.671 

-1 . 672 

34.411 

27.699 

37.121 

46.118 

0.47 

38.4 

50 

-1.648 

-1.649 

34.418 

27.704 

37.124 

46.120 

1.25 

37.8 

60 

-1.523 

-1.524 

34.418 

27.700 

37.113 

46.102 

-1.11 

38.2 

70 

-0.182 

-0.184 

34.561 

27.761 

37.090 

46.001 

4.28 

32.6 

80 

0.327 

0.324 

34. 638 

27.796 

37.094 

4  5.97  5 

3.25 

29.4 

90 

0.587 

0.583 

34.648 

27.789 

37.072 

45.938 

-1.57 

30.2 

100 

0.575 

0.571 

34.648 

27.790 

37.073 

45.940 

0.50 

30.1 

no 

0.603 

0.598 

34.650 

27.790 

37.071 

45.937 

-0.22 

30.1 

120 

0.727 

0.722 

34.664 

27.793 

37.068 

45. 927 

1.00 

29.8 

130 

0.744 

0.738 

34.665 

27.793 

37.067 

45.924 

-0.30 

29.9 

140 

0.830 

0.824 

34.672 

27.793 

37.062 

45. 915 

-0.20 

29.9 

150 

0.867 

0.860 

34.676 

27.794 

37.060 

45. 912 

0.47 

29.9 

160 

0.865 

0.858 

34.677 

27.795 

37.062 

45.913 

0.55 

29.8 

170 

0.826 

0.819 

34.672 

27.794 

37.062 

45.916 

-0.64 

29.9 

180 

0.858 

0.850 

34.677 

27.796 

37.062 

45.914 

0.76 

29.8 

190 

0.910 

0.902 

34.685 

27.799 

37.062 

45.911 

0.94 

29.5 

200 

0.942 

0. 933 

34.686 

27.797 

37.059 

45.907 

-0.67 

29.7 

210 

0.945 

0.936 

34.688 

27.799 

37.061 

45.908 

0.67 

29.6 

220 

0.936 

0.926 

34.689 

27.800 

37.063 

45.910 

0. 68 

29.5 

230 

0.944 

0. 93  4 

34.689 

27.800 

37.062 

4  5.90  9 

-0.41 

29.5 

240 

0.959 

0.948 

34.692 

27.801 

37.062 

45.909 

0.65 

29.4 

250 

0. 97  4 

0.963 

34.696 

27.804 

37.064 

4  5.90  9 

0.82 

29.3 

260 

0.981 

0.969 

34.698 

27.805 

37.064 

4  5.90  9 

0.59 

29.2 

270 

0.996 

0.984 

34.699 

27.805 

37.063 

45.908 

-0.29 

29.2 

280 

0.997 

0.984 

34.701 

27.806 

37.065 

4  5.90  9 

0.70 

29.1 

290 

0.983 

0.970 

34.699 

27.806 

37.065 

45.910 

-0.41 

29.2 

300 

0.964 

0.950 

34.700 

27.808 

37.068 

45.914 

0.84 

29.0 

325 

0.954 

0.939 

34.701 

27.809 

37.071 

45.917 

0.45 

28.9 

350 

0.954 

0.938 

34.702 

27.810 

37.071 

45.918 

0.33 

28.9 

375 

0.912 

0.895 

34.701 

27.812 

37.076 

45.925 

0.56 

28.7 

400 

0.889 

0.870 

34.700 

27.813 

37.078 

45.928 

0.36 

28.6 

425 

0.871 

0.851 

34.702 

27.816 

37.082 

45.933 

0.62 

28.4 

450 

0.859 

0.838 

34.701 

27.816 

37.083 

45.935 

0.17 

28.4 

475 

0.819 

0.797 

34.699 

27.817 

37.086 

4  5. 94  0 

0.44 

28.3 

500 

0.790 

0.767 

34.696 

27.816 

37.088 

4  5.94  3 

-0.09 

28.4 

550 

0.758 

0.732 

34.696 

27.818 

37.092 

4  5.94  9 

0.41 

28.2 

600 

0.693 

0.665 

34.692 

27.819 

37.097 

45.958 

0.36 

28.1 

650 

0.663 

0.633 

34.692 

27.821 

37.100 

45.964 

0.40 

28.0 

700 

0. 618 

0.585 

34.689 

27.822 

37.104 

45.970 

0.30 

27.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

25.3 

-1.680 

-1.681 

34.405 

41.3 

-1.672 

-1.673 

34.414 

199.1 

0.933 

0.924 

34 . 681 

301.6 

0.972 

0.958 

34.700 

450.4 

0.856 

0.835 

34.701 

550.5 

0.759 

0.733 

34.699 

709.3 

0. 614 

0.581 

34.693 

08:08  86/08/22 
5  wind/d: 253 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  337  CTD:  90  66  29.01  s  1  30. is  e 

bottom  depth: 4115  air  temperature : -19 . 0  air  pressure: 993  wind/s: 14 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.746 

-1.746 

34.395 

27.688 

37.115 

46.117 

0.00 

39.6 

10 

-1.748 

-1.748 

34.397 

27.689 

37.116 

46.119 

0.73 

39.4 

20 

-1.739 

-1.739 

34.400 

27.692 

37.118 

46.120 

0.83 

39.1 

30 

-1.730 

-1.731 

34.403 

27.694 

37.120 

46.121 

0.83 

38.9 

40 

-1.704 

-1.705 

34.427 

27.713 

37.136 

46.136 

2.42 

37.0 

50 

-1.442 

-1.443 

34.497 

27.761 

37.168 

46.151 

3.90 

32.4 

60 

-0.833 

-0.835 

34.546 

27.779 

37.147 

46.094 

2.26 

30.8 

70 

-0.597 

-0.599 

34.555 

27.776 

37.130 

46.064 

-1.01 

31.1 

80 

-0.462 

-0.465 

34.563 

27.776 

37.122 

46.048 

0.13 

31 . 1 

90 

-0.234 

-0.237 

34.587 

27.785 

37.117 

46.029 

1.57 

30.3 

100 

0.180 

0.176 

34.616 

27.787 

37.094 

45.983 

0.43 

30.3 

110 

0.182 

0.178 

34 . 617 

27.787 

37.094 

45.983 

0.47 

30.2 

120 

0.356 

0.351 

34 . 633 

27.791 

37.087 

45.966 

0.89 

30.0 

130 

0.580 

0.575 

34.650 

27.791 

37.074 

45.941 

-0.33 

30.0 

140 

0.846 

0.840 

34.679 

27.798 

37.065 

45. 918 

1.34 

29.5 

150 

0.893 

0.886 

34 . 683 

27.798 

37.063 

45. 912 

0.07 

29.5 

160 

0.907 

0.900 

34 . 685 

27.799 

37.063 

45.912 

0.46 

29.5 

170 

0.895 

0.887 

34.685 

27.800 

37.064 

45.914 

0.52 

29.4 

180 

0.805 

0.797 

34.680 

27.801 

37.071 

45.926 

0.84 

29.2 

190 

0.734 

0.726 

34.673 

27.800 

37.074 

45. 933 

-0.48 

29.3 

200 

0.718 

0.709 

34.673 

27.801 

37.076 

4  5.93  6 

0.59 

29.2 

210 

0.777 

0.768 

34.680 

27.803 

37.075 

45.931 

0.71 

29.1 

220 

0.686 

0.677 

34.674 

27.804 

37.081 

45.942 

0.68 

28.9 

230 

0.756 

0.746 

34.679 

27.804 

37.077 

45.934 

-0.49 

29.0 

240 

0.890 

0.879 

34.693 

27.807 

37.072 

45.921 

0.75 

28.9 

250 

0.912 

0.901 

34.694 

27.806 

37.070 

4  5. 918 

-0.48 

29.0 

260 

0.900 

0.888 

34 . 693 

27.806 

37.070 

45.920 

0.18 

29.0 

270 

0.920 

0.908 

34.693 

27.805 

37.068 

45.916 

-0.67 

29. 1 

280 

0. 94  5 

0.932 

34.697 

27.806 

37.068 

4  5.915 

0.66 

29.0 

290 

0.951 

0.938 

34.699 

27.808 

37.069 

45.916 

0.61 

28.9 

300 

0.961 

0.947 

34.699 

27.807 

37.068 

45.914 

-0.47 

29.0 

325 

0.949 

0.934 

34.701 

27.809 

37.071 

45.918 

0.57 

28.9 

350 

0.920 

0. 904 

34.701 

27.811 

37.075 

45.923 

0.53 

28.7 

375 

0.895 

0.878 

34.701 

27.813 

37.078 

45.928 

0.50 

28.6 

400 

0.846 

0.828 

34.700 

27.816 

37.083 

45.936 

0.61 

28.3 

425 

0.817 

0.797 

34.701 

27.818 

37.088 

45.942 

0.62 

28.1 

450 

0.750 

0.729 

34.695 

27.818 

37.091 

45.949 

0.21 

28.1 

475 

0.714 

0.692 

34.692 

27.818 

37.093 

45.953 

0.23 

28.1 

500 

0.658 

0.635 

34.689 

27.819 

37.098 

45.961 

0.49 

28.0 

550 

0.632 

0.607 

34.691 

27.822 

37.103 

45.967 

0.49 

27.7 

600 

0.623 

0.595 

34.694 

27.825 

37.106 

45. 972 

0.45 

27.5 

650 

0.572 

0.542 

34.691 

27.826 

37.110 

45.979 

0.34 

27.4 

700 

0.557 

0.525 

34.692 

27.828 

37.113 

45.982 

0.37 

27.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

42.2 

-1.639 

-1.640 

34.462 

203.1 

0.747 

0.738 

34.671 

350.8 

0.920 

0.904 

34.702 

450.3 

0.751 

0.730 

34.696 

649.5 

0.572 

0.542 

34.690 

10:38  86/08/22 

8  wind/ d : 2  42 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  338  CTD:  91  66  23. oa  s  1  37.52  e  13  =  02  86/08/22 


bottom  depth:4025  air  tamperatura : -18 . 0  air  prassure:993  wlnd/*:13.0  wlnd/d:245 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.801 

-1.801 

34.450 

27.734 

37.163 

46.168 

0.00 

35.2 

10 

-1.794 

-1.794 

34.449 

27.733 

37.162 

46.166 

-0.56 

35.3 

20 

-1.791 

-1.791 

34.452 

27.735 

37.164 

46.168 

0.86 

35.0 

30 

-1 . 788 

-1 . 789 

34.453 

27.736 

37.165 

46.169 

0.48 

34 . 9 

40 

-1.782 

-1.783 

34 .462 

27.743 

37.171 

46.175 

1.50 

34.1 

50 

-1.772 

-1.773 

34 . 472 

27.751 

37.178 

46.181 

1.57 

33.3 

60 

-1.768 

-1.769 

34 . 472 

27.751 

37.178 

46.180 

-0.19 

33.3 

70 

-1.762 

-1.763 

34.473 

27.752 

37.178 

46.180 

0.45 

33.2 

80 

-1.754 

-1.756 

34.474 

27.752 

37.178 

46.180 

0.43 

33.1 

90 

-1.752 

-1.754 

34.475 

27.753 

37.179 

46.180 

0.48 

32.9 

100 

-1.734 

-1.736 

34.477 

27.754 

37.179 

46.179 

0.58 

32.8 

110 

-1.600 

-1.602 

34 .490 

27.761 

37.177 

46.169 

1.40 

32.1 

120 

-0.721 

-0.725 

34 . 555 

27.782 

37.143 

46.084 

2.34 

30.4 

130 

-0.651 

-0.655 

34.562 

27.784 

37.141 

46.078 

0.86 

30.2 

140 

-0.546 

-0.550 

34.570 

27.786 

37.137 

46.067 

0.66 

30.0 

150 

-0.420 

-0.425 

34.581 

27.789 

37.132 

46.056 

0.89 

29.8 

160 

-0.227 

-0.233 

34.596 

27.792 

37.123 

46.036 

0.78 

29.6 

170 

-0.163 

-0.169 

34.602 

27.794 

37.121 

46.030 

0.65 

29.4 

180 

-0.103 

-0.109 

34.608 

27.796 

37.119 

46.025 

0.68 

29.3 

190 

0.421 

0.413 

34.644 

27.796 

37.088 

45.964 

-0.90 

29.5 

200 

0.507 

0.499 

34.659 

27.803 

37.090 

45.961 

1.43 

28.9 

210 

0.552 

0.543 

34.665 

27.805 

37.090 

45.958 

0.77 

28.8 

220 

0.590 

0.581 

34.669 

27.806 

37.088 

45.955 

0.47 

28.7 

230 

0.712 

0.702 

34.678 

27.806 

37.081 

45.941 

-0.57 

28.8 

240 

0.702 

0.692 

34.678 

27.806 

37.082 

45.943 

0.48 

28.8 

250 

0.774 

0.763 

34.686 

27.808 

37.080 

4  5.93  6 

0.67 

28.7 

260 

0.801 

0.789 

34.691 

27.811 

37.081 

4  5.93  6 

0.82 

28.5 

270 

0.834 

0.822 

34.696 

27.813 

37.081 

45. 934 

0.73 

28.3 

280 

0.828 

0.815 

34 . 695 

27.812 

37.081 

45.934 

-0.32 

28.4 

290 

0.819 

0.806 

34.695 

27.813 

37.082 

45.936 

0.46 

28.3 

300 

0.810 

0.797 

34.696 

27.814 

37.084 

45. 938 

0. 68 

28.2 

325 

0.788 

0.773 

34 . 696 

27.816 

37.087 

45.942 

0.46 

28.1 

350 

0.756 

0.740 

34.694 

27.816 

37.089 

45. 947 

0.32 

28.1 

375 

0.695 

0.678 

34.690 

27.817 

37.093 

45.954 

0.41 

28.0 

400 

0.630 

0. 612 

34.688 

27.819 

37.100 

45.964 

0.63 

27.7 

425 

0.618 

0.599 

34.686 

27.819 

37.100 

45.965 

-0.28 

27.8 

450 

0.608 

0.588 

34.688 

27.821 

37.103 

45.968 

0.55 

27.6 

475 

0.594 

0.573 

34 . 683 

27.818 

37.100 

45.967 

-0.60 

27.9 

500 

0.573 

0.551 

34.686 

27.822 

37.105 

45.973 

0.71 

27.6 

550 

0.557 

0.532 

34.687 

27.823 

37.108 

45.977 

0.37 

27.5 

600 

0.538 

0.511 

34.687 

27.825 

37.111 

4  5.981 

0.32 

27.4 

650 

0.525 

0.495 

34.688 

27.826 

37.114 

45. 984 

0.35 

27.2 

700 

0.502 

0.470 

34.688 

27.828 

37.117 

4  5. 98  9 

0.36 

27.1 

750 

0.483 

0.448 

34.686 

27.828 

37.117 

45.991 

0.09 

27.2 

800 

0.468 

0.431 

34.686 

27.829 

37.120 

45.994 

0.30 

27.1 

850 

0.447 

0.407 

34. 686 

27.830 

37.122 

45.998 

0.35 

27.0 

900 

0.433 

0.391 

34.685 

27.830 

37.123 

46.000 

0.19 

27.0 

950 

0.416 

0.371 

34.683 

27.830 

37.124 

46.002 

0.07 

27.0 

1000 

0.393 

0.346 

34.684 

27.832 

37.128 

46.007 

0.43 

26.8 

1100 

0.347 

0.294 

34.684 

27.835 

37.134 

46.016 

0.38 

26.4 

1200 

0.307 

0.249 

34.681 

27.835 

37.137 

46.021 

0.23 

26.4 

1300 

0.274 

0.210 

34.681 

27.837 

37.141 

46.028 

0.33 

26.1 

1400 

0.236 

0.167 

34. 679 

27.838 

37.144 

46.033 

0.28 

25.9 

1500 

0.188 

0.113 

34 . 676 

27.839 

37.148 

46.040 

0.30 

25.7 

1600 

0.139 

0.058 

34.674 

27.840 

37.153 

46.048 

0.35 

25.4 

1700 

0.101 

0.014 

34.674 

27.842 

37.158 

46.055 

0.37 

25.1 

1800 

0.057 

-0.036 

34.672 

27.843 

37.162 

46.062 

0.34 

24.8 

1900 

0.025 

-0.074 

34.669 

27.843 

37.164 

46.066 

0.23 

24 . 6 

2000 

-0.005 

-0.111 

34.668 

27.844 

37.167 

46.071 

0.31 

24 . 4 

2100 

-0.030 

-0.142 

34.666 

27.844 

37.169 

46.075 

0.25 

24.2 

2200 

-0.059 

-0.178 

34.666 

27.846 

37.173 

46.081 

0.36 

23.8 

2300 

-0.089 

-0.215 

34.665 

27.847 

37.176 

46.086 

0.33 

23.5 

2400 

-0.115 

-0.248 

34.663 

27.847 

37.178 

46.090 

0.27 

23.3 

2500 

-0.136 

-0.276 

34.663 

27.848 

37.181 

46.095 

0.33 

23.0 

2600 

-0.156 

-0.303 

34.662 

27.849 

37.183 

46.098 

0.28 

22.8 

2700 

-0.179 

-0.334 

34.662 

27.850 

37.186 

46. 103 

0.35 

22.4 

2800 

-0.197 

-0.359 

34.662 

27.852 

37.189 

46.108 

0.32 

22.1 

2900 

-0.212 

-0.382 

34.662 

27.853 

37.192 

46.111 

0.31 

21 . 9 

3000 

-0.223 

-0.401 

34.661 

27.853 

37.193 

46.114 

0.23 

21.7 

3200 

-0.249 

-0.444 

34.659 

27.853 

37.196 

46.119 

0.26 

21.3 

3400 

-0.271 

-0.483 

34 . 658 

27.854 

37.199 

46.125 

0.27 

20.9 

3600 

-0.292 

-0.522 

34 . 656 

27.854 

37.202 

46.129 

0.25 

20.6 

3800 

-0.311 

-0.559 

34.655 

27.855 

37.205 

46.135 

0.28 

20.2 

3949 

-0.319 

-0.581 

34.653 

27.855 

37.206 

46.137 

0.20 

20.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

0.3 

-1.799 

-1.799 

34.449 

6.72 

76.3 

2.10 

29.50 

0.15 

20.5 

-1.792 

-1.792 

34.449 

6.74 

76.3 

2.09 

29.50 

0.15 

3.692 

1.586 

40.3 

-1.780 

-1.781 

34.465 

6.78 

76.0 

2.09 

29.40 

0.16 

3 . 674 

1.579 

60.6 

-1.768 

-1.769 

34 . 473 

6.80 

75.4 

2.10 

29.40 

0.16 

76.0 

-1.758 

-1.760 

34.476 

6.76 

75.6 

2.10 

29.50 

0.16 

3.842 

1.651 

99.5 

-1.737 

-1.739 

34 . 477 

6.78 

75.6 

2.11 

29.60 

0.16 

3.783 

1 . 630 

120.3 

-0.757 

-0.761 

34.554 

5.95 

86.1 

2.17 

30.60 

0.10 

2.586 

1.114 

138.6 

-0.577 

-0.581 

34 . 568 

5.80 

88.1 

2.18 

30 . 90 

0.09 

156.3 

-0.310 

-0.315 

34.591 

5.59 

91.1 

2.20 

31.10 

0.07 

1.997 

0.855 

176.6 

-0.120 

-0.126 

34 . 605 

5.38 

93.6 

2.22 

31.50 

0.06 

1.736 

0.742 

206.9 

0.512 

0.503 

34 . 664 

4.84 

102.5 

2.29 

32.20 

0.03 

0.840 

0.348 

254.2 

0.783 

0.772 

34.689 

4.63 

109.2 

2.30 

32.30 

0.00 

0.365 

0.157 

301.5 

0.803 

0.790 

34.693 

4 . 57 

111.4 

2.29 

32.50 

0.01 

0.260 

0.103 

401.3 

0.627 

0.609 

34 . 687 

4 . 66 

113.7 

2.30 

32.80 

0.00 

0.319 

0.132 

505.3 

0.572 

0.549 

34 . 685 

4 . 64 

116.7 

2.31 

32.80 

0.02 

0.274 

0.113 

816.5 

0.459 

0.421 

34.687 

4.64 

124.2 

2.34 

33.20 

0.00 

0.109 

0.043 

1206.3 

0.304 

0.245 

34 . 681 

4.74 

128.4 

2.34 

33.20 

0.00 

0.067 

0.029 

1606.6 

0.137 

0.056 

34.675 

4.91 

129.8 

2.33 

33.00 

0.01 

0.071 

0.029 

2009.8 

-0.002 

-0.108 

34 . 669 

5.05 

130.0 

2.33 

32.80 

0.04 

0.082 

0.034 

2501.6 

-0.134 

-0.274 

34 . 663 

5.24 

129.9 

2.30 

32.30 

0.05 

0.132 

0.055 

3001.3 

-0.224 

-0.402 

34.659 

5.43 

128.5 

2.30 

32.30 

0.05 

0.205 

0.087 

3498.1 

-0.282 

-0.502 

34.655 

5.50 

128.6 

2.29 

32.20 

0.02 

0.258 

0.112 

3928. 9 

-0.319 

-0.579 

34 . 654 

5.55 

130.5 

2.25 

31.70 

0.10 

0.276 

0.117 

3949.6 

-0.319 

-0.581 

34.654 

5.55 

130.5 

2.23 

31.70 

0.18 

0.265 

0.116 

ANT  V/2  Station:  339  CTD:  92  66  17.98  s  l  54.76  e 

bottom  depth: 3741  air  temperature : -18 . 0  air  pressure: 993  wind/s: 14 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.793 

-1.793 

34.490 

27.766 

37.194 

46.198 

0.00 

32.2 

10 

-1.799 

-1.799 

34.487 

27.764 

37.193 

46.197 

-0.84 

32.3 

20 

-1 . 803 

-1.803 

34.483 

27.761 

37.190 

46.194 

-0.99 

32.6 

30 

-1 . 799 

-1.800 

34 . 483 

27.761 

37.189 

46.193 

-0.18 

32.5 

40 

-1.796 

-1 . 797 

34.484 

27.761 

37.190 

46.194 

0.48 

32.4 

50 

-1.797 

-1.798 

34.481 

27.759 

37.188 

46.192 

-0.87 

32.6 

60 

-1 . 794 

-1.795 

34.482 

27.760 

37.188 

46.  192 

0.48 

32.4 

70 

-1.781 

-1.782 

34.487 

27.764 

37.191 

46.194 

1.07 

32.0 

80 

-1 . 769 

-1.771 

34.493 

27.768 

37.195 

46.197 

1.19 

31 . 6 

90 

-1.762 

-1 . 764 

34.493 

27.768 

37.194 

46.196 

-0.25 

31.5 

ICO 

-1 . 734 

-1.736 

34.495 

27.769 

37.193 

46. 193 

0.49 

31.4 

110 

-1.691 

-1.693 

34.499 

27.771 

37.193 

46.190 

0.77 

31.2 

120 

-1.581 

-1.584 

34 . 507 

27.774 

37.189 

46.180 

0. 94 

30.8 

130 

-1.552 

-1.555 

34 . 509 

27.775 

37.188 

46.177 

0.44 

30.7 

140 

-1.254 

-1.258 

34.532 

27.784 

37.178 

46.149 

1.54 

30.0 

150 

-0.993 

-0.997 

34.555 

27.793 

37.171 

46.127 

1.56 

29.2 

160 

-0.781 

-0.786 

34.573 

27.799 

37.164 

46.107 

1.25 

28.7 

170 

-0.120 

-0.126 

34.612 

27.800 

37.124 

46.030 

-0.88 

28.9 

180 

0.226 

0.219 

34.640 

27.804 

37.108 

45.994 

0.85 

28.7 

190 

0.475 

0.467 

34.663 

27.808 

37.097 

45.970 

0.95 

28.4 

200 

0.548 

0.540 

34.667 

27.807 

37.092 

45.960 

-0.69 

28.6 

210 

0.672 

0.663 

34.676 

27.807 

37.084 

45.946 

-0.57 

28.7 

220 

0.617 

0.608 

34.672 

27.807 

37.088 

45.953 

0.41 

28.7 

230 

0.641 

0.631 

34.674 

27.807 

37.086 

45.950 

0.06 

28.7 

240 

0.643 

0.633 

34.675 

27.808 

37.087 

45.951 

0.47 

28.6 

250 

0.641 

0.630 

34.673 

27.806 

37.086 

45.949 

-0.67 

28.8 

260 

0.649 

0.638 

3  4. 67  5 

27.807 

37.086 

45.950 

0.58 

28.7 

270 

0.661 

0.649 

34.676 

27.807 

37.086 

45.948 

0.03 

28.7 

280 

0.662 

0.650 

34.678 

27.809 

37.087 

45.950 

0.70 

28.6 

290 

0.669 

0.656 

34.679 

27.809 

37.087 

45.950 

0.33 

28.5 

300 

0.656 

0.643 

34.678 

27.809 

37.088 

45.951 

0.21 

28.5 

325 

0.632 

0.618 

34.678 

27.811 

37.091 

45.955 

0.47 

28.4 

350 

0.605 

0.590 

34.675 

27.810 

37.092 

45.958 

-0.23 

28.5 

375 

0.593 

0.577 

34.675 

27.811 

37.094 

45.960 

0.34 

28.4 

400 

0.580 

0.563 

34.675 

27.812 

37.095 

45.963 

0.36 

28.4 

425 

0.569 

0.550 

34.677 

27.814 

37.098 

45.966 

0.56 

28.2 

450 

0.564 

0.544 

34.676 

27.814 

37.098 

45.967 

-0.21 

28.2 

475 

0.571 

0.550 

34.679 

27.816 

37.100 

45.968 

0.50 

28.1 

500 

0.564 

0.542 

34.680 

27.817 

37.102 

45. 970 

0.42 

28.0 

550 

0.550 

0.525 

34.684 

27.821 

37.107 

45. 976 

0.53 

27.6 

600 

0.568 

0.541 

34.690 

27.825 

37.110 

45. 978 

0.48 

27.4 

650 

0.534 

0.504 

34.694 

27.831 

37.117 

45.987 

0. 61 

26.9 

700 

0.512 

0.480 

34.692 

27.831 

37.119 

45.990 

0.15 

26.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

9.  9 

-1.797 

-1.797 

34.491 

24.7 

-1.801 

-1.801 

34.479 

100.5 

-1.737 

-1.739 

34.495 

250.1 

0. 64  2 

0.631 

34.675 

599.7 

0.567 

0.540 

34.689 

18:08  86/08/22 
0  wind/d: 252 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  340  CTD :  93  66  12.34  s  2  6.15  e  20:42  86/08/22 

bottom  depth:3457  air  temperature : -19 . 0  air  pressure:992  wind/s:11.6  wlnd/d:257 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.791 

-1.791 

34 . 422 

27.711 

37.140 

46.145 

0.00 

37.4 

10 

-1.797 

-1.797 

34.422 

27.711 

37.141 

46.146 

0.23 

37.4 

20 

-1.797 

-1.797 

34 . 421 

27.710 

37.140 

46.145 

-0.50 

37.4 

30 

-1.797 

-1.798 

34.419 

27.709 

37.138 

46.143 

-0.71 

37.5 

40 

-1.796 

-1.797 

34.422 

27.711 

37.141 

46.146 

0.87 

37.2 

50 

-1.769 

-1.770 

34.461 

27.742 

37.169 

46.172 

3.11 

34 . 2 

60 

-1.726 

-1.727 

34.473 

27.751 

37.175 

46.175 

1 .  63 

33.3 

70 

-1 . 613 

-1.615 

34.485 

27.757 

37.174 

46.167 

1.40 

32.7 

80 

-1.464 

-1.466 

34.498 

27.763 

37.171 

46.155 

1.32 

32.1 

90 

-1.225 

-1.227 

34 . 517 

27.770 

37.163 

46.133 

1.45 

31.4 

100 

-1.056 

-1.059 

34.526 

27.772 

37.154 

46.114 

0.44 

31.3 

110 

-0.506 

-0.509 

34.596 

27.805 

37.153 

46.081 

3.16 

28.3 

120 

0.231 

0.226 

34.640 

27.803 

37.107 

45.993 

-1.19 

28.7 

130 

0.539 

0.534 

34.663 

27.804 

37.089 

45.958 

-0.38 

28.8 

140 

0.729 

0.723 

34.682 

27.808 

37.082 

45. 940 

0.95 

28.5 

150 

0.817 

0.810 

34.685 

27.805 

37.074 

45.927 

-1.05 

28.8 

160 

0.821 

0.814 

34 . 684 

27.804 

37.072 

45.926 

-0.57 

29.0 

170 

0.821 

0.814 

34.685 

27.804 

37.073 

45.927 

0.51 

28.9 

180 

0.810 

0.802 

34.685 

27.805 

37.075 

4  5. 92  9 

0.50 

28.9 

190 

0.808 

0.800 

34 . 686 

27.806 

37.076 

45.930 

0.55 

28.8 

200 

0.808 

0.799 

34.686 

27.806 

37.076 

45.930 

0.10 

28.8 

210 

0.798 

0.789 

34.687 

27.808 

37.078 

45.933 

0.69 

28.7 

220 

0.795 

0.785 

34.687 

27.808 

37.078 

45.933 

0.27 

28.7 

230 

0.791 

0.781 

34.687 

27.808 

37.079 

45.934 

0.31 

28.7 

240 

0.792 

0.781 

34.689 

27.810 

37.080 

45.935 

0.70 

28.5 

250 

0.783 

0.772 

34.688 

27.809 

37.081 

4  5.93  6 

-0.21 

28.6 

260 

0.785 

0.774 

34.690 

27.811 

37.082 

45.938 

0.68 

28.4 

270 

0.780 

0.768 

34.689 

27.811 

37.082 

45.938 

-0.36 

28.5 

280 

0.769 

0.757 

34.689 

27.811 

37.083 

45.940 

0.51 

28.4 

290 

0.753 

0.740 

34 . 688 

27.811 

37.084 

45.942 

0.34 

28.4 

300 

0.752 

0.739 

34.689 

27.812 

37.085 

45.943 

0.53 

28.4 

325 

0.738 

0.724 

34.690 

27.814 

37.088 

45.946 

0.49 

28.2 

350 

0.723 

0.707 

34.688 

27.814 

37.088 

45.948 

-0.23 

28.3 

375 

0.689 

0.672 

34.687 

27.815 

37.092 

45.953 

0.47 

28.2 

400 

0.68  4 

0.666 

34.686 

27.814 

37.092 

45.953 

-0.21 

28.3 

425 

0.662 

0.643 

34.685 

27.815 

37.094 

45.956 

0.34 

28.2 

450 

0. 64  4 

0.624 

34.686 

27.817 

37.097 

45.961 

0.53 

28.0 

475 

0.634 

0.613 

34.685 

27.817 

37.097 

45.962 

0.07 

28.1 

500 

0.629 

0.60  6 

34.688 

27.820 

37.100 

45.965 

0.60 

27.8 

550 

0.578 

0.553 

34.682 

27.818 

37.102 

45.970 

-0.22 

28.0 

600 

0.560 

0.533 

34.682 

27.819 

37.104 

45.973 

0.31 

27.9 

650 

0.544 

0.514 

34.683 

27.821 

37.107 

45.977 

0.37 

27.8 

700 

0.520 

0.488 

34.692 

27.830 

37.118 

45.989 

0.76 

27.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RP 

SI 

PO 

N3 

N2 

24.3 

-1.796 

-1.796 

34.420 

61.5 

-1.684 

-1.685 

34.478 

199.1 

0.808 

0.799 

34 . 684 

299.6 

0.751 

0.738 

34.691 

499.9 

0.629 

0.60  6 

34.690 

704.7 

0.515 

0.483 

34.688 

ANT  V/2  Station:  341  CTD :  94  66  5.40  s  2  16.88  e  22 


bottom  depth:3059  air  temperature : -18 . 0  air  pressure:992  wind/a:10.6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.775 

-1.775 

34.412 

27.702 

37.131 

46.135 

0.00 

38.2 

10 

-1 . 769 

-1.769 

34.411 

27.701 

37.129 

46.133 

-0.55 

38.3 

20 

-1.767 

-1.767 

34.412 

27.702 

37.130 

46.133 

0.49 

38.1 

30 

-1.762 

-1.763 

34 . 415 

27.704 

37.132 

46.135 

0.85 

37.9 

40 

-1.704 

-1.705 

34.459 

27.739 

37.162 

46.161 

3.27 

34.6 

50 

-1.670 

-1.671 

34.467 

27.744 

37.165 

46.162 

1.31 

34 . 0 

60 

-1 . 582 

-1.583 

34.475 

27.748 

37.163 

46.155 

1.08 

33.6 

70 

-1.456 

-1.458 

34.494 

27.760 

37.167 

46.151 

1.88 

32.5 

80 

-0.668 

-0.670 

34 . 562 

27.785 

37.143 

46.080 

2.71 

30.2 

90 

-0.064 

-0.067 

34.616 

27.800 

37.121 

46.024 

2.03 

29.0 

100 

0.549 

0.545 

34.654 

27.796 

37.081 

45.949 

-1.31 

29.5 

110 

0.615 

0.610 

34.669 

27.804 

37.085 

45.950 

1.57 

28.7 

120 

0.761 

0.756 

34.674 

27.799 

37.071 

45.928 

-1.31 

29.3 

130 

0.795 

0.789 

34.677 

27.799 

37.070 

45.925 

0.23 

29.3 

140 

0.864 

0.858 

34.684 

27.801 

37.067 

45.918 

0.55 

29.2 

150 

0.951 

0.944 

34.692 

27.802 

37.063 

4  5.90  9 

0.37 

29.2 

160 

0.977 

0.970 

34.695 

27.802 

37.062 

45.907 

0.44 

29.2 

170 

0.981 

0.973 

34.696 

27.803 

37.062 

45.907 

0.42 

29.1 

180 

0.982 

0. 974 

34 . 697 

27.804 

37.063 

45.908 

0.49 

29.1 

190 

0.979 

0.970 

34.698 

27.805 

37.064 

45.909 

0.57 

29.0 

200 

0.978 

0.969 

34.697 

27.804 

37.064 

45.909 

-0.47 

29.1 

210 

0.974 

0.964 

34.698 

27.805 

37.065 

45.910 

0.59 

29.0 

220 

0.966 

0.956 

34.699 

27.806 

37.067 

45.913 

0.66 

28.9 

230 

0.959 

0.949 

34.699 

27.807 

37.068 

45.914 

0.41 

28.9 

240 

0.940 

0.929 

34.700 

27.809 

37.071 

45.918 

0.83 

28.7 

250 

0.928 

0.917 

34.700 

27.810 

37.072 

45.920 

0.53 

28.6 

260 

0.909 

0.897 

34.701 

27.812 

37.076 

45.924 

0.83 

28.4 

270 

0.897 

0.885 

34.700 

27.812 

37.076 

45.926 

0.18 

28.5 

280 

0.886 

0.873 

34.700 

27.813 

37.078 

45.928 

0.51 

28.4 

290 

0.883 

0.870 

34 . 699 

27.812 

37.077 

45.928 

-0.41 

28.5 

300 

0.864 

0.850 

34.700 

27.814 

37.081 

45.932 

0.83 

28.3 

325 

0.819 

0.804 

34 . 699 

27.816 

37.085 

4  5.93  9 

0.57 

28.1 

350 

0.767 

0.751 

34.695 

27.816 

37.089 

45.945 

0.29 

28.1 

375 

0.726 

0.709 

34.695 

27.819 

37.094 

45  53 

0.62 

27.8 

400 

0.726 

0.708 

34.696 

27.820 

37.095 

45.954 

0.33 

27.8 

425 

0.707 

0.688 

34.695 

27.820 

37.096 

45.956 

0.30 

27.8 

450 

0.655 

0.635 

34.691 

27.820 

37.099 

45.963 

0.31 

27.7 

475 

0.633 

0.612 

34.690 

27.821 

37.101 

45.966 

0.34 

27.7 

500 

0.600 

0.578 

34. 688 

27.822 

37.104 

45.970 

0.35 

27.6 

550 

0.577 

0.552 

34.690 

27.825 

37.108 

4  5. 97  6 

0.47 

27.4 

600 

0.553 

0.526 

34.690 

27.826 

37.112 

45.981 

0.36 

27.3 

650 

0.532 

0.502 

34.689 

27.827 

37.114 

45.984 

0.25 

27.2 

700 

0.515 

0.483 

34.687 

27.826 

37.114 

45.986 

-0.06 

27.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

24 . 8 

-1.769 

-1.769 

34.417 

103.0 

0.569 

0.565 

34.654 

199.9 

0.978 

0.969 

34.697 

299.8 

0.869 

0.855 

34.698 

501.7 

0.601 

0.579 

34.687 

704.9 

0.514 

0.482 

34.688 

: 50  86/08/22 

wind/ d : 2  60 


FI  F2 


ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 3134  air 


342  CTD :  95  66  o.oo  s 

temperature : -20 . 0  air  pressure: 


2  30.00  E  01 
990  wind/a: 8. 4 


04  86/08/23 

wind/d: 26 6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

SA 

BV 

AN 

0 

-1.782 

-1.782 

34.418 

27.707 

37.136 

46.140 

0.00 

37.8 

10 

-1.777 

-1.777 

34.417 

27.706 

37.135 

46.139 

-0.54 

37.8 

20 

-1.780 

-1.780 

34.416 

27.706 

37.134 

46.138 

-0.48 

37.8 

30 

-1.777 

-1.778 

34.417 

27.706 

37.135 

46.139 

0.48 

37.7 

40 

-1 . 761 

-1.762 

34.417 

27.706 

37.134 

46.136 

-0.38 

37.7 

50 

-1.756 

-1.757 

34.419 

27.708 

37.135 

46.137 

0.68 

37.5 

60 

-1.700 

-1.701 

34.424 

27.710 

37.134 

46.133 

0.87 

37.2 

70 

-1.054 

-1.056 

34.488 

27.741 

37.123 

46.084 

3.02 

34.4 

80 

-0.418 

-0.421 

34.556 

27.769 

37.112 

46.035 

2.89 

31.8 

90 

0.489 

0.485 

34.646 

27.793 

37.082 

45.954 

2.63 

29.7 

100 

0.644 

0.640 

34 . 659 

27.794 

37.074 

45.937 

0.46 

29.7 

no 

0.653 

0.648 

34 . 660 

27.795 

37.073 

45.936 

0.28 

29.7 

120 

0.837 

0.832 

34 . 676 

27.796 

37.064 

45.917 

0.47 

29.6 

130 

0.874 

0.868 

34 . 682 

27.798 

37.064 

45.915 

0.86 

29.4 

140 

0.913 

0.907 

34 . 685 

27.798 

37.062 

45.910 

-0.27 

29.5 

150 

0. 949 

0.942 

34 . 688 

27.798 

37.060 

45.906 

-0.14 

29.5 

160 

0.956 

0.949 

34 . 689 

27.799 

37.060 

4  5.90  6 

0.33 

29.5 

170 

0.980 

0.972 

34.692 

27.800 

37.059 

45.904 

0.48 

29.4 

180 

0.993 

0.985 

34.695 

27.801 

37.060 

45.904 

0.69 

29.3 

190 

0.998 

0.989 

34 . 697 

27.803 

37.061 

45.905 

0.63 

29.2 

200 

0. 971 

0.962 

34.695 

27.803 

37.063 

45.908 

0.34 

29.2 

210 

0.975 

0.965 

34.697 

27.804 

37.064 

45.909 

0.65 

29. 1 

220 

0.958 

0.948 

34.696 

27.805 

37.065 

45. 912 

0.38 

29.1 

230 

0.93  9 

0.929 

34.696 

27.806 

37.068 

45. 915 

0.66 

29.0 

240 

0.937 

0.926 

34.697 

27.807 

37.069 

45.916 

0.55 

28.9 

250 

0.928 

0. 917 

34.697 

27.807 

37.070 

45.918 

0.46 

28.9 

260 

0.927 

0.915 

34.697 

27.807 

37.070 

45.918 

0.18 

28.9 

270 

0.907 

0.895 

34.698 

27.810 

37.074 

45.923 

0.85 

28.7 

280 

0.903 

0.890 

34.699 

27.811 

37.075 

45.924 

0.59 

28.6 

290 

0.898 

0.885 

34.699 

27.811 

37.076 

45.925 

0.35 

28.6 

300 

0.885 

0.871 

34.699 

27.812 

37.077 

45.927 

0.56 

28.5 

325 

0.856 

0.841 

34.699 

27.814 

37.081 

45.933 

0.53 

28.4 

350 

0.823 

0.807 

34.698 

27.815 

37.084 

45.938 

0.46 

28.2 

375 

0.798 

0.781 

34.699 

27.818 

37.088 

45.943 

0.59 

28.0 

400 

0.772 

0.754 

34.698 

27.819 

37.091 

45.947 

0.39 

28.0 

425 

0.748 

0.729 

34.697 

27.819 

37.093 

45.951 

0.37 

27.9 

450 

0.724 

0.704 

34.698 

27.822 

37.097 

45.956 

0.58 

27.7 

475 

0.704 

0.682 

34.695 

27.821 

37.097 

45. 957 

-0.32 

27.8 

500 

0.677 

0.654 

34.696 

27.823 

37.101 

45.963 

0.61 

27.6 

550 

0.63  9 

0. 614 

34 . 694 

27.824 

37.104 

45.968 

0.31 

27.5 

600 

0. 610 

0.583 

34.694 

27.826 

37.108 

45.974 

0.39 

27.4 

650 

0.569 

0.539 

34.691 

27.826 

37.111 

45.979 

0.25 

27.3 

700 

0.528 

0.496 

34.690 

27.828 

37.115 

45.986 

0.41 

27.2 

750 

0.500 

0.465 

34.688 

27.828 

37.117 

45.989 

0.23 

27.1 

800 

0.474 

0.437 

34.688 

27.830 

37.120 

45.994 

0.38 

27.0 

850 

0.444 

0.404 

34.687 

27.831 

37.123 

45.999 

0.34 

26.9 

900 

0.419 

0.377 

34.685 

27.831 

37.125 

46.002 

0.21 

26.9 

950 

0.395 

0.350 

34.685 

27.833 

37.128 

46.007 

0.38 

26.7 

1000 

0.370 

0.323 

34.684 

27.833 

37.131 

46.011 

0.31 

26.6 

1100 

0.331 

0.278 

34.682 

27.834 

37.134 

46.017 

0.27 

26.5 

1200 

0.293 

0.235 

34.681 

27.836 

37.138 

46.023 

0.31 

26.3 

1300 

0.246 

0.182 

34.679 

27.837 

37.143 

46.031 

0.32 

26.0 

1400 

0.198 

0.129 

34.678 

27.839 

37.148 

46.039 

0.37 

25.7 

1500 

0.157 

0.082 

34.677 

27.841 

37.152 

46.046 

0.34 

25.4 

1600 

0.116 

0.035 

34 . 675 

27.842 

37.156 

46.052 

0.31 

25.1 

1700 

0.085 

-0.002 

34.673 

27.842 

37.159 

46.057 

0.26 

25.0 

1800 

0.041 

-0.052 

34.672 

27.844 

37.163 

46.065 

0.37 

24.6 

1900 

0.004 

-0.095 

34.671 

27.846 

37.167 

46.071 

0.34 

24.3 

2000 

-0.030 

-0.135 

34.668 

27.845 

37.170 

46.075 

0.25 

24.1 

2100 

-0.075 

-0.187 

34.665 

27.845 

37.173 

46.081 

0.32 

23.8 

2200 

-0.107 

-0.225 

34.665 

27.847 

37.177 

46.088 

0.37 

23.4 

2300 

-0.135 

-0.260 

34.663 

27.848 

37.179 

46.092 

0.28 

23.2 

2400 

-0.150 

-0.282 

34.663 

27.849 

37.182 

46.096 

0.29 

22.9 

2500 

-0.172 

-0.311 

34.663 

27.850 

37.185 

46.100 

0.33 

22.6 

2600 

-0.193 

-0.340 

34.662 

27.851 

37.187 

46.104 

0.29 

22.4 

2700 

-0.211 

-0.365 

34.662 

27.852 

37.190 

46.109 

0.32 

22.1 

2800 

-0.228 

-0.390 

34.662 

27.853 

37.193 

46.113 

0.31 

21 . 8 

2900 

-0.241 

-0.411 

34.662 

27.854 

37.195 

46.116 

0.29 

21.5 

3000 

-0.256 

-0.434 

34.660 

27.853 

37.196 

46.118 

0.22 

21.4 

3100 

-0.281 

-0.466 

34.658 

27.853 

37.198 

46.122 

0.30 

21.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

2.8 

-1.781 

-1.781 

34.418 

6.58 

70.5 

2.12 

30.10 

0.15 

3.471 

1.493 

15.6 

-1.771 

-1.771 

34.412 

6.58 

70.6 

2.12 

30.10 

0.14 

38.9 

-1 . 765 

-1.766 

34.417 

6.57 

70.7 

2.12 

30.10 

0.15 

3.449 

1.490 

59.5 

-1.653 

-1.654 

34 . 428 

6.51 

70.9 

2.13 

30.20 

0.14 

3.422 

1.476 

79.1 

-0.444 

-0.447 

34 . 554 

5.62 

89.1 

2.20 

31.50 

0.07 

2.125 

0 . 911 

98.6 

0.645 

0.641 

34.658 

4.70 

99.5 

2.28 

32.70 

0.00 

0.764 

0.322 

119.8 

0.826 

0.821 

34 . 674 

4  .  59 

101.7 

2.30 

32.70 

-0.01 

0.553 

0.232 

149.1 

0.948 

0. 941 

34 . 690 

4 . 53 

103.7 

2.30 

32.70 

-0.01 

0.368 

0.154 

201.1 

0.978 

0.969 

34.695 

4  .  53 

105.6 

2.29 

32.60 

-0.01 

0.287 

0.125 

24  9.8 

0.930 

0.919 

34.698 

4.55 

107.2 

2.28 

32.50 

-0.01 

0.262 

0.112 

351.8 

0.823 

0.807 

34.698 

4.61 

111.5 

2.28 

32.60 

0.00 

0.206 

0.092 

450.3 

0.723 

0.703 

34.697 

4 . 64 

114.3 

2.29 

32 . 60 

0.00 

0.175 

0.087 

552.4 

0. 63  9 

0. 614 

34.696 

4.68 

117.1 

2.30 

32.80 

0.00 

0.152 

0.069 

799.8 

0.475 

0.438 

34.688 

4.68 

122.6 

2.33 

33.10 

0.00 

0.098 

0.043 

999.5 

0.370 

0.323 

34.684 

4.70 

125.9 

2.34 

33.40 

0.00 

0.0  70 

0.030 

1212.3 

0.288 

0.229 

34.681 

4 . 76 

127.2 

2.34 

33.10 

0.00 

0.066 

0.028 

1500.8 

0.157 

0.082 

34.677 

4.92 

128.8 

2.34 

33.10 

0.00 

0.073 

1801.3 

0.039 

-0.054 

34.671 

5.04 

129.0 

2.33 

33.00 

0.01 

0.076 

0.035 

2103.6 

-0.071 

-0.183 

34.666 

5.17 

129.0 

2.31 

32.70 

0.00 

0.102 

0.044 

2401.3 

-0.148 

-0.280 

34.664 

5.28 

128.8 

2.31 

32.60 

0.00 

0.135 

0.062 

2699.6 

-0.211 

-0.365 

34.661 

5.39 

127.6 

2.30 

32.60 

0.01 

0.185 

0.084 

3000.8 

-0.257 

-0.435 

34.659 

5.42 

130.1 

2.30 

32.60 

0.01 

0.194 

0.090 

3086.6 

-0.276 

-0.460 

34.658 

5.46 

129.7 

2.30 

32.50 

0.01 

0.208 

0.094 

3100.1 

-0.281 

-0.466 

34.659 

5.47 

129.4 

2.29 

32.50 

-0.01 

0.211 

0.099 

ANT  V/2  Station:  343  CTD:  96  65  52.40  s  2  30. 76  e  05:i9  86/08/23 


bottom  depth: 3372  air  temperature : -21 . 0  air  pressure: 989  wind/s : 4 . 9 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.807 

-1.807 

34 . 424 

27.713 

37.143 

46.149 

0.00 

37.2 

10 

-1.805 

-1.805 

34.421 

27.710 

37.141 

46.146 

-0.88 

37.4 

20 

-1.811 

-1.811 

34.422 

27.711 

37.142 

46.148 

0.55 

37.3 

30 

-1.806 

-1.807 

34.418 

27.708 

37.138 

46.144 

-1.03 

37.5 

40 

-1.802 

-1 . 803 

34.420 

27.710 

37. 140 

46.145 

0.69 

37.3 

50 

-1.796 

-1.797 

34.420 

27.709 

37.139 

46.144 

-0.23 

37.3 

60 

-1.774 

-1.775 

34.420 

27.709 

37.137 

46.141 

-0.44 

37.3 

70 

-1 . 280 

-1.282 

34.483 

27.745 

37.141 

46.115 

3. 30 

33.9 

80 

-0.801 

-0.803 

34.519 

27.756 

37.123 

46.068 

1.76 

33.0 

90 

0.211 

0.208 

34.603 

27.775 

37.080 

45.968 

2.25 

31.4 

100 

0.624 

0.620 

34.647 

27.786 

37.066 

4  5.931 

1.79 

30.5 

110 

0.739 

0.734 

34.658 

27.788 

37.061 

45.920 

0.66 

30.3 

120 

0.819 

0.814 

34.665 

27.788 

37.057 

45.911 

0.32 

30.3 

130 

0.784 

0.778 

34 . 664 

27.790 

37.061 

45.917 

0.70 

30.2 

140 

0.861 

0.855 

34.671 

27.790 

37.057 

45.909 

0.37 

30.2 

150 

0.892 

0.885 

34.674 

27.791 

37.056 

4  5. 90  6 

0.31 

30.2 

160 

0.927 

0.920 

34.679 

27.793 

37.056 

45.903 

0.71 

30.0 

170 

0.926 

0.918 

34.678 

27.792 

37.055 

45.903 

-0.47 

30.1 

180 

0.925 

0.917 

34.681 

27.794 

37.057 

45.906 

0.89 

29.9 

190 

0.908 

0.900 

34.683 

27.797 

37.061 

45.910 

0. 94 

29.7 

200 

0.919 

0.910 

34.683 

27.797 

37.060 

45.908 

-0.48 

29.8 

210 

0.922 

0.913 

34. 683 

27.796 

37.060 

45.908 

-0.24 

29.8 

220 

0.919 

0.90  9 

34.685 

27.798 

37.062 

45.910 

0.76 

29.  6 

230 

0.930 

0.920 

34.689 

27.801 

37.063 

45.911 

0.88 

29.  4 

240 

0.938 

0.927 

34.690 

27.801 

37.063 

45.911 

0.29 

29.4 

250 

0.93  9 

0.928 

34.691 

27.802 

37.064 

45.911 

0.49 

29.4 

260 

0.933 

0.921 

34.693 

27.804 

37.066 

45.914 

0.81 

29.2 

270 

0.928 

0.916 

34.694 

27.805 

37.068 

45.916 

0.61 

29.1 

280 

0.921 

0.908 

34.693 

27.805 

37.068 

45. 916 

-0.28 

29.2 

290 

0. 911 

0.898 

34.695 

27.807 

37.071 

45.920 

0.86 

29.0 

300 

0.896 

0.882 

34.693 

27.806 

37.071 

45.921 

-0.38 

29.0 

325 

0.860 

0.845 

34.693 

27.809 

37.076 

45. 927 

0.58 

28.8 

350 

0.832 

0.816 

34.693 

27.811 

37.079 

45.933 

0.52 

28.7 

375 

0.817 

0.800 

34.694 

27.812 

37.082 

4  5. 93  6 

0.50 

28.5 

400 

0.802 

0.784 

34.692 

27.812 

37.082 

45.937 

-0.22 

28.6 

425 

0.745 

0.726 

34.692 

27.816 

37.089 

45.948 

0.74 

28.3 

450 

0.704 

0.684 

34.688 

27.815 

37.091 

45.952 

-0.07 

28.3 

475 

0.684 

0.663 

34.688 

27.816 

37.094 

45.955 

0.45 

28.2 

500 

0.674 

0.651 

34.690 

27.819 

37.097 

45.959 

0.55 

28.0 

550 

0.647 

0.622 

34.690 

27.820 

37.100 

45.964 

0.38 

27.9 

600 

0.60  9 

0.582 

34.689 

27.822 

37.104 

45.970 

0.38 

27.7 

650 

0.573 

0.543 

34.689 

27.824 

37.109 

45.977 

0.43 

27.5 

700 

0.544 

0.512 

34.688 

27.825 

37.112 

45. 981 

0.33 

27.4 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

14.6 

-1.804 

-1.804 

34.430 

30.0 

-1.803 

-1.804 

34.427 

250.6 

0.93  6 

0.925 

34.699 

250.6 

0.936 

0.925 

34.699 

500.5 

0.674 

0.651 

34.693 

707.9 

0.541 

0.508 

34 . 690 

wind/d : 280 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  344  CTD:  97  65  45.50  s  2  31.53  e 

bottom  depth:3072  air  temperature : -22 . 0  air  preasure:988  wind/a:4. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.811 

-1.811 

34.441 

27.727 

37.157 

46.162 

0.00 

35.9 

10 

-1.813 

-1.813 

34.441 

27.727 

37.157 

46.163 

0.14 

35.8 

20 

-1.808 

-1.808 

34 . 440 

27.726 

37.156 

46.161 

-0.54 

35.9 

30 

-1.803 

-1.804 

34.442 

27.727 

37.157 

46.162 

0.68 

35.7 

40 

-1.799 

-1.800 

34.442 

27.727 

37.157 

46.162 

-0.18 

35.6 

50 

-1.741 

-1.742 

34.454 

27.736 

37.161 

46.162 

1.59 

34 . 8 

60 

-1.627 

-1.628 

34.468 

27.744 

37.162 

46.156 

1.57 

34.0 

70 

-1.060 

-1.062 

34.527 

27.772 

37.155 

46.115 

2.94 

31.3 

80 

-0.904 

-0.906 

34 . 536 

27.774 

37.146 

46.098 

0.52 

31.2 

90 

-0.859 

-0.862 

34.535 

27.771 

37.141 

46.090 

-0.92 

31.5 

100 

-0.334 

-0.337 

34.618 

27.815 

37.152 

46.070 

3.65 

27.4 

110 

0.599 

0.594 

34.657 

27.796 

37.077 

45.943 

-2.65 

29.6 

120 

0.727 

0.722 

34 . 669 

27.797 

37.072 

45.930 

0.65 

29.4 

130 

0.564 

0.559 

34.658 

27.798 

37.082 

45.950 

0.75 

29.3 

140 

0.591 

0.585 

34.663 

27.801 

37.083 

45.949 

0.85 

29.1 

150 

0.602 

0.596 

34.664 

27.801 

37.083 

4  5.948 

0.19 

29.1 

160 

0.644 

0.637 

34.670 

27.803 

37.083 

45.946 

0.81 

28.9 

170 

0.725 

0.718 

34.679 

27.806 

37.080 

4  5.93  9 

0.76 

28.7 

180 

0.776 

0.768 

34.682 

27.805 

37.076 

45.932 

-0.57 

28.9 

190 

0.781 

0.773 

34.683 

27.805 

37.077 

45.932 

0.39 

28.8 

200 

0.826 

0.817 

34.688 

27.807 

37.075 

45.928 

0.54 

28.8 

210 

0.843 

0.834 

34.689 

27.806 

37.074 

45.926 

-0.33 

28.8 

220 

0.785 

0.775 

34.685 

27.807 

37.078 

45.933 

0.52 

28.8 

230 

0.788 

0.778 

34.687 

27.808 

37.079 

45.935 

0. 67 

28.6 

240 

0.815 

0.804 

34.690 

27.809 

37.078 

45. 932 

0.41 

28.6 

250 

0.791 

0.780 

34.689 

27.810 

37.080 

4  5.93  6 

0.54 

28.5 

260 

0.783 

0.772 

34.687 

27.809 

37.080 

4  5.93  6 

-0.56 

28.7 

270 

0.777 

0.765 

34.689 

27.811 

37.082 

45.938 

0.80 

28.5 

280 

0.791 

0.779 

34.690 

27.811 

37.081 

45.937 

-0.22 

28.5 

290 

0.768 

0.755 

34.688 

27.811 

37.083 

45.939 

0.15 

28.5 

300 

0.756 

0.743 

34.691 

27.814 

37.086 

4  5. 94  4 

1.02 

28.2 

325 

0.811 

0.796 

34.696 

27.814 

37.084 

45.938 

0.12 

28.3 

350 

0.803 

0.787 

34.698 

27.817 

37.087 

4  5. 941 

0.53 

28.1 

375 

0.784 

0.767 

34.696 

27.816 

37.087 

45.943 

-0.12 

28.2 

400 

0.722 

0.704 

34.693 

27.818 

37.093 

45.952 

0.53 

28.0 

425 

0.675 

0.656 

34.690 

27.818 

37.096 

45.958 

0.38 

27.9 

450 

0.679 

0.659 

34.692 

27.820 

37.097 

45.959 

0.42 

27.8 

475 

0.666 

0.645 

34.690 

27.819 

37.097 

45.960 

-0.26 

27.9 

500 

0.630 

0.607 

34.690 

27.821 

37.102 

45.966 

0.59 

27.7 

550 

0.588 

0.563 

34.688 

27.822 

37.106 

45.973 

0.33 

27.6 

600 

0.576 

0.549 

34.689 

27.824 

37.108 

4  5.97  6 

0.35 

27.5 

650 

0.546 

0.516 

34.688 

27.825 

37.111 

45.981 

0.33 

27.4 

700 

0.518 

0.486 

34.689 

27.828 

37.115 

45.987 

0.45 

27.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

14.6 

-1.810 

-1.810 

34.440 

45.3 

-1.770 

-1.771 

34.443 

124.6 

0.587 

0.582 

34.668 

236.1 

0.811 

0.801 

34.689 

400.1 

0.720 

0.702 

34.693 

599.8 

0.570 

0.543 

34.690 

08:37  86/08/23 

wind/ d : 282 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  345  CTD :  98  65  36.78  s  2  34.74  e  i5:oi  86/08/23 

bottom  depth:2691  air  temperature : -2 1 . 0  air  preasure:986  wtnd/a:1.3  wind/d:223 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.831 

-1 . 831 

34.493 

27.770 

37.200 

46.206 

0.00 

31.9 

10 

-1.831 

-1.831 

34.490 

27.767 

37.198 

46.204 

-0.87 

32.0 

20 

-1.826 

-1 . 826 

34.490 

27.767 

37.197 

46.203 

-0.20 

32.0 

30 

-1 . 818 

-1.819 

34.489 

27.766 

37.196 

46.201 

-0.57 

32.0 

40 

-1.815 

-1.816 

34.490 

27.767 

37.196 

46.201 

0.48 

31.9 

50 

-1.811 

-1.812 

34.492 

27.768 

37.198 

46.202 

0.69 

31.7 

60 

-1 . 809 

-1.810 

34.490 

27.767 

37.196 

46.201 

-0.72 

31.8 

70 

-1.806 

-1.807 

34 . 491 

27.767 

37.197 

46.201 

0.48 

31.7 

80 

-1.801 

-1.803 

34.492 

27.768 

37.197 

46.201 

0.46 

31.5 

90 

-1.804 

-1 . 806 

34.492 

27.768 

37.197 

46.201 

0.17 

31.5 

100 

-1.796 

-1.798 

34.493 

27.769 

37.197 

46.201 

0.43 

31.4 

110 

-1.786 

-1.788 

34.492 

27.768 

37.196 

46.199 

-0.59 

31.4 

120 

-1.646 

-1.649 

34.502 

27.772 

37.191 

46. 186 

1.07 

31.0 

130 

-1 . 471 

-1.474 

34.515 

27.777 

37.185 

46.169 

1.19 

30.5 

140 

-0.895 

-0.899 

34.556 

27.790 

37.162 

46.112 

1.77 

29.6 

150 

-0.107 

-0.112 

34.624 

27.809 

37.132 

46.037 

2.20 

28.1 

160 

0.280 

0.274 

34.651 

27.810 

37.110 

45.994 

-0.52 

28.2 

170 

0.361 

0.354 

34.655 

27.808 

37.104 

45. 983 

-0.75 

28.3 

180 

0.487 

0.480 

34 . 673 

27.815 

37.104 

45.975 

1.42 

27.7 

190 

0.546 

0.538 

34.672 

27.811 

37.096 

45.965 

-1.20 

28.2 

200 

0.561 

0.553 

34.674 

27.812 

37.096 

45.964 

0.45 

28.1 

210 

0.547 

0.538 

34.674 

27.813 

37.097 

45.966 

0.55 

28.0 

220 

0.538 

0.529 

34.675 

27.814 

37.099 

45.968 

0.67 

27.9 

230 

0.534 

0.524 

34.674 

27.813 

37.099 

45.968 

-0.40 

28.0 

240 

0.531 

0.521 

34.674 

27.814 

37.099 

45.969 

0.27 

28.0 

250 

0.544 

0.533 

34.676 

27.815 

37.100 

45.968 

0.49 

27.9 

260 

0.539 

0.528 

34 . 677 

27.816 

37.101 

45.970 

0.61 

27.8 

270 

0.544 

0.533 

34 . 679 

27.817 

37.102 

45.971 

0.64 

27.7 

280 

0.544 

0.532 

34.679 

27.817 

37.102 

45.971 

0.10 

27.7 

290 

0.545 

0.533 

34.679 

27.817 

37.102 

45.971 

-0.11 

27.7 

300 

0.549 

0.536 

34.680 

27.818 

37.102 

45.971 

0.42 

27.7 

325 

0.557 

0.543 

34.681 

27.818 

37.102 

45. 971 

0.20 

27.7 

350 

0.563 

0.548 

34.683 

27.819 

37.103 

45.971 

0.40 

27.6 

375 

0.560 

0.544 

34.681 

27.818 

37.102 

45. 971 

-0.40 

27.8 

400 

0.540 

0.523 

34.682 

27.820 

37.106 

45.975 

0.54 

27.6 

425 

0.523 

0.505 

34 . 683 

27.822 

37.109 

4  5.97  9 

0.51 

27.4 

450 

0.447 

0.428 

34 . 677 

27.822 

37.113 

45.987 

0.30 

27.4 

475 

0.506 

0.485 

34.684 

27.824 

37.112 

45.983 

0.42 

27.3 

500 

0.519 

0.497 

34.686 

27.825 

37.112 

45.982 

0.30 

27.2 

550 

0.526 

0.501 

34.686 

27.824 

37.111 

45.982 

-0.15 

27.3 

600 

0.466 

0.439 

34.683 

27.826 

37.116 

45.990 

0.38 

27.2 

650 

0.457 

0.428 

34.684 

27.827 

37.118 

45.993 

0.32 

27.0 

700 

0.432 

0.400 

34.683 

27.828 

37.121 

45.997 

0.29 

27.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

25.0 

-1.829 

-1.829 

34.492 

100.1 

-1.797 

-1.799 

34.491 

199.6 

0.561 

0.553 

34.673 

297.4 

0.546 

0.533 

34.679 

500.6 

0.525 

0.503 

34.686 

707.5 

0.432 

0.400 

34.684 

ANT  V/2  Station:  346  CTD :  99  65  31.19  s  2  31. 8i  e  17:47  86/08/23 


bottom  depth: 2523  air  temperature : -2 1 . 0  air  pressure: 986  wind/s: 2.0  wind/d: 156 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

3V 

AN 

0 

-1.725 

-1.725 

34.496 

27.769 

37.193 

46.193 

0.00 

31.9 

10 

-1.782 

-1.782 

34.491 

27.767 

37.194 

46.197 

-0 . 88 

32.1 

20 

-1 . 788 

-1.788 

34 . 489 

27.765 

37.193 

46.197 

-0.67 

32.2 

30 

-1 . 808 

-1.809 

34.490 

27.767 

37.196 

46.  200 

0.66 

32.0 

40 

-1 . 804 

-1.805 

34.491 

27.767 

37.196 

46.201 

0.47 

31.8 

50 

-1.806 

-1.807 

34 .490 

27.767 

37.196 

46.200 

-0.48 

31.9 

60 

-1.810 

-1.811 

34.490 

27.767 

37.196 

46.201 

0.19 

31.8 

70 

-1 . 810 

-1.811 

34.490 

27.767 

37.196 

46.201 

0.04 

31 . 7 

80 

-1.803 

-1.805 

34 .491 

27.767 

37.196 

46.200 

0.44 

31 . 6 

90 

-1.775 

-1.777 

34.491 

27.767 

37.194 

46.196 

-0.51 

31.6 

100 

-1.579 

-1.581 

34 . 509 

27.776 

37.190 

46.181 

1.62 

30.8 

no 

-1.275 

-1.278 

34.528 

27.781 

37.177 

46.149 

1.19 

30.3 

120 

-1.017 

-1.020 

34.550 

27.789 

37.169 

46.127 

1.53 

29.6 

130 

-0.622 

-0.626 

34.578 

27.796 

37.151 

46.086 

1.23 

29.1 

140 

-0.300 

-0.305 

34.606 

27.804 

37.139 

46.055 

1.41 

28.5 

150 

0.240 

0.234 

34.652 

27.813 

37.115 

46.001 

1.43 

27.8 

160 

0.325 

0.319 

34.657 

27.812 

37.110 

45.991 

-0.60 

28.0 

170 

0.387 

0.380 

34 . 662 

27.812 

37.106 

45.984 

0.24 

28.0 

160 

0.422 

0.415 

34.664 

27.812 

37.104 

45.980 

-0.43 

28.0 

190 

0.458 

0.450 

34.670 

27.815 

37.105 

45.978 

0.89 

27.8 

200 

0.467 

0.459 

34 . 671 

27.815 

37.104 

45.977 

0.28 

27.8 

210 

0.473 

0.464 

34.672 

27.815 

37.105 

45.977 

0.37 

27.7 

220 

0.462 

0.453 

34.672 

27.816 

37.106 

45.979 

0.48 

27.7 

230 

0.500 

0.490 

34.677 

27.818 

37.105 

45.977 

0.70 

27.5 

240 

0.473 

0.463 

34.674 

27.817 

37.106 

4  5. 97  9 

-0.43 

27.6 

250 

0.503 

0.493 

34.677 

27.818 

37.105 

45.976 

0.37 

27.6 

260 

0.507 

0.496 

34.677 

27.818 

37.105 

45.976 

-0.27 

27.6 

270 

0.512 

0.501 

34.680 

27.820 

37.107 

45.977 

0.81 

27.4 

280 

0.514 

0.502 

34 . 680 

27.820 

37.106 

45.977 

-0.18 

27.4 

290 

0.517 

0.505 

34 . 681 

27.820 

37.107 

45.977 

0.44 

27.4 

300 

0.528 

0.515 

34.682 

27.820 

37.106 

4  5.97  6 

0.16 

27.4 

325 

0.523 

0.509 

34.679 

27.818 

37.105 

45.975 

-0.50 

27.6 

350 

0.528 

0.513 

34 . 682 

27.821 

37.107 

45.977 

0.52 

27.5 

375 

0.519 

0.503 

34.681 

27.820 

37.107 

45.978 

-0.11 

27.5 

400 

0.496 

0.479 

34.681 

27.822 

37.110 

<  .  982 

0.46 

27.4 

425 

0.487 

0.469 

34.682 

27.823 

37.112 

45.984 

0.44 

27.2 

450 

0.496 

0.476 

34 . 683 

27.824 

37.112 

45.984 

0.17 

27.2 

475 

0.464 

0.443 

34.683 

27.826 

37.116 

45.989 

0.55 

27.0 

500 

0.456 

0.434 

34.683 

27.826 

37.117 

45. 991 

0.29 

27.0 

550 

0.469 

0.445 

34.684 

27.826 

37.116 

45.990 

0.03 

27.1 

600 

0.471 

0.444 

34.686 

27.828 

37.118 

45. 992 

0.32 

27.0 

650 

0.447 

0.418 

34.686 

27.829 

37.121 

45. 996 

0.36 

26.8 

700 

0.433 

0.401 

34.686 

27.830 

37.123 

45.999 

0.28 

26.8 

750 

0.406 

0.372 

34 . 684 

27.831 

37.125 

46.002 

0.22 

26.7 

800 

0.384 

0.348 

34 . 684 

27.832 

37.128 

46.  007 

0.35 

26.6 

850 

0.367 

0.328 

34.685 

27.834 

37.131 

46.011 

0.39 

26.4 

900 

0.343 

0.301 

34. 684 

27.835 

37.133 

46.014 

0.30 

26.3 

950 

0.316 

0.272 

34.683 

27.835 

37.136 

46.019 

0.32 

26.2 

1000 

0.295 

0.248 

34 . 682 

27.836 

37.137 

46.022 

0.28 

26.1 

1100 

0.258 

0.206 

34 . 680 

27.837 

37.141 

46.027 

0.26 

26.0 

1200 

0.215 

0.158 

34.680 

27.839 

37.146 

46.036 

0.37 

25.7 

1300 

0.179 

0.116 

34.678 

27.840 

37.149 

46.041 

0.26 

25.5 

1400 

0.127 

0.059 

34.676 

27.842 

37.154 

4  6.049 

0.34 

25.2 

1500 

0.088 

0.014 

34.676 

27.844 

37.159 

46.057 

0.37 

24.8 

1600 

0.045 

-0.035 

34.672 

27.843 

37.162 

46.062 

0.23 

24.7 

1700 

0.017 

-0.069 

34.671 

27.844 

37.165 

46.067 

0.29 

24.5 

1800 

-0.021 

-0.113 

34.669 

27.845 

37.168 

46.072 

0.30 

24.2 

1900 

-0.046 

-0.144 

34.666 

27.844 

37.169 

46.075 

0.17 

24.1 

2000 

-0.073 

-0.178 

34.666 

27.846 

37.173 

46.081 

0.34 

23.8 

2100 

-0.097 

-0.208 

34.665 

27.847 

37.175 

46.085 

0.28 

23.6 

2200 

-0.116 

-0.234 

34.665 

27.848 

37.178 

46.089 

0.30 

23.3 

2300 

-0.131 

-0.256 

34 . 663 

27.847 

37.179 

46.091 

0.17 

23.2 

2400 

-0.145 

-0.277 

34.663 

27.848 

37.181 

46.095 

0.28 

23.0 

2500 

-0.168 

-0.307 

34.662 

27.849 

37.184 

46.099 

0.30 

22.7 

2510 

-0.171 

-0.311 

34.663 

27.850 

37.185 

46.100 

0.62 

22.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.7 

-1.714 

-1.714 

34.489 

7.00 

78.0 

2.08 

29.80 

0.20 

3.962 

1.707 

50.2 

-1.801 

-1.802 

34.486 

6.99 

77.6 

2.07 

29.70 

0.21 

4.059 

1.748 

99.9 

-1.610 

-1.612 

34.498 

6.81 

79.7 

2.10 

29.80 

0.19 

3.786 

1.631 

200.6 

0.460 

0.452 

34.670 

4.80 

108.3 

2.29 

32.80 

0.01 

0.625 

0.261 

309.4 

0.531 

0.518 

34.680 

4.70 

112.6 

2.31 

33.10 

0.01 

0.429 

0.186 

410.0 

0.497 

0.479 

34.682 

4.68 

115.3 

2.31 

33.20 

0.00 

0.345 

0.140 

499.6 

0.455 

0.433 

34 . 681 

4 . 66 

118.2 

2.32 

33.30 

0.00 

0.268 

0.115 

599.0 

0.471 

0.444 

34 . 686 

4 . 64 

121.2 

2.33 

33.40 

0.05 

0.161 

0.063 

701.8 

0.438 

0.406 

34.686 

4 . 64 

123.2 

2.34 

33.40 

0.01 

0.130 

0.047 

799.5 

0.384 

0.348 

34.685 

4.66 

125.4 

2.34 

33.50 

0.01 

0.099 

0.033 

899.8 

0.343 

0.301 

34.684 

4 . 72 

125.7 

2.34 

33.40 

0.03 

0.080 

0.027 

999.5 

0.296 

0.249 

34 . 682 

4.72 

127.2 

2.34 

33.50 

0.01 

0.081 

0.031 

1099.8 

0.258 

0.206 

34.681 

4.76 

128.2 

2.34 

33.40 

0.01 

0.073 

0.025 

1200.3 

0.216 

0.159 

34.679 

128.2 

2.33 

33.40 

0.04 

0.073 

0.024 

1300.3 

0.180 

0.117 

34.677 

4.84 

128.5 

2.33 

33.30 

0.06 

0.079 

0.025 

1403.8 

0.130 

0.062 

34.675 

4 . 93 

128.8 

2.33 

33.20 

0.07 

0.086 

0.028 

1500.0 

0.088 

0.014 

34.673 

4.95 

128.8 

2.32 

33.10 

0.12 

0.088 

1596.4 

0.046 

-0.034 

34.670 

129.0 

2.31 

32.90 

0.02 

0.088 

0.033 

1805.1 

-0.017 

-0.109 

34.668 

5.05 

129.3 

2.31 

33.00 

0.04 

0.098 

0.035 

1999.8 

-0.073 

-0.178 

34.666 

5.11 

130.1 

2.29 

32.80 

0.02 

0.113 

0.041 

2200.8 

-0.115 

-0.233 

34.665 

5.23 

131.2 

2.29 

32.80 

0.05 

0.119 

0.044 

2400.6 

-0.144 

-0.276 

34.663 

5.21 

132.6 

2.31 

33.00 

0.02 

0.134 

0.050 

2487.1 

-0.163 

-0.301 

34.663 

132.7 

2.24 

32.10 

0.08 

0.128 

0.054 

2508.4 

-0.170 

-0.310 

34.662 

5.25 

132.6 

2.23 

32.00 

0.10 

0.128 

0.053 

ANT  V/2  Station:  347  CTD:  100  65  22.66  s  2  30.47  e 

bottom  depth:2102  air  temperature : -2 1 . 0  air  pressure:938  wind/s:l. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 802 

-1.802 

34.487 

27.764 

37.193 

46.197 

0.00 

3  2.4 

10 

-1 . 802 

-1.802 

34.487 

27.764 

37.193 

46.197 

0.04 

32.3 

20 

-1 . 801 

-1.801 

34.488 

27.765 

37.194 

46.198 

0.50 

32.2 

30 

-1.803 

-1.804 

34.488 

27.765 

37.194 

46.198 

0.14 

32.1 

40 

-1.802 

-1.803 

34 . 488 

27.765 

37.194 

46.198 

-0.08 

32.1 

50 

-1.803 

-1.804 

34.489 

27.766 

37.195 

46.199 

0.51 

31 . 9 

60 

-1.788 

-1.789 

34.490 

27.766 

37.194 

46.197 

0.35 

31.8 

70 

-1 . 773 

-1.774 

34.490 

27.766 

37.193 

46.195 

-0.37 

31.8 

80 

-1.756 

-1.758 

34.491 

27.766 

37.192 

46.193 

0.31 

31.7 

90 

-1.749 

-1.751 

34.493 

27.768 

37.193 

46.194 

0.67 

31 . 6 

100 

-1.729 

-1 . 731 

34.494 

27.768 

37.192 

46.192 

0.25 

31.5 

110 

-1.709 

-1.711 

34 .497 

27.770 

37.193 

46.191 

0.75 

31.3 

120 

-1.680 

-1.683 

34.501 

27.772 

37.193 

46.190 

0.85 

31.0 

130 

-1.617 

-1.620 

34.505 

27.773 

37.191 

46.184 

0.60 

30.8 

140 

-1.490 

-1.493 

34.513 

27.776 

37.185 

46.171 

0.80 

30.6 

150 

-1.275 

-1.279 

34.533 

27.785 

37.181 

46.154 

1.59 

29.8 

160 

-0.818 

-0.823 

34.570 

27.798 

37.165 

46.111 

1.80 

28.8 

170 

-0.651 

-0.656 

34.580 

27.799 

37.156 

46.092 

0.22 

28.7 

180 

-0.571 

-0.577 

34.592 

27.805 

37.157 

46.089 

1.34 

28.1 

190 

-0.357 

-0.363 

34.608 

27.808 

37.147 

46.066 

0.76 

28.0 

200 

-0.225 

-0.232 

34.620 

27.811 

37.142 

46.054 

0.88 

27.7 

210 

-0.125 

-0.133 

34 . 627 

27.812 

37.137 

46.043 

0.08 

27.7 

220 

-0.038 

-0.046 

34.635 

27.814 

37.134 

46.035 

0.67 

27.6 

230 

0.065 

0.056 

34.648 

27.819 

37.132 

46.028 

1.17 

27.1 

240 

0.199 

0.190 

34 . 665 

27.826 

37.131 

46.019 

1.31 

26.6 

250 

0.290 

0.280 

34.668 

27.823 

37.123 

46.006 

-1.02 

26.9 

260 

0.276 

0.266 

34.664 

27.820 

37.121 

46.005 

-0.85 

27.2 

270 

0.335 

0.324 

34. 672 

27.824 

37.121 

46.001 

0. 91 

26.9 

280 

0.339 

0.328 

34.673 

27.824 

37.121 

46.001 

0.42 

26.9 

290 

0.325 

0.313 

34.673 

27.825 

37.123 

46.004 

0.54 

26.8 

300 

0.323 

0.311 

34.675 

27.827 

37.125 

46.006 

0.74 

26.6 

325 

0.317 

0.304 

34. 673 

27.826 

37.124 

46.005 

-0.38 

26.8 

350 

0.332 

0.318 

34.676 

27.827 

37.125 

46.005 

0.43 

26.6 

375 

0.362 

0.346 

34.680 

27.829 

37.125 

46.004 

0.40 

26.5 

400 

0.369 

0.352 

34 . 681 

27.829 

37.125 

46.003 

0.22 

26.5 

425 

0.348 

0.330 

34 . 680 

27.830 

37.126 

46.006 

0.30 

26.5 

450 

0.347 

0.328 

34.681 

27.831 

37.128 

46.008 

0.35 

26.4 

475 

0.361 

0.341 

34 . 684 

27.832 

37.128 

46.008 

0.43 

26.3 

500 

0.365 

0.344 

34.685 

27.833 

37.129 

46.008 

0.27 

26.2 

550 

0.378 

0.354 

34.685 

27.832 

37.128 

46.006 

-0.22 

26.3 

600 

0.380 

0.354 

34.686 

27.833 

37.129 

46.007 

0.23 

26.3 

650 

0.360 

0.331 

34.685 

27.834 

37.130 

46.010 

0.24 

26.3 

700 

0.360 

0.329 

34 . 683 

27.832 

37.129 

46.009 

-0.30 

26.4 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

25.2 

-1.800 

-1.800 

34.490 

99.4 

-1.729 

-1.731 

34.490 

299.  5 

0.323 

0.311 

34 . 677 

500.4 

0.365 

0.344 

34.683 

703.0 

0.359 

0.328 

34.684 

21:53  86/08/23 

wind/d: 181 


FI  F2 


ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 1304  air 


PR 

TE 

0 

-1.766 

10 

-1.761 

20 

-1 . 760 

30 

-1.752 

40 

-1.746 

50 

-1.723 

60 

-1.705 

70 

-1 . 672 

80 

-1 . 658 

90 

-1.642 

100 

-1 . 632 

110 

-1.605 

120 

-1.547 

130 

-1.364 

140 

-1.198 

150 

-1.038 

160 

-0.973 

170 

-0.875 

180 

-0.726 

190 

-0.643 

200 

-0.557 

210 

-0.512 

220 

-0.462 

230 

-0.396 

240 

-0.317 

250 

-0.246 

260 

-0.175 

270 

-0.083 

280 

0.038 

290 

0.133 

300 

0.145 

325 

0.199 

350 

0.283 

375 

0.316 

400 

0.348 

425 

0.355 

450 

0.357 

475 

0.355 

500 

0.351 

550 

0.345 

600 

0.333 

650 

0.309 

700 

0.294 

348  CTD  :  101  65  14.74  S  2  33.92  E 

temperature : -2 0 . 0  air  pressure: 989  wind/s :3. 

SA  SO  S2  S4  BV  AN 


PR 

TE 

PT 

RS 

23.5 

-1.760 

-1.760 

34.483 

78.4 

-1.666 

-1.668 

34.490 

199.6 

-0.555 

-0.561 

34.574 

300.7 

0.144 

0.132 

34.650 

500.1 

0.350 

0.329 

34.680 

711.5 

0.291 

0.260 

34 . 682 

SI 


PO  N3  N2 


00:13  86/08/24 

wind/d : 203 


FI  F2 


ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 1621  air 


PR 

TE 

0 

-1.749 

10 

-1.744 

20 

-1.748 

30 

-1.734 

40 

-1.730 

50 

-1.735 

60 

-1 . 718 

70 

-1.701 

80 

-1.682 

90 

-1.657 

100 

-1.628 

110 

-1.544 

120 

-1.437 

130 

-1.305 

140 

-1.121 

150 

-0.784 

160 

-0.600 

170 

-0.375 

180 

-0.102 

190 

-0.008 

200 

0.087 

210 

0.184 

220 

0.238 

230 

0.292 

240 

0.324 

250 

0.361 

260 

0.366 

270 

0.372 

280 

0.389 

290 

0.388 

300 

0.400 

325 

0.417 

350 

0.428 

375 

0.428 

400 

0.421 

425 

0.427 

450 

0.437 

475 

0.436 

500 

0.427 

550 

0.422 

600 

0.409 

650 

0.367 

700 

0.356 

349  CTD :  10  2  65  7.07  s  2  30.67  e  02:35  86/08/24 

temperature : -22 . 0  air  pressure: 989  wlnd/s:3.9  wind/d:197 

SA  SO  S2  S4  BV  AN 


PR 

TE 

PT 

RS 

14.4 

-1.740 

-1 . 740 

34.475 

24.3 

-1.747 

-1.747 

34.473 

49.7 

-1.741 

-1.742 

34 . 477 

99.6 

-1.632 

-1. 634 

34 .496 

148.1 

-0.  926 

-0.930 

34 . 544 

199.8 

0.063 

0.056 

34.636 

249.8 

0.360 

0.350 

34.667 

300.4 

0.403 

0.391 

34 . 673 

349.3 

0.429 

0.414 

34.677 

397.0 

0.422 

0.405 

34 . 678 

499.8 

0.427 

0.405 

34.683 

600.3 

0.410 

0.384 

34.684 

706.5 

0.357 

0.326 

34.684 

SI 


PO  N3  N2  FI 


F2 


ANT  V/2  Station:  350  CTD:  103  65  0.55  s  2  30.63  e  04:5i  86/08/24 

bottom  depth:1439  air  tamperatura : -18 . 0  air  presaure:990  wind/a : 3 . 4  wind/d:245 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.812 

-1.812 

34.487 

27.764 

37.194 

46. 198 

0.00 

32.4 

10 

-1.811 

-1.811 

34.488 

27.765 

37.194 

46.199 

0.50 

32.2 

20 

-1.810 

-1.810 

34.487 

27.764 

37.194 

46.198 

-0.51 

32.3 

30 

-1.804 

-1.805 

34.487 

27.764 

37.193 

46.197 

-0.23 

32.2 

40 

-1.803 

-1.804 

34 .488 

27.765 

37.194 

46.198 

0.50 

32.1 

50 

-1.799 

-1 . 800 

34.489 

27.766 

37.194 

46.198 

0.47 

32.0 

60 

-1.796 

-1 .797 

34.489 

27.766 

37.194 

46.198 

-0.16 

31.9 

70 

-1.799 

-1.800 

34.489 

27.766 

37.194 

46.198 

0.17 

31 . 8 

80 

-1.801 

-1.803 

34.490 

27.766 

37.195 

46.199 

0.52 

31 . 7 

90 

-1.791 

-1.793 

34.491 

27.767 

37.195 

46.199 

0.40 

31.6 

100 

-1.789 

-1.791 

34.490 

27.766 

37.194 

46.198 

-0.52 

31 . 6 

110 

-1.788 

-1.790 

34.489 

27.765 

37.193 

46.197 

-0.51 

31.6 

120 

-1.769 

-1.771 

34.492 

27.767 

37.194 

46.196 

0.76 

31.4 

130 

-1.486 

-1.489 

34 . 513 

27.776 

37.185 

46.170 

1.54 

30.6 

140 

-1 . 293 

-1.297 

34.528 

27.782 

37.178 

46.152 

1.25 

30.1 

150 

-1.241 

-1.245 

34 . 533 

27.784 

37.177 

46.148 

0.79 

29.9 

160 

-1.041 

-1.045 

34.550 

27.790 

37.171 

46.131 

1.31 

29.3 

170 

-0.902 

-0.907 

34.559 

27.792 

37.165 

46.116 

0.60 

29.2 

180 

-0.803 

-0.808 

34.570 

27.797 

37.163 

46.109 

1.16 

28.8 

190 

-0.709 

-0.715 

34.579 

27.801 

37.161 

46.101 

0.93 

28.5 

200 

-0.526 

-0.532 

34.593 

27.804 

37.153 

46.082 

0.82 

28.2 

210 

-0.506 

-0.513 

34.597 

27.806 

37.154 

46.082 

0.83 

28.0 

220 

-0.457 

-0.464 

34.598 

27.805 

37.150 

46.075 

-0.74 

28.2 

230 

-0.469 

-0.477 

34.598 

27.805 

37.151 

46.077 

0.45 

28.1 

240 

-0.380 

-0.388 

34.611 

27.812 

37.152 

46.073 

1.34 

27.5 

250 

-0.365 

-0.374 

34.605 

27.806 

37.146 

46.066 

-1.33 

28.1 

260 

-0.357 

-0.366 

34.612 

27.811 

37.150 

46.070 

1.28 

27.5 

270 

-0.185 

-0.195 

34.617 

27.807 

37.136 

46.046 

-1.34 

28.1 

280 

-0.110 

-0.120 

34 . 631 

27.815 

37.139 

46.044 

1.47 

27.4 

290 

0.034 

0.023 

34.646 

27.819 

37.135 

46.032 

1.03 

27.1 

300 

0.181 

0.169 

34.655 

27.819 

37.125 

46.014 

-0.79 

27.3 

325 

0.279 

0.266 

34.666 

27.822 

37.123 

46.006 

0.56 

27.0 

350 

0.336 

0.322 

34.671 

27.823 

37.120 

46.001 

0.19 

27.0 

375 

0.385 

0.369 

34.677 

27.825 

37.120 

45.997 

0.44 

26.9 

400 

0.393 

0.376 

34.679 

27.825 

37.120 

45.998 

0.38 

26.8 

425 

0.396 

0.378 

34.680 

27.827 

37.121 

45.998 

0.29 

26.8 

450 

0.398 

0.379 

34.682 

27.829 

37.122 

46.000 

0.44 

26.7 

475 

0.398 

0.378 

34.682 

27.829 

37.123 

46.000 

0.10 

26.7 

500 

0.393 

0.371 

34.682 

27.829 

37.123 

46.001 

0.24 

26.7 

550 

0.388 

0.364 

34.684 

27.831 

37.126 

46.004 

0.37 

26.5 

600 

0.391 

0.365 

34.684 

27.831 

37.126 

46.004 

-0.05 

26.5 

650 

0.384 

0.355 

34.685 

27.832 

37.128 

46.006 

0.31 

26.4 

700 

0.364 

0.333 

34.685 

27.834 

37.130 

46.010 

0.33 

26.3 

750 

0.339 

0.305 

34.685 

27.835 

37.133 

46.014 

0.37 

26.2 

800 

0.311 

0.275 

34.685 

27.837 

37.137 

46.020 

0.39 

26.0 

850 

0.265 

0.227 

34.682 

27.837 

37.140 

46.025 

0.31 

25.9 

900 

0.207 

0.166 

34.680 

27.839 

37.145 

46.034 

0.45 

25.6 

950 

0.141 

0.098 

34 . 678 

27.841 

37.151 

46.044 

0.50 

25.2 

1000 

0.120 

0.075 

34.678 

27.842 

37.154 

46.048 

0.35 

25.1 

1100 

0.114 

0.063 

34.677 

27.842 

37.155 

46.049 

0.07 

25.1 

1200 

0.088 

0.032 

34.675 

27.842 

37.157 

46.053 

0.19 

25.0 

1300 

0.072 

0.010 

34.673 

27.842 

37.157 

46.055 

0.11 

25.0 

1382 

0.055 

-0.011 

34.673 

27.843 

37.160 

46.059 

0.28 

24 . 8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.7 

-1.810 

-1.810 

34.486 

6.90 

80.4 

2.11 

30.00 

0.20 

14.8 

-1.810 

-1.810 

34.488 

6.90 

80.3 

2.11 

30.00 

0.20 

3.883 

1.666 

39.5 

-1 . 801 

-1.802 

34.489 

6.90 

80.3 

2.11 

30.10 

0.19 

3.951 

1.686 

64.6 

-1 . 799 

-1.800 

34.489 

6.90 

80.9 

2.11 

30.10 

0.34 

3.938 

1.681 

134.8 

-1.400 

-1.403 

34.520 

6.60 

85.1 

2.14 

30.60 

0.24 

3.419 

1.471 

165.1 

-1.023 

-1.028 

34 . 554 

6.19 

90.8 

2.18 

31.10 

0.27 

2.796 

1.197 

224.8 

-0.473 

-0.480 

34.597 

5.66 

100.7 

2.23 

31.80 

0.16 

1 . 976 

0.842 

274.6 

-0.109 

-0.119 

34 . 629 

5.27 

105.5 

2.27 

32.40 

0.08 

306.3 

0.163 

0.151 

34.656 

4.97 

111.3 

2.30 

32.90 

0.07 

0.797 

0.345 

325.3 

0.280 

0.267 

34 . 666 

4 . 83 

114.3 

2.30 

33.00 

0.07 

0.576 

0.245 

351.6 

0.333 

0.319 

34 . 673 

4.78 

115.8 

2.32 

33.30 

0.07 

0.476 

0.204 

402.4 

0.394 

0.377 

34.680 

4.70 

119.5 

2.33 

33.30 

0.12 

0.278 

0.121 

551.4 

0.389 

0.365 

34. 684 

4.68 

123.0 

2.34 

33.60 

0.08 

0.166 

0.071 

601.0 

0.388 

0.362 

34.684 

4 . 68 

123.2 

2.34 

33.70 

0.01 

0.165 

0.066 

700.5 

0.364 

0.333 

34.684 

4 . 68 

124 . 9 

2.34 

33.70 

0.00 

0.122 

0.050 

804.3 

0.302 

0.266 

34.683 

4.72 

126.6 

2.34 

33.70 

0.00 

0.084 

0.037 

899.9 

0.207 

0.166 

34.680 

4.82 

128.6 

2.34 

33.40 

0.00 

0.073 

0.032 

1000.3 

0.120 

0.075 

34. 677 

4.88 

129.3 

2.33 

33.30 

0.00 

0.069 

0.033 

1104.4 

0.087 

0.036 

34.675 

4 . 94 

129.3 

2.33 

33.40 

0.01 

0.0  71 

0.031 

1200.8 

0.088 

0.032 

34.675 

4.95 

129.3 

2.33 

33.40 

0.01 

0.071 

0.030 

1299.5 

0.071 

0.009 

34.674 

4 . 97 

130.3 

2.33 

33.30 

0.00 

0.0  69 

0.029 

1346.8 

0.049 

-0.015 

34 . 673 

5.00 

130.9 

2.33 

33.20 

0.00 

0.076 

0.033 

1369.5 

0.057 

-0.009 

34 . 674 

4 . 99 

129.8 

2.33 

33.20 

0.01 

0.078 

0.032 

1381.3 

0.053 

-0.013 

34 . 673 

4.99 

130.3 

2.32 

33.20 

0.02 

0.076 

0.034 

ANT  V/2  Station:  351  CTD:  104  64  53.53  s  2  29.69  e  08:47  86/08/24 

bottom  depth:1727  air  temperature : -19 . 0  air  pressure:993  wlnd/a:8.3  wind/d:227 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.821 

-1 . 821 

34.494 

27.770 

37.200 

46.205 

0.00 

31.8 

10 

-1.821 

-1 . 821 

34.495 

27.771 

37.201 

46.206 

0.51 

31.7 

20 

-1.819 

-1.819 

34.494 

27.770 

37.200 

46.205 

-0.52 

31.7 

30 

-1.818 

-1.819 

34.494 

27.770 

37.200 

46.205 

-0.C8 

31.6 

40 

-1.818 

-1.819 

34.494 

27.770 

37.200 

46.205 

0.04 

31.6 

50 

-1 . 817 

-1.818 

34.495 

27.771 

37.201 

46.206 

0.50 

31.4 

60 

-1.815 

-1.816 

34.496 

27.772 

37.201 

46.206 

0.49 

31.3 

70 

-1.813 

-1.814 

34.496 

27.772 

37.201 

46.206 

-0.13 

31.3 

80 

-1.813 

-1.815 

34.497 

27.773 

37.202 

46.207 

0.51 

31.1 

90 

-1.811 

-1.813 

34.496 

27.772 

37.201 

46.206 

-0.52 

31.1 

100 

-1.802 

-1 . 804 

34.497 

27.772 

37.201 

46.205 

0.41 

31.0 

no 

-1.805 

-1 . 807 

34.499 

27.774 

37.203 

46.207 

0.73 

30.8 

120 

-1 . 800 

-1.802 

34.497 

27.772 

37.201 

46.205 

-0.74 

30.9 

130 

-1.721 

-1.724 

34.502 

27.774 

37.198 

46.197 

0.70 

30.7 

140 

-1.460 

-1.463 

34.524 

27.784 

37.191 

46. 175 

1.66 

29.8 

150 

-1.274 

-1.278 

34.534 

27.786 

37.181 

46.154 

0.57 

29.7 

160 

-0.866 

-0.871 

34.574 

27.803 

37.173 

46.122 

2.17 

28.2 

170 

-0.738 

-0.743 

34.580 

27.803 

37.165 

46.106 

-0.59 

28.3 

180 

-0.473 

-0.479 

34.599 

27.806 

37.152 

46.078 

0.83 

28.1 

190 

-0.230 

-0.237 

34.618 

27.810 

37.141 

46.053 

0.86 

27.8 

200 

-0.160 

-0.167 

34.626 

27.813 

37.140 

46.048 

0.89 

27.6 

210 

-0.044 

-0.052 

34.636 

27.815 

37.135 

46.037 

0.67 

27.5 

220 

0.038 

0.030 

34. 641 

27.815 

37.130 

46.027 

-0.50 

27.5 

230 

0.128 

0.119 

34.651 

27.818 

37.128 

46.020 

0.91 

27.3 

240 

0.170 

0.161 

34.655 

27.819 

37.126 

46.016 

0.45 

27.2 

250 

0.214 

0.204 

34.659 

27.820 

37.124 

46.012 

0.39 

27.2 

260 

0.263 

0.253 

34.664 

27.821 

37.123 

46.007 

0.54 

27.1 

270 

0.288 

0.277 

34.666 

27.821 

37.122 

46.005 

0.10 

27.1 

280 

0.298 

0.287 

34.667 

27.822 

37.121 

46.004 

0.24 

27.1 

290 

0.305 

0.293 

34.668 

27.822 

37.121 

46.003 

0.34 

27.0 

300 

0.310 

0.298 

34.669 

27.823 

37.122 

46.003 

0.40 

27.0 

325 

0.340 

0.327 

34.672 

27.823 

37.121 

46.001 

0.25 

27.0 

350 

0.379 

0.364 

34.676 

27.824 

37.119 

45.997 

0.29 

26.9 

375 

0.405 

0.389 

34.677 

27.824 

37.117 

45.994 

-0.34 

27.0 

400 

0.414 

0.397 

34.680 

27.826 

37.119 

45.995 

0.48 

26.9 

425 

0.417 

0.399 

34.681 

27.827 

37.119 

45.995 

0.29 

26.8 

450 

0.416 

0.397 

34.682 

27.827 

37.120 

45.997 

0.35 

26.8 

475 

0.415 

0.395 

34.682 

27.828 

37.121 

45.997 

0.14 

26.8 

500 

0.411 

0.389 

34.684 

27.829 

37.123 

45.999 

0.50 

26.6 

550 

0.402 

0.378 

34.684 

27.830 

37.124 

46.001 

0.23 

26.6 

600 

0.383 

0.357 

34.683 

27.831 

37.126 

46.004 

0.22 

26.6 

650 

0.380 

0.351 

34.684 

27.832 

37.127 

46.006 

0.28 

26.5 

700 

0.355 

0.324 

34.684 

27.833 

37.130 

46.011 

0.36 

26.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

15.1 

-1.819 

-1.819 

34.493 

47.4 

-1.817 

-1.818 

34.497 

201.4 

-0.122 

-0.129 

34.624 

502.6 

0.412 

0.390 

34.683 

601.3 

0.383 

0.357 

34.684 

702.4 

0.356 

0.325 

34.684 

ANT  V/2  Station:  352  CTD :  105  64  46. 19  s  2  46.79  s 

bottom  depth: 2284  air  temperature : -20 . 0  air  prassura:997  wind/a: 14 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.845 

-1.845 

34.507 

27.781 

37.213 

46.219 

0.00 

30.7 

10 

-1.848 

-1.848 

34.507 

27.782 

37.213 

46.219 

0.16 

30.7 

20 

-1.839 

-1.839 

34.507 

27.781 

37.212 

46.218 

-0.27 

30.6 

30 

-1.831 

-1.832 

34 . 507 

27.781 

37.211 

46.217 

-0.26 

30.6 

4  0 

-1 . 825 

-1.826 

34.504 

27.779 

37.209 

46.214 

-0.90 

30.8 

50 

-1 . 827 

-1.828 

34.506 

27.780 

37.210 

46.216 

0.73 

30.6 

60 

-1 . 823 

-1.824 

34.505 

27.779 

37.209 

46.214 

-0.54 

30.6 

70 

-1.822 

-1.823 

34.505 

27.779 

37.209 

46.214 

-0.09 

30.5 

80 

-1.818 

-1.820 

34.506 

27.780 

37.210 

46.214 

0.47 

30.4 

90 

-1.817 

-1.819 

34.506 

27.780 

37.209 

46.214 

-0.09 

30.4 

100 

-1.810 

-1.812 

34.505 

27.779 

37.208 

46.212 

-0.57 

30.4 

110 

-1.811 

-1.813 

34.506 

27.780 

37.209 

46.213 

0.52 

30.3 

120 

-1 . 804 

-1.806 

34.507 

27.780 

37.209 

46.213 

0.43 

30.1 

130 

-1 . 778 

-1.781 

34 . 507 

27.780 

37.207 

46.209 

-0.50 

30.2 

140 

-1.743 

-1.746 

34 . 510 

27.781 

37.206 

46.207 

0.64 

30.0 

150 

-1.509 

-1.512 

34 . 527 

27.788 

37.198 

46.185 

1.34 

29.4 

160 

-1.369 

-1.373 

34 . 534 

27.789 

37.191 

46.169 

0.38 

29.3 

170 

-1.125 

-1.130 

34.561 

27.803 

37.188 

46.152 

1.94 

28.1 

180 

-0.531 

-0.537 

34.597 

27.807 

37.157 

46.086 

0.68 

28.0 

190 

-0.315 

-0.321 

34.616 

27.813 

37.149 

46.066 

1.12 

27.6 

200 

-0.089 

-0.096 

34.632 

27.814 

37.137 

46.041 

0.31 

27.5 

210 

-0.040 

-0.048 

34 . 636 

27.815 

37.135 

46.036 

0.36 

27.5 

220 

0.048 

0.040 

34.646 

27.818 

37.133 

46.029 

0.95 

27.2 

230 

0.198 

0.189 

34.661 

27.822 

37.128 

46.016 

0.96 

26.9 

240 

0.253 

0.244 

34.665 

27.823 

37.125 

46.009 

-0.25 

26.9 

250 

0.325 

0.315 

34 . 669 

27.822 

37.120 

46.000 

-0.65 

27.1 

260 

0.324 

0.314 

34 . 672 

27.824 

37.122 

46.003 

0.88 

26.9 

270 

0.347 

0.336 

34 . 672 

27.823 

37.120 

45.999 

-0.68 

27.0 

280 

0.356 

0.345 

34.672 

27.822 

37.119 

45.998 

-0.42 

27.1 

290 

0.350 

0.338 

34.671 

27.822 

37.118 

45.998 

-0.34 

27.1 

300 

0.341 

0.329 

34.671 

27.823 

37.120 

46.000 

0.44 

27.0 

325 

0.341 

0.328 

34.673 

27.824 

37.121 

46.001 

0.46 

26.9 

350 

0.386 

0.371 

34.676 

27.824 

37.119 

45.996 

-0.26 

27.0 

375 

0.400 

0.384 

34. 678 

27.825 

37.119 

45.996 

0.30 

26.9 

400 

0.408 

0.391 

34. 680 

27.826 

37.119 

45.996 

0.38 

26.8 

425 

0.399 

0.381 

34.681 

27.828 

37.121 

45.998 

0.44 

26.7 

450 

0.436 

0.417 

34.683 

27.827 

37.119 

45.994 

-0.34 

26.8 

475 

0.432 

0.412 

34.684 

27.828 

37.120 

45.996 

0.38 

26.8 

500 

0.445 

0.423 

34.685 

27.828 

37.120 

45.994 

-0.08 

26.8 

550 

0.436 

0.412 

34.686 

27.830 

37.122 

45.997 

0.32 

26.7 

600 

0.424 

0.397 

34.686 

27.831 

37.123 

46.000 

0.26 

26.6 

650 

0.418 

0.389 

34.688 

27.833 

37.126 

46.003 

0.37 

26.5 

700 

0.410 

0.379 

34 . 687 

27.833 

37.126 

46.004 

0.04 

26.5 

750 

0.395 

0.361 

34.686 

27.833 

37.128 

46.006 

0.19 

26.5 

800 

0.366 

0.330 

34.687 

27.835 

37.132 

46.012 

0.46 

26.2 

850 

0.353 

0.314 

34.686 

27.835 

37.133 

46.014 

0.17 

26.2 

900 

0.324 

0.283 

34.685 

27.836 

37.136 

46.018 

0.34 

26.1 

950 

0.302 

0.258 

34.684 

27.837 

37.138 

46.022 

0.28 

26.0 

1000 

0.280 

0.233 

34 . 684 

27.838 

37.141 

46.026 

0.36 

25.9 

1100 

0.238 

0.186 

34.683 

27.840 

37.145 

46.033 

0.32 

25.6 

1200 

0.188 

0.131 

34.679 

27.840 

37.149 

46.039 

0.23 

25.5 

1300 

0.143 

0.081 

34.679 

27.843 

37.154 

46.048 

0.38 

25.1 

1400 

0.103 

0.035 

34.676 

27.843 

37.157 

46.053 

0.24 

25.0 

1500 

0.067 

-0.007 

34.675 

27.844 

37.161 

46.059 

0.32 

24.7 

1600 

0.050 

-0.030 

34.674 

27.845 

37.163 

46.062 

0.21 

24.6 

1700 

0.033 

-0.953 

34.672 

27.844 

37.164 

46.065 

0.15 

24.6 

1800 

0.016 

-0.076 

34.672 

27.845 

37.166 

46.069 

0.27 

24 . 4 

1900 

-0.012 

-0.111 

34.672 

27.847 

37.170 

46.074 

0.34 

24.0 

2000 

-0.027 

-0.132 

34.672 

27.848 

37.172 

46.078 

0.27 

23.8 

2100 

-0.047 

-0.159 

34.670 

27.848 

37.174 

46.081 

0.21 

23.7 

2200 

-0.079 

-0.198 

34.671 

27.851 

37.179 

46.088 

0.40 

23.3 

2224 

-0.094 

-0.214 

34.670 

27.851 

37.180 

46.090 

0.38 

23.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

600.5 

0.425 

0.398 

34.686 

701.2 

0.414 

0.382 

34.688 

799.3 

0.366 

0.330 

34.686 

899.7 

0.325 

0.284 

34.685 

1099.9 

0.239 

0.187 

34.682 

1209.6 

0.183 

0.125 

34.678 

1300.5 

0.140 

0.078 

34.678 

1399.3 

0.103 

0.035 

34.676 

1506.1 

0.063 

-0.011 

34 . 674 

1599.4 

0.050 

-0.030 

34.672 

1799.6 

0.016 

-0.076 

34.672 

16:15  86/08/24 

0  wind/d : 208 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  353  CTD :  106  64  35.97  s  3  6.30  e  06:25  86/08/25 


bottom  depth:2219  air  temperature : -24 . 0  air  pressure : 1006  wind/s : 4 . 1  wind/d:252 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1  .  836 

-1.836 

34.510 

27.784 

37.214 

46.220 

0.00 

30.5 

10 

-1.836 

-1 . 836 

34.509 

27.783 

37.213 

46.219 

-0.50 

30.6 

20 

-1.836 

-1.836 

34.508 

27.782 

37.213 

46.218 

-0.50 

30.6 

30 

-1 . 836 

-1 . 837 

34.509 

27.783 

37.213 

46.219 

0.51 

30.4 

40 

-1.836 

-1 . 837 

34.510 

27.784 

37.214 

46.220 

0.51 

30.3 

50 

-1.835 

-1.836 

34.510 

27.784 

37.214 

46.220 

-0.08 

30.2 

60 

-1.834 

-1 . 835 

34.510 

27.784 

37.214 

46.220 

-0.08 

30.2 

70 

-1.831 

-1.832 

34.509 

27.783 

37.213 

46.219 

-0.53 

30.2 

80 

-1.831 

-1.833 

34.509 

27.783 

37.213 

46.219 

0.04 

30.2 

90 

-1.830 

-1.832 

34.510 

27.784 

37.214 

46.219 

0.49 

30.0 

100 

-1.825 

-1.827 

34.509 

27.783 

37.213 

46.218 

-0.55 

30.1 

110 

-1.826 

-1.828 

34.510 

27.783 

37.214 

46.219 

0.52 

29.9 

120 

-1.825 

-1.827 

34.509 

27.783 

37.213 

46.218 

-0.51 

29.9 

130 

-1.822 

-1.825 

34 . 511 

27.784 

37.214 

46.219 

0.69 

29.7 

140 

-1.818 

-1.B21 

34.510 

27.783 

37.213 

46.218 

-0.54 

29.8 

150 

-1.792 

-1.795 

34.511 

27.783 

37.211 

46.215 

-0.05 

29.7 

160 

-1.505 

-1.509 

34.530 

27.790 

37.200 

46.186 

1.32 

29.1 

170 

-1.332 

-1.336 

34.542 

27.794 

37.193 

46.169 

1.00 

28.8 

180 

-1.087 

-1.092 

34.555 

27.796 

37.180 

46.142 

0.37 

28.7 

190 

-0.249 

-0.256 

34.624 

27.816 

37.148 

46.061 

2.14 

27.3 

200 

-0.023 

-0.030 

34.636 

27.814 

37.133 

46.033 

-0.99 

27.6 

210 

0.157 

0.149 

34.655 

27.820 

37.128 

46.018 

1.20 

27.1 

220 

0.169 

0.161 

34.655 

27.819 

37.126 

46.016 

-0.47 

27.2 

230 

0.189 

0.180 

34.662 

27.824 

37.130 

46.018 

1.18 

26.8 

240 

0.262 

0.253 

34.664 

27.821 

37.123 

46.007 

-0.96 

27.1 

250 

0.265 

0.255 

34.664 

27.821 

37.123 

46.007 

-0.23 

27.1 

260 

0.284 

0.274 

34.666 

27.822 

37.122 

46.005 

0.36 

27.1 

270 

0.286 

0.275 

34.667 

27.822 

37.123 

46.006 

0.47 

27.0 

280 

0.287 

0.276 

34. 667 

27.822 

37.123 

46.006 

-0.11 

27.0 

290 

0.325 

0.313 

34.670 

27.823 

37.121 

46.002 

-0.11 

27.0 

300 

0.342 

0.330 

34.672 

27.823 

37.120 

46.000 

0.40 

27.0 

325 

0.384 

0.371 

34.675 

27.823 

37.118 

45.996 

-0.20 

27.0 

350 

0.408 

0.393 

34.677 

27.824 

37.117 

45.993 

0.08 

27.0 

375 

0.429 

0.413 

34.680 

27.825 

37.117 

45.992 

0.36 

27.0 

400 

0.441 

0.424 

34 . 680 

27.824 

37.116 

45.990 

-0.31 

27.1 

425 

0.446 

0.428 

34 . 682 

27.826 

37.117 

45.991 

0.41 

27.0 

450 

0.442 

0.423 

34.683 

27.827 

37.118 

45.993 

0.38 

26.9 

475 

0.435 

0.414 

34.684 

27.828 

37.120 

45.995 

0.42 

26.8 

500 

0.427 

0.405 

34.683 

27.828 

37.120 

45.996 

-0.13 

26.8 

550 

0.421 

0.397 

34.683 

27.828 

37.121 

45.997 

0.20 

26.8 

600 

0.410 

0.384 

34.685 

27.831 

37.124 

46.001 

0.40 

26.6 

650 

0.395 

0.366 

34.685 

27.832 

37.126 

46.004 

0.29 

26.5 

700 

0.379 

0.348 

34.684 

27.832 

37.128 

46.006 

0.20 

26.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

14.7 

-1.836 

-1.836 

34.511 

50.0 

-1.835 

-1.836 

34.505 

99.5 

-1.825 

-1.827 

34.513 

300.7 

0.343 

0.331 

34.670 

600.5 

0.412 

0.386 

34.685 

702.3 

0.378 

0.347 

34.685 

* 


ANT  V/2 

Station : 

354 

CTD : 

107  64 

29.32  S 

3  16. 

71  E 

bottom  depth: 2178  air 

temperature : -2  4 

.  0  air  pressure: 

1004  wind/s : 4 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

SA 

BV 

AN 

0 

-1.843 

-1.843 

34.498 

27.774 

37.205 

46.212 

0.00 

31 . 4 

10 

-1.843 

-1.843 

34.496 

27.772 

37.204 

46.210 

-0.71 

31 . 5 

20 

-1.842 

-1.842 

34.494 

27.771 

37.202 

46.208 

-0.72 

31.6 

30 

-1.842 

-1.843 

34 .495 

27.772 

37.203 

46.209 

0.51 

31.5 

40 

-1.840 

-1.841 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.13 

31.4 

50 

-1.837 

-1 . 838 

34.494 

27.771 

37.202 

46.208 

-0.53 

31.5 

60 

-1.838 

-1.839 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

0.51 

31.3 

70 

-1 . 837 

-1.838 

34.496 

27.772 

37.203 

46.209 

0.50 

31.2 

80 

-1.834 

-1.836 

34.496 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.16 

31 . 1 

90 

-1.833 

-1.835 

34.496 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.09 

31.1 

100 

-1 . 832 

-1.834 

34.496 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.09 

31.0 

110 

-1.840 

-1.842 

34.497 

27.773 

37.204 

46.211 

0.58 

30.9 

120 

-1.831 

-1.833 

34.496 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.58 

30.9 

130 

-1 . 833 

-1.836 

34.498 

27.774 

37.205 

46.211 

0.73 

30.7 

140 

-1.832 

-1.835 

34.497 

27.773 

37.204 

46.210 

-0.51 

30.7 

150 

-1.789 

-1.792 

34.498 

27.773 

37.201 

46.204 

-0.41 

30.7 

160 

-1.549 

-1 . 553 

34.527 

27.789 

37.202 

46.191 

2.19 

29.2 

170 

-0.916 

-0.921 

34.564 

27.797 

37.170 

46.122 

1.16 

28.8 

180 

-0.617 

-0.623 

34 . 593 

27.808 

37.163 

46.097 

1.70 

27.9 

190 

-0.235 

-0.242 

34.621 

27.813 

37.144 

46.056 

0.90 

27.6 

200 

-0.035 

-0.042 

34.639 

27.817 

37.136 

46.037 

1.00 

27.3 

210 

0.103 

0.095 

34.646 

27.815 

37.127 

46.020 

-0.89 

27.5 

220 

0.221 

0.212 

34.656 

27.817 

37.121 

46.008 

0.51 

27.4 

230 

0.244 

0.235 

34.660 

27.819 

37.122 

46.007 

0.75 

27.3 

240 

0.292 

0.282 

34.663 

27.819 

37.119 

46.001 

-0.43 

27.3 

250 

0.300 

0.290 

34.666 

27.821 

37.120 

46.002 

0.78 

27.2 

260 

0.321 

0.311 

34.664 

27.818 

37.116 

45.997 

-0.96 

27.4 

270 

0.313 

0.302 

34.665 

27.819 

37.118 

46.000 

0.65 

27.3 

280 

0.330 

0.319 

34.668 

27.821 

37.118 

45.999 

0.65 

27.2 

290 

0.307 

0.295 

34.666 

27.820 

37.119 

46.001 

-0.15 

27.2 

300 

0.307 

0.295 

34.667 

27.821 

37.120 

46.002 

0.51 

27.1 

325 

0.351 

0.338 

34.671 

27.822 

37.119 

45.998 

0.21 

27.1 

350 

0.382 

0.367 

34.674 

27.823 

37.117 

45.995 

0.22 

27.1 

375 

0.406 

0.390 

34.674 

27.821 

37.115 

45.991 

-0.44 

27.3 

400 

0.417 

0.400 

34.676 

27.822 

37.115 

45.991 

0.34 

27.2 

425 

0.441 

0.423 

34.680 

27.824 

37.116 

45.991 

0.45 

27.1 

450 

0.434 

0.415 

34.681 

27.826 

37.117 

45.993 

0.42 

27.0 

475 

0.412 

0.392 

34.681 

27.827 

37.120 

45.997 

0.46 

26.8 

500 

0.415 

0.393 

34.682 

27.828 

37.121 

45.997 

0.29 

26.8 

550 

0.416 

0.392 

34.682 

27.828 

37.121 

45.997 

0.08 

26.8 

600 

0.412 

0.386 

34.685 

27.831 

37.124 

46.001 

0.42 

26.6 

650 

0.393 

0.364 

34.686 

27.833 

37.127 

46.005 

0.39 

26.4 

700 

0.380 

0.349 

34.687 

27.834 

37.130 

46.009 

0.35 

26.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

14.9 

-1.842 

-1.842 

34.495 

50.3 

-1.837 

-1.838 

34 .495 

99.9 

-1.831 

-1.833 

34.495 

299.8 

0.318 

0.306 

34.667 

600.2 

0.412 

0.386 

34.684 

701.4 

0.382 

0.351 

34.685 

10:21  86/08/25 

0  wind/d : 303 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  355  CTD:  108  64  23.41  s  2  59.70  z 

bottom  depth: 2264  air  temperature : -2 0 . 0  air  pressure : 1000  wind/s : 6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.828 

-1.828 

34.522 

27.793 

37.223 

46.228 

0.00 

29.6 

10 

-1.830 

-1.830 

34 . 521 

27.792 

37.222 

46.228 

-0.49 

29.6 

20 

-1 . 831 

-1.831 

34 . 520 

27.792 

37.222 

46.227 

-0.49 

29.7 

30 

-1.830 

-1.831 

34.519 

27.791 

37.221 

46.226 

-0.51 

29.7 

40 

-1.830 

-1.831 

34.517 

27.789 

37.219 

46.225 

-0.71 

29.8 

50 

-1.830 

-1.831 

34.517 

27.789 

37.219 

46.225 

0.04 

29.7 

60 

-1.828 

-1.829 

34.517 

27.789 

37.219 

46.224 

-0.13 

29.7 

70 

-1.830 

-1.831 

34.516 

27.788 

37.219 

46.224 

-0.48 

29.7 

80 

-1.829 

-1 . 831 

34 . 514 

27.787 

37.217 

46.222 

-0.72 

29.8 

90 

-1.829 

-1.831 

34.512 

27.785 

37.215 

46.221 

-0.71 

29.9 

100 

-1.822 

-1 . 824 

34 . 514 

27.787 

37.216 

46.221 

0.67 

29.7 

110 

-1.824 

-1.826 

34.511 

27.784 

37.214 

46.219 

-0.86 

29.8 

120 

-1.827 

-1.829 

34.512 

27.785 

37.215 

46.221 

0.53 

29.7 

130 

-1.819 

-1.822 

34 . 509 

27.782 

37.212 

46.217 

-0.92 

29.9 

140 

-1.825 

-1.828 

34.510 

27.783 

37.213 

46.219 

0.56 

29.7 

150 

-1.804 

-1.807 

34.512 

27.785 

37.213 

46.217 

0.55 

29.6 

160 

-1.683 

-1.687 

34.515 

27.784 

37.205 

46.202 

-0.70 

29.7 

170 

-0.775 

-0.780 

34.597 

27.818 

37.182 

46.125 

3.04 

26.8 

180 

-0.514 

-0.520 

34. 600 

27.809 

37.157 

46.086 

-1.80 

27.8 

190 

0.026 

0.019 

34.642 

27.816 

37.132 

46.030 

1.15 

27.4 

200 

0.268 

0.260 

34 . 662 

27.819 

37.120 

46.004 

0.68 

27.3 

210 

0.278 

0.270 

34.665 

27.821 

37.122 

46.005 

0.75 

27.1 

220 

0.337 

0.328 

34.668 

27.820 

37.117 

45.997 

-0.64 

27.2 

230 

0.401 

0.392 

34.674 

27.821 

37.115 

45.991 

0.48 

27.2 

240 

0.433 

0.423 

34.675 

27.820 

37.112 

45.987 

-0.63 

27.3 

250 

0.431 

0.421 

34.675 

27.820 

37.112 

45.987 

0.22 

27.3 

260 

0.363 

0.352 

34.672 

27.822 

37.118 

45.996 

0.81 

27.1 

270 

0.361 

0.350 

34.670 

27.820 

37.116 

45.995 

-0.67 

27.2 

280 

0.410 

0.398 

34.674 

27.821 

37.114 

45.990 

0.05 

27.2 

290 

0.466 

0.454 

34.679 

27.822 

37.111 

45.984 

0.30 

27.2 

300 

0.472 

0.459 

34.677 

27.820 

37.109 

45.982 

-0.79 

27.4 

325 

0.482 

0.468 

34.679 

27.821 

37.110 

45.982 

0.35 

27.4 

350 

0.485 

0.470 

34.680 

27.822 

37.110 

45.982 

0.29 

27.3 

375 

0.485 

0.469 

34.680 

27.822 

37.110 

45.983 

0.10 

27.3 

400 

0.487 

0.470 

34.679 

27.821 

37.109 

45.982 

-0.33 

27.4 

425 

0.483 

0.465 

34.680 

27.822 

37.111 

45.983 

0.38 

27.4 

450 

0.480 

0.461 

34.681 

27.823 

37.112 

45.985 

0.37 

27.3 

475 

0.481 

0.460 

34.681 

27.823 

37.112 

45.985 

0.04 

27.3 

500 

0.464 

0.442 

34 . 681 

27.824 

37.114 

45.988 

0.41 

27.2 

550 

0.449 

0.425 

34.681 

27.825 

37.116 

45.991 

0.28 

27.1 

600 

0.441 

0.414 

34.682 

27.826 

37.118 

45.994 

0.32 

27.0 

650 

0.424 

0.395 

34.685 

27.830 

37.123 

45.999 

0.49 

26.7 

700 

0.417 

0.385 

34.686 

27.831 

37.125 

46.002 

0.31 

26.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

100.0 

-1.821 

-1.823 

34.517 

200.1 

0.273 

0.265 

34.658 

298.9 

0.472 

0.459 

34.679 

501.1 

0.464 

0.442 

34.685 

704.2 

0.414 

0.382 

34.686 

15:18  86/08/25 

2  wind/d: 029 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  356  CTD:  109  64  18.27  s  2  46.56  e  17:39  86/08/25 

bottom  depth:2449  air  temperature : -1 9 . 0  air  pressure:998  wind/s : 9 . 4  wind/d:034 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

0 

-1.830 

-1.830 

34.512 

27.785 

10 

-1.829 

-1.829 

34.513 

27.786 

20 

-1.B31 

-1.831 

34.512 

27.785 

30 

-1.819 

-1.820 

34 . 510 

27.783 

40 

-1.828 

-1.829 

34.511 

27.784 

50 

-1.825 

-1.826 

34 . 509 

27.783 

60 

-1.826 

-1.827 

34 . 510 

27.783 

70 

-1.823 

-1.824 

34.510 

27.783 

80 

-1.821 

-1.823 

34.511 

27.784 

90 

-1.822 

-1.824 

34.509 

27.783 

100 

-1.823 

-1.825 

34.509 

27.783 

110 

-1.823 

-1.825 

34 . 508 

27.782 

120 

-1 . 822 

-1.824 

34 . 509 

27.783 

130 

-1.820 

-1.823 

34.509 

27.782 

140 

-1.823 

-1.826 

34.509 

27.783 

150 

-1.820 

-1.823 

34.510 

27.783 

160 

-1 . 823 

-1.826 

34.508 

27.782 

170 

-1.806 

-1.810 

34.508 

27.781 

180 

-1.776 

-1.780 

34.505 

27.778 

190 

-1.469 

-1.474 

34.528 

27.788 

200 

-1.061 

-1.067 

34.553 

27.794 

210 

-0.496 

-0.503 

34.600 

27.808 

220 

-0.153 

-0.161 

34.632 

27.818 

230 

-0.015 

-0.024 

34.642 

27.818 

240 

0.084 

0.075 

34.654 

27.823 

250 

0.207 

0.197 

34 . 662 

27.823 

260 

0.254 

0.244 

34.667 

27.824 

270 

0.339 

0.328 

34.675 

27.826 

280 

0.350 

0.339 

34.676 

27.826 

290 

0.347 

0.335 

34.675 

27.825 

300 

0.332 

0.320 

34.674 

27.825 

325 

0.347 

0.334 

34.677 

27.827 

350 

0.360 

0.346 

34 . 678 

27.827 

375 

0.403 

0.387 

34.679 

27.826 

400 

0.432 

0.415 

34 . 683 

27.827 

425 

0.451 

0.433 

34.685 

27.828 

450 

0.445 

0.426 

34.684 

27.827 

475 

0.474 

0.453 

34 . 688 

27.829 

500 

0.463 

0.441 

34.686 

27.828 

550 

0.453 

0.429 

34.688 

27.830 

600 

0.437 

0.410 

34.688 

27.831 

650 

0.419 

0.390 

34 . 687 

27.832 

700 

0.392 

0.361 

34.685 

27.832 

750 

0.372 

0.338 

34.686 

27.834 

800 

0.358 

0.322 

34.685 

27.834 

850 

0.340 

0.301 

34.685 

27.835 

900 

0.325 

0.284 

34.683 

27.835 

950 

0.311 

0.267 

34.683 

27.836 

1000 

0.289 

0.242 

34.682 

27.836 

1100 

0.246 

0.194 

34.680 

27.837 

1200 

0.209 

0.152 

34.678 

27.838 

1300 

0.169 

0.106 

34.677 

27.840 

1400 

0.118 

0.050 

34 . 674 

27.840 

1500 

0.077 

0.003 

34.673 

27.842 

1600 

0.038 

-0.042 

34.672 

27.844 

1700 

-0.009 

-0.094 

34 . 669 

27.844 

1800 

-0.028 

-0.120 

34.667 

27.844 

1900 

-0.061 

-0.159 

34.667 

27.846 

2000 

-0.078 

-0.182 

34.666 

27.846 

2100 

-0.103 

-0.214 

34.666 

27.848 

2200 

-0.127 

-0.245 

34.665 

27.848 

2300 

-0.143 

-0.268 

34.665 

27.850 

2400 

-0.149 

-0.281 

34.667 

27.852 

2435 

-0.151 

-0.286 

34.665 

27.850 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

24.3 

-1.828 

7.15 

98.8 

-1.821 

-1.823 

34.535 

7.15 

169.8 

-1.806 

-1.810 

34.548 

7.13 

299.9 

0.338 

0.326 

34.670 

4 . 78 

399.4 

0.436 

0.419 

34.678 

4.66 

540.0 

0.454 

0.430 

34.686 

4.64 

600.2 

0.439 

0.412 

34.686 

4.64 

699.3 

0.392 

0.361 

34.686 

4 . 61 

803.2 

0.357 

0.321 

34 . 685 

4 . 68 

899.8 

0.325 

0.284 

34 . 682 

4 . 6B 

999.0 

0.290 

0.243 

34 . 676 

4.74 

1097.3 

0.249 

0.197 

34 . 681 

4.74 

1200.3 

0.209 

0.152 

34.679 

4.80 

1300.3 

0.168 

0.105 

34.676 

4 . 88 

1399.0 

0.118 

0.050 

34.674 

4 . 89 

1505.8 

0.080 

0.006 

34 . 673 

4 . 94 

1599.4 

0.038 

-0.042 

34 . 672 

5.01 

1699.4 

-0.009 

-0.094 

34 . 670 

5.05 

1808.8 

-0.035 

-0.127 

34.669 

5.05 

1871.1 

-0.051 

-0.147 

34.668 

5.09 

2000.4 

-0.078 

-0.183 

34.669 

5.18 

2199.8 

-0.126 

-0.244 

34 . 664 

5.19 

2389.6 

-0.148 

-0.279 

34.663 

5.25 

2434.3 

-0.152 

-0.287 

34.666 

5.28 

S2 

S4 

BV 

AN 

37.215 

46.221 

O.CO 

30. 4 

37.216 

46.221 

0.50 

30.3 

37.215 

46.221 

-0.49 

30.3 

37.213 

46.217 

-0.78 

30.4 

37.214 

46.220 

0.58 

30.2 

37.213 

46.218 

-0.73 

30.3 

37.213 

46.219 

0.51 

30.2 

37.213 

46.218 

-0.16 

30.2 

37.214 

46.219 

0.49 

30.0 

37.212 

46.217 

-0.70 

30.1 

37.212 

46.218 

0.11 

30.1 

37.212 

46.217 

-0.50 

30.1 

37.212 

46.217 

0.50 

29.9 

37.212 

46.217 

-0.13 

29.9 

37.212 

46.218 

0.18 

29.8 

37.213 

46.218 

0.48 

29.7 

37.212 

46.217 

-0.69 

29.8 

37.210 

46.214 

-0.41 

29.8 

37.205 

46.  208 

-1.03 

30.0 

37.195 

46.179 

1.55 

29.3 

37.176 

46.136 

1.05 

28.9 

37.155 

46.083 

1.84 

27.8 

37.144 

46.052 

1.49 

27.2 

37.137 

46.037 

0.11 

27.1 

37.135 

46.029 

1.08 

26.8 

37.128 

46.015 

-0.60 

26.9 

37.126 

46.011 

0.58 

26.8 

37.123 

46.003 

0.55 

26.7 

37.122 

46.002 

0.19 

26.7 

37.122 

46.002 

-0.43 

26.8 

37.123 

46.004 

0.26 

26.8 

37.124 

46.003 

0.43 

26.6 

37.123 

46.002 

0.02 

26.7 

37.119 

45.996 

-0.51 

26.9 

37.119 

45.994 

0.40 

26.8 

37.119 

45.993 

0.21 

26.8 

37.119 

45.993 

-0.19 

26.8 

37.118 

45.992 

0.39 

26.7 

37.118 

45.992 

-0.30 

26.8 

37.121 

45.996 

0.40 

26.6 

37.123 

45.999 

0.29 

26.6 

37.125 

46.002 

0.22 

26.5 

37.127 

46.005 

0.21 

26.5 

37.130 

46.010 

0.40 

26.3 

37.131 

46.012 

0.18 

26.3 

37.134 

46.015 

0.32 

26.2 

37.134 

46.017 

-0.09 

26.3 

37.136 

46.019 

0.30 

26.2 

37.138 

46.023 

0.28 

26.1 

37.142 

46.029 

0.28 

25.9 

37.145 

46.035 

0.26 

25.8 

37.150 

46.042 

0.32 

25.5 

37.154 

46.049 

0.30 

25.3 

37.158 

46.056 

0.34 

25.0 

37.162 

46.063 

0.34 

24 . 6 

37.166 

46.069 

0.30 

24.4 

37.167 

46.072 

0.18 

24.3 

37.171 

46.078 

0.36 

23.9 

37.173 

46.082 

0.23 

23.8 

37.177 

46.087 

0.33 

23.4 

37.179 

46.091 

0.29 

23.2 

37.182 

46.095 

0.29 

23.0 

37.185 

46.099 

0.31 

22.7 

37.184 

46.098 

-0.30 

22.8 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

76.0 

2.09 

29.80 

0.21 

4.237 

1.819 

76.0 

2.09 

29.70 

0.21 

4.305 

1.843 

76.4 

2.06 

29.60 

0.25 

4 .294 

1.859 

113.8 

2.32 

33.10 

0.01 

0.576 

0.248 

118.0 

2.33 

33.20 

0.01 

0.366 

0.165 

122.7 

2.34 

33.30 

0.01 

0.179 

0.080 

123.3 

2.34 

33.30 

0.01 

0 .178 

0.080 

126.2 

2.35 

33.40 

0.01 

0.116 

0.047 

128.0 

2.35 

33.50 

0.01 

0.098 

0.044 

128.1 

2.35 

33.30 

0.02 

0.094 

0.041 

128.8 

2.35 

33.30 

0.02 

0.072 

0.032 

129.2 

2.35 

33.20 

0.02 

129.  2 

2.34 

33.10 

0.03 

0.0  78 

0.038 

129.4 

2.34 

33.10 

0.03 

129.3 

2.34 

33.10 

0.05 

0.074 

0.034 

130.0 

2.34 

33.10 

0.03 

130.6 

2.32 

33.00 

0.04 

0.106 

130.8 

2.31 

32.80 

0.08 

130.3 

2.31 

33.00 

0.10 

0.095 

0.046 

130.2 

2.28 

32.60 

0.06 

130.4 

2.31 

32.80 

0.13 

0.132 

132.3 

2.32 

32 . 90 

0.07 

0.120 

0.065 

133.7 

2.24 

32.10 

0.22 

0.130 

0.064 

133.7 

2.30 

32.50 

0.16 

0.128 

0.062 

ANT  V/2  Station:  357  CTD:  110  64  13.63  s  2  33.85  e  22:20  86/08/25 


bottom  depth:2393  air  temperature : -1 6 . 0  air  presaure:996  wind/s:6.9  wind/d:060 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 836 

-1.836 

34 .493 

27.770 

37.201 

46.207 

0.00 

31 . 8 

10 

-1.837 

-1.837 

34.495 

27.771 

37.202 

46.208 

0.72 

31.6 

20 

-1.837 

-1.837 

34 .494 

27.771 

37.202 

46.208 

-0.50 

31 . 6 

30 

-1.840 

-1.841 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

0.53 

31.5 

40 

-1 . 838 

-1 . 839 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.13 

31.4 

50 

-1.840 

-1 . 841 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

0.14 

31.4 

60 

-1.841 

-1  .  842 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

0.10 

31.3 

70 

-1 . 839 

-1.840 

34.495 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.13 

31.3 

80 

-1.839 

-1.841 

34.497 

27.773 

37.204 

46.210 

0.71 

31.1 

90 

-1.837 

-1.839 

34.497 

27.773 

37.204 

46.210 

-0.13 

31.0 

100 

-1 . 837 

-1.839 

34.497 

27.773 

37.204 

46.210 

0.04 

30.9 

110 

-1.835 

-1.837 

34 .496 

27.772 

37.203 

46.209 

-0.52 

31.0 

120 

-1 . 833 

-1.835 

34.497 

27.773 

37.204 

46.210 

0.49 

30.8 

130 

-1 . 830 

-1.833 

34 .497 

27.773 

37.204 

46.209 

-0.16 

30.8 

140 

-1.829 

-1.832 

34.498 

27.774 

37.204 

46.210 

0.50 

30.6 

150 

-1 . 807 

-1.810 

34.499 

27.774 

37.203 

46.208 

0.20 

30.6 

160 

-1.788 

-1.791 

34.499 

27.774 

37.201 

46.205 

-0.43 

30.6 

170 

-1.696 

-1.700 

34.506 

27.777 

37.199 

46.197 

0.91 

30.3 

180 

-1.660 

-1.664 

34.510 

27.779 

37.199 

46.194 

0.79 

30.0 

190 

-1.645 

-1.649 

34 . 510 

27.778 

37.197 

46.192 

-0.40 

30.0 

200 

-1.541 

-1.546 

34.513 

27.778 

37.190 

46.179 

-0.65 

30.1 

210 

-1.325 

-1.330 

34.538 

27.791 

37.190 

46.165 

1.93 

28.9 

220 

-0.802 

-0.809 

34.573 

27.800 

37.166 

46.111 

1.26 

28.4 

230 

-0.269 

-0.277 

34 . 613 

27.808 

37.142 

46.056 

1.19 

28.0 

240 

-0.023 

-0.032 

34.635 

27.813 

37.132 

46.033 

1.05 

27.6 

250 

0.082 

0.073 

34 . 644 

27.815 

37.127 

46.022 

0.54 

27.5 

260 

0.108 

0.098 

34.649 

27.818 

37.129 

46.022 

0.88 

27.3 

270 

0.191 

0.180 

34.654 

27.817 

37.123 

46.012 

-0.60 

27.4 

280 

0.229 

0.218 

34.655 

27.816 

37.120 

46.006 

-0.70 

27.6 

290 

0.245 

0.233 

34.659 

27.818 

37.121 

46.007 

0.83 

27.4 

300 

0.266 

0.254 

34 . 660 

27.818 

37.119 

46.004 

-0.41 

27.4 

325 

0.328 

0.315 

34.666 

27.819 

37.117 

45.998 

0.32 

27.4 

350 

0.355 

0.341 

34.669 

27.820 

37.117 

45.996 

0.29 

27.3 

375 

0.387 

0.371 

34.672 

27.821 

37.115 

45.993 

0.19 

27.3 

400 

0.406 

0.389 

34.673 

27.821 

37.114 

45.991 

-0.23 

27.4 

425 

0.415 

0.397 

34.676 

27.823 

37.116 

45.992 

0.48 

27.2 

450 

0.424 

0.405 

34.679 

27.825 

37.117 

45.993 

0.48 

27.1 

475 

0.426 

0.406 

34.680 

27.825 

37.118 

45.994 

0.30 

27.0 

500 

0.424 

0.402 

34.681 

27.826 

37.119 

45.995 

0.36 

26.9 

550 

0.419 

0.395 

34.681 

27.827 

37.120 

45.996 

0.18 

26.9 

600 

0.414 

0.388 

34.681 

27.827 

37.121 

45.997 

0.19 

26.9 

650 

0.412 

0.383 

34.684 

27.830 

37.124 

46.000 

0.41 

26.7 

700 

0.400 

0.369 

34.685 

27.832 

37.126 

46.004 

0.35 

26.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

24.5 

-1.841 

-1.841 

34.499 

99.1 

-1.836 

-1.838 

34.500 

200.6 

-1 . 496 

-1.501 

34.524 

299.8 

0.288 

0.276 

34.664 

500.3 

0.425 

0.403 

34 . 682 

701.5 

0.400 

0.369 

34.684 

ANT  V/2  Station:  358  CTD:  111  64  8.55  s  2  19.75  e  00 

bottom  depth:2406  air  temperature : -17 . 0  air  pressure:998  wind/s : 5 . 9 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 831 

-1.831 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

0.00 

32.2 

10 

-1.831 

-1.831 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

0.04 

32.1 

20 

-1.831 

-1.831 

34.488 

27.766 

37.196 

46.202 

-0.50 

32.1 

30 

-1 . 830 

-1.831 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

0.50 

32.0 

40 

-1.831 

-1.832 

34 . 488 

27.766 

37.196 

46.202 

-0.49 

32.0 

50 

-1.831 

-1.832 

34.488 

27.766 

37.196 

46.202 

0.04 

31.9 

60 

-1 . 831 

-1 . 832 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

0.51 

31.8 

70 

-1 . 831 

-1 . 832 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

0.04 

31.7 

80 

-1.831 

-1.833 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

0.04 

31.7 

90 

-1 . 827 

-1 . 829 

34.489 

27.766 

37.197 

46.203 

-0.19 

31.6 

100 

-1.825 

-1 . 827 

34.489 

27.766 

37.197 

46.202 

-0.13 

31 . 6 

110 

-1 . 826 

-1 . 828 

34.491 

27.768 

37.198 

46.204 

0.72 

31.4 

120 

-1 . 826 

-1 . 828 

34.490 

27.767 

37.198 

46.203 

-0.50 

31.4 

130 

-1 . 823 

-1.826 

34.490 

27.767 

37.197 

46.203 

-0.16 

31.3 

140 

-1 . 813 

-1.816 

34.491 

27.768 

37.197 

46.202 

0.40 

31.2 

150 

-1.577 

-1.580 

34 . 507 

27.774 

37.189 

46.179 

1.27 

30.7 

160 

-1.266 

-1.270 

34.549 

27.798 

37.193 

46.165 

2.65 

28.5 

170 

-0.280 

-0.286 

34.616 

27.811 

37.145 

46.060 

1.56 

27.8 

180 

0.075 

0.068 

34.638 

27.810 

37.123 

46.018 

-0.85 

28.0 

190 

0.200 

0.193 

34.647 

27.811 

37.116 

46.004 

-0.27 

28.0 

200 

0.262 

0.254 

34 . 651 

27.811 

37.112 

45.997 

-0.42 

28.1 

210 

0.294 

0.286 

34 . 654 

27.811 

37.111 

45.994 

0.37 

28.0 

220 

0.328 

0.319 

34.657 

27.812 

37.110 

45.990 

0.30 

28.0 

230 

0.370 

0.361 

34 . 663 

27.814 

37.110 

45.988 

0.82 

27.8 

240 

0.398 

0.388 

34.665 

27.814 

37.108 

45.985 

-0.24 

27.8 

250 

0.407 

0.397 

34.667 

27.815 

37.109 

45.985 

0.57 

27.7 

260 

0.408 

0.397 

34.665 

27.814 

37.107 

45.983 

-0.72 

27.9 

270 

0.418 

0.407 

34.666 

27.814 

37.107 

45.982 

0.23 

27.9 

280 

0.463 

0.451 

34.672 

27.816 

37.106 

45.979 

0.76 

27.7 

290 

0.489 

0.477 

34.674 

27.816 

37.105 

45.977 

-0.19 

27.8 

300 

0.493 

0.480 

3  4.67  5 

27.817 

37.105 

45.977 

0.42 

27.7 

325 

0.506 

0.492 

34 . 677 

27.818 

37.105 

45.976 

0.31 

27.7 

350 

0.504 

0.489 

34.680 

27.820 

37.108 

45.979 

0.57 

27.4 

375 

0.509 

0.493 

34.681 

27.821 

37.108 

4  5.97  9 

0.26 

27.4 

400 

0.516 

0.499 

34.682 

27.821 

37.108 

45.979 

0.22 

27.4 

425 

0.523 

0.505 

34.683 

27.822 

37.109 

45.979 

0.22 

27.4 

450 

0.523 

0.503 

34 . 685 

27.824 

37.110 

45.981 

0.46 

27.3 

475 

0.517 

0.496 

34.686 

27.825 

37.112 

45.983 

0.41 

27.2 

500 

0.513 

0.491 

34.685 

27.824 

37.112 

45.983 

-0.23 

27.3 

550 

0.500 

0.476 

34.688 

27.828 

37.116 

4  5. 98  8 

0.47 

27.0 

600 

0.487 

0.460 

34 . 688 

27.829 

37.118 

45.990 

0.27 

26.9 

650 

0.463 

0.434 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.28 

26.  9 

700 

0.450 

0.418 

34.688 

27.831 

37.123 

45.998 

0.35 

26.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

R© 

SI 

PO 

N  3 

N2 

25.5 

-1.830 

-1.830 

34.488 

100.9 

-1.825 

-1.827 

34.487 

203.3 

0.270 

0.262 

34 . 652 

299.1 

0.493 

0.480 

34.677 

501.5 

0.513 

0.491 

34.686 

702.0 

0.452 

0.420 

34.686 

:  43  86/08/26 

wind/d: 116 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  359  CTD:  112  64  3.85  s  2  7.25  e  02 

bottom  depth:2604  air  temperature : -18 . 0  air  pressure : 1000  wind/a:4. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.838 

-1.838 

34.470 

27.751 

37.183 

46.189 

0.00 

33.6 

10 

-1.838 

-1.838 

34 . 471 

27.752 

37.183 

46.190 

0.51 

33.5 

20 

-1.836 

-1.836 

34 . 472 

27.753 

37.184 

46.190 

0.49 

33.3 

30 

-1.836 

-1.837 

34.471 

27.752 

37.183 

46.190 

-0.50 

33.4 

40 

-1.836 

-1.837 

34.472 

27.753 

37.184 

46.190 

0.51 

33.2 

50 

-1.834 

-1.835 

34.473 

27.754 

37.185 

46.191 

0.49 

33.1 

60 

-1.835 

-1.836 

34 . 473 

27.754 

37.185 

46.191 

0.10 

33.0 

70 

-1.831 

-1.832 

34.473 

27.753 

37.184 

46.191 

-0.18 

33.0 

80 

-1.829 

-1 . 831 

34.473 

27.753 

37.184 

46.190 

-0.13 

32.9 

90 

-1.825 

-1.827 

34 .473 

27.753 

37.184 

46.190 

-0.19 

32.9 

100 

-1.845 

-1.847 

34 . 473 

27.754 

37.186 

46. 193 

0.44 

32.8 

110 

-1.847 

-1.849 

34.474 

27.755 

37.187 

46.194 

0.52 

32.6 

120 

-1.847 

-1.849 

34.474 

27.755 

37.187 

46.194 

0.05 

32.6 

130 

-1.810 

-1.813 

34.478 

27.757 

37.187 

46.192 

0.81 

32.3 

140 

-1.682 

-1 . 685 

34.485 

27.759 

37.181 

46.178 

0.70 

32.1 

150 

-1.372 

-1.376 

34.504 

27.765 

37.167 

46.146 

1.17 

31.6 

160 

-1.215 

-1.219 

34.541 

27.790 

37.181 

46.151 

2.73 

29.3 

170 

-0.048 

-0.054 

34 . 622 

27.804 

37.124 

46.026 

1.62 

28.5 

180 

0.588 

0.580 

34.663 

27.801 

37.084 

45.950 

-1.38 

29.1 

190 

0.688 

0.680 

34 . 672 

27.802 

37.079 

45.940 

0.43 

29.1 

200 

0.697 

0.688 

34.675 

27.804 

37.080 

45.941 

0.76 

28.9 

210 

0.697 

0.688 

34.675 

27.804 

37.080 

45.941 

0.10 

28.9 

220 

0.703 

0.694 

34.677 

27.806 

37.081 

4  5.94  2 

0.62 

28.8 

230 

0.706 

0.696 

34 . 680 

27.808 

37.083 

45.943 

0.84 

28.6 

240 

0.699 

0.689 

34 . 679 

27.807 

37.084 

45.944 

-0.30 

28.7 

250 

0.640 

0. 62  9 

34.676 

27.809 

37.088 

45.952 

0.73 

28.5 

260 

0.630 

0. 619 

34.677 

27.810 

37.090 

45.954 

0.69 

28.4 

270 

0.588 

0.576 

34.675 

27.811 

37.094 

45.960 

0.64 

28.3 

280 

0.719 

0.707 

34.688 

27.814 

37.088 

45.948 

0.65 

28.2 

290 

0.744 

0.731 

34 . 692 

27.815 

37.089 

45. 947 

0.68 

28.1 

300 

0.779 

0.766 

34.696 

27.816 

37.088 

45.  944 

0.48 

28.0 

325 

0.761 

0.747 

34.693 

27.815 

37.088 

4  5. 94  5 

-0.36 

28.2 

350 

0.63  9 

0.624 

34.685 

27.816 

37.096 

45.960 

0.55 

28.0 

375 

0.633 

0.617 

34 . 686 

27.818 

37.098 

45.962 

0.41 

27.9 

400 

0.535 

0.518 

34.677 

27.816 

37.102 

45.972 

-0.11 

27.9 

425 

0.515 

0.497 

34.677 

27.818 

37.105 

45. 976 

0.44 

27.8 

450 

0.514 

0.494 

34.679 

27.819 

37.107 

45.978 

0.47 

27.7 

475 

0.522 

0.501 

34.682 

27.821 

37.108 

45.979 

0.49 

27.5 

500 

0.533 

0.511 

34.685 

27.823 

37.109 

45. 979 

0.46 

27.4 

550 

0.488 

0.464 

34.682 

27.824 

37.113 

4  5. 98  5 

0.27 

27.3 

600 

0.521 

0.494 

34.688 

27.827 

37.114 

45.985 

0.39 

27.2 

650 

0.512 

0.483 

34.688 

27.827 

37.115 

45.986 

0.24 

27.2 

700 

0.497 

0.465 

34.691 

27.831 

37.119 

45.992 

0.49 

26.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

40.4 

-1.835 

-1.836 

34.473 

88.1 

-1.826 

-1.828 

34.475 

191.9 

0.701 

0.693 

34.675 

300.4 

0.778 

0.765 

34.694 

508.2 

0.528 

0.506 

34.684 

709.2 

0.491 

0.459 

34.688 

41  86/08/26 

wind/d: 130 


FI  F2 


ANT  V/2 

Station : 

360 

CTD : 

113  63 

58.56  £ 

:  1  54. 

24  E 

04:50 

86/08/26 

bottom  depth: 3023  air 

temperature : -1 9 

. 0  air  pressure: 

1003  w 

ind/s : 4 . 

5  wind/d: 155 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.849 

-1.849 

34.448 

27.734 

37.166 

46.174 

0.00 

35.3 

10 

-1.850 

-1.850 

34 . 450 

27.735 

37.168 

46.175 

0.72 

35.1 

20 

-1.850 

-1 . 850 

34.448 

27.734 

37.166 

46.174 

-0.71 

35.2 

30 

-1.850 

-1.851 

34.450 

27.735 

37.168 

46.175 

0.71 

34.9 

40 

-1.850 

-1.851 

34.449 

27.734 

37.167 

46.175 

-0.50 

35.0 

50 

-1.850 

-1.851 

34.450 

27.735 

37.168 

46.175 

0.51 

34.8 

60 

-1.850 

-1.851 

34.450 

27.735 

37.168 

46.175 

0.04 

34.8 

70 

-1.851 

-1.852 

34 . 450 

27.735 

37.168 

46.176 

0.10 

34.7 

80 

-1.851 

-1 . 853 

34.449 

27.734 

37.167 

46.175 

-0.50 

34.7 

90 

-1 . 851 

-1 . 853 

34.450 

27.735 

37.168 

46.176 

0.50 

34 . 6 

100 

-1 . 851 

-1.853 

34 .451 

27.736 

37.169 

46.177 

0.51 

34 . 4 

110 

-1 . 850 

-1.852 

34.451 

27.736 

37.169 

46.176 

-0.09 

34 . 4 

120 

-1 . 839 

-1.841 

34 . 453 

27.737 

37.169 

46.176 

0. 64 

34.2 

130 

-1.782 

-1.785 

34.454 

27.737 

37.165 

46.169 

-0.54 

34.2 

140 

-1.701 

-1.704 

34 . 473 

27.750 

37.173 

46.171 

2.00 

33.0 

150 

-1.603 

-1 . 606 

34.491 

27.762 

37.178 

46.171 

1.88 

31.8 

160 

-1.422 

-1.426 

34.504 

27.767 

37.172 

46.154 

1.12 

31 . 4 

170 

-1.223 

-1.227 

34.517 

27.770 

37.163 

46.133 

0.93 

31.1 

180 

-1.006 

-1.011 

34.535 

27.777 

37.156 

46.113 

1.30 

30.6 

190 

-0.787 

-0.793 

34.556 

27.785 

37.151 

46.095 

1.48 

29.9 

200 

-0.335 

-0.342 

34.590 

27.792 

37.130 

46.049 

1.19 

29.4 

210 

0.185 

0.177 

34.636 

27.803 

37.109 

45.998 

1.49 

28.8 

220 

0.313 

0.304 

34.646 

27.804 

37.103 

45.984 

0.16 

28.7 

230 

0.398 

0.389 

34.655 

27.806 

37.100 

45.977 

0.75 

28.6 

240 

0.278 

0.268 

34.648 

27.807 

37.108 

45.992 

0.81 

28.4 

250 

0.379 

0.369 

34.657 

27.809 

37.104 

45.982 

0.49 

28.3 

260 

0.435 

0.424 

34 . 664 

27.811 

37.103 

45.978 

0.79 

28.1 

270 

0.474 

0.463 

34.668 

27.812 

37.102 

4  5. 97  4 

0.45 

28.1 

280 

0.559 

0.547 

34.675 

27.813 

37.097 

45.965 

-0.18 

28.1 

290 

0.593 

0.581 

34.680 

27.815 

37.097 

45.963 

0.73 

28.0 

300 

0.589 

0.576 

34.680 

27.815 

37.098 

45.964 

0.31 

28.0 

325 

0.519 

0.505 

34.675 

27.815 

37.102 

45.973 

0.34 

27.9 

350 

0.474 

0.459 

34 . 672 

27.816 

37.105 

45.978 

0.31 

27.9 

375 

0.543 

0.527 

34.682 

27.820 

37.105 

45.974 

0.64 

27.6 

400 

0.533 

0.516 

34.682 

27.820 

37.106 

45.976 

0.32 

27.5 

425 

0.527 

0.509 

34.681 

27.820 

37.106 

4  5.97  7 

-0.19 

27.6 

450 

0.534 

0.514 

34.682 

27.821 

37.107 

45.976 

0.22 

27.6 

475 

0.535 

0.514 

34.685 

27.823 

37.109 

45.979 

0.55 

27.4 

500 

0.533 

0.511 

34.684 

27.822 

37.109 

45.979 

-0.27 

27.5 

550 

0.519 

0.495 

34.684 

27.823 

37.110 

45.981 

0.28 

27.4 

600 

0.508 

0.481 

34.687 

27.827 

37.114 

45.986 

0.46 

27.2 

650 

0.500 

0.471 

34.686 

27.826 

37.115 

45.987 

0.03 

27.2 

700 

0.481 

0.449 

34.688 

27.829 

37.119 

45.992 

0.45 

27.0 

750 

0.467 

0.433 

34.686 

27.829 

37.119 

45.994 

-0.13 

27.0 

800 

0.441 

0.404 

34.687 

27.831 

37.123 

45.999 

0.44 

26.8 

850 

0.421 

0.382 

34.686 

27.832 

37.125 

46.002 

0.26 

26.8 

900 

0.406 

0.364 

34.684 

27.831 

37.126 

46.004 

-0.09 

26.8 

950 

0.385 

0.340 

34.684 

27.832 

37.128 

46.008 

0.35 

26.7 

1000 

0.364 

0.317 

34.685 

27.835 

37.132 

46.013 

0.42 

26.5 

1100 

0.320 

0.268 

34.684 

27.837 

37.137 

46.020 

0.33 

26.2 

1200 

0.282 

0.224 

34.683 

27.838 

37.141 

46.027 

0.31 

26.0 

1300 

0.241 

0.178 

34.681 

27.839 

37.145 

46.033 

0.29 

25.8 

1400 

0.196 

0.127 

34.678 

27.839 

37.148 

46.039 

0.27 

25.7 

1500 

0.152 

0.077 

34.677 

27.841 

37.153 

46.047 

0.35 

25.3 

1600 

0.103 

0.023 

34.675 

27.843 

37.158 

46.054 

0.35 

25.0 

1700 

0.073 

-0.014 

34.673 

27.843 

37.160 

46.059 

0.25 

24.9 

1800 

0.038 

-0.055 

34.669 

27.842 

37.161 

46.063 

0.19 

24 . 8 

1900 

0.009 

-0.090 

34.670 

27.845 

37.166 

46.069 

0.38 

24.4 

2000 

-0.036 

-0.141 

34.668 

27.846 

37.170 

46.076 

0.35 

24.0 

2100 

-0.066 

-0.178 

34.666 

27.846 

37.173 

46.081 

0.28 

23.8 

2200 

-0.093 

-0.211 

34 . 666 

27.848 

37.176 

46.086 

0.34 

23.5 

2300 

-0.116 

-0.241 

34.664 

27.847 

37.178 

46.090 

0.24 

23.3 

2400 

-0.147 

-0.279 

34.665 

27.850 

37.183 

46.097 

0.40 

22.8 

2500 

-0.166 

-0.305 

34.664 

27.851 

37.185 

46.100 

0.27 

22.6 

2600 

-0.188 

-0.335 

34.663 

27.851 

37.187 

46.104 

0.30 

22.4 

2700 

-0.204 

-0.358 

34.661 

27.851 

37.188 

46.107 

0.21 

22.2 

2800 

-0.213 

-0.375 

34.661 

27.852 

37.190 

46.109 

0.26 

22.0 

2900 

-0.216 

-0.386 

34.660 

27.851 

37.191 

46.110 

0.14 

22.0 

3000 

-0.217 

-0.395 

34.659 

27.851 

37.191 

46.111 

0.12 

21 . 9 

3015 

-0.217 

-0.397 

34.660 

27.852 

37.192 

46.112 

0.44 

21.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.1 

-1.850 

-1.850 

34.448 

7.21 

71.8 

2.11 

29.60 

0.29 

4.389 

1.886 

40.2 

-1.847 

-1.848 

34.448 

7.22 

71.7 

2.11 

29.60 

0.29 

4.463 

1 . 922 

70.0 

-1.851 

-1.852 

34.450 

7.22 

71 . 9 

2.10 

29.50 

0.29 

100.0 

-1 . 847 

-1.849 

34.450 

7.21 

71 . 9 

2.11 

29.60 

0.29 

4.456 

1 . 913 

143.9 

-1.695 

-1.698 

34.483 

7.19 

75.0 

2.10 

29.70 

0.26 

4.327 

1.864 

200.1 

-0.172 

-0.179 

34.592 

5.69 

92.8 

2.22 

31.50 

0.13 

2.161 

0.929 

249.4 

0.393 

0.383 

34.661 

4.89 

104 . 9 

2.27 

32.50 

0.01 

0.825 

0.356 

349.5 

0.479 

0.464 

34.674 

4.80 

109.5 

2.28 

32.60 

0.01 

0.564 

0.244 

400.3 

0.528 

0.511 

34.681 

4.74 

112.7 

2.30 

32.60 

0.01 

0.394 

0.175 

480.4 

0.532 

0.511 

34.686 

4 . 68 

115.8 

2.31 

32.90 

0.02 

0.276 

0.121 

600.4 

0.507 

0.480 

34.688 

4  .  66 

118.9 

2.32 

33.00 

0.198 

0.087 

750.0 

0.462 

0.428 

34.687 

4 . 66 

122.0 

2.32 

33.20 

0.141 

0.067 

869.7 

0.406 

0.366 

34.687 

4  .  68 

124.4 

2.33 

33.20 

0.02 

0.091 

0.041 

997.0 

0.363 

0.316 

34. 685 

4.72 

125.9 

2.33 

33.30 

0.02 

0.077 

0.037 

1200.6 

0.281 

0.223 

34.682 

4.78 

127.3 

2.34 

33.20 

0.02 

0.061 

0.029 

1400.3 

0.197 

0.128 

34. 678 

4.88 

128.4 

2.33 

33.20 

0.02 

0.065 

0.030 

1600.1 

0.103 

0.023 

34.674 

4 . 99 

128.4 

2.33 

33.10 

0.03 

0.079 

0.037 

1782.9 

0.035 

-0.057 

34.673 

5.02 

129.3 

2.32 

33.20 

0.03 

0.085 

0.038 

2000.6 

-0.035 

-0.140 

34.667 

5.15 

128.8 

2.29 

33.10 

0.03 

0.104 

0.048 

2200.1 

-0.093 

-0.211 

34.665 

5.22 

129.2 

2.30 

32.90 

0.127 

0.061 

2400.8 

-0.147 

-0.279 

34.663 

5.27 

130.0 

2.30 

32.90 

0.02 

0.133 

0.063 

2599.1 

-0.190 

-0.337 

34 . 662 

5.32 

130.6 

2.30 

32.80 

0.02 

0.144 

0.066 

2800.3 

-0.214 

-0.376 

34 . 663 

5.37 

130.6 

2.30 

32.70 

0.02 

0.168 

0.079 

3015.3 

-0.218 

-0.398 

34 . 660 

5.38 

131.3 

2.29 

32.70 

0.03 

0.179 

0.084 

ANT  V/2  Station:  361  CTD:  114  63  54.91  s  1  39.28  e 

bottom  depth: 3767  air  temperature : -21 . 0  air  pressure : 1007  wind/* : 6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.817 

-1.817 

34.381 

27.678 

37.110 

46.117 

0.00 

40.5 

10 

-1.816 

-1.816 

34.379 

27.677 

37.108 

46.115 

-0.72 

40.6 

20 

-1.815 

-1.815 

34.379 

27.677 

37.108 

46.115 

-0.08 

40.6 

30 

-1.815 

-1.816 

34.380 

27.677 

37.109 

46.116 

0.51 

40.4 

40 

-1.814 

-1.815 

34.382 

27.679 

37.110 

46.117 

0.71 

40.2 

50 

-1.813 

-1.814 

34.387 

27.683 

37.114 

46.121 

1.12 

39.8 

60 

-1.817 

-1.818 

34.392 

27.687 

37.119 

46.125 

1.14 

39.3 

70 

-0.562 

-0.564 

34.500 

27.730 

37.083 

46.015 

3.55 

35.5 

80 

0.190 

0.187 

34.588 

27.764 

37.070 

45.960 

3.15 

32.4 

90 

0.594 

0.590 

34.636 

27.779 

37.061 

45.928 

2.10 

31.1 

100 

0.940 

0. 93  6 

34 . 647 

27.766 

37.028 

45.876 

-2.10 

32.4 

110 

0.985 

0.980 

34 . 656 

27.770 

37.030 

45.875 

1.14 

32.1 

120 

1.001 

0.996 

34 . 661 

27.773 

37.032 

45.876 

0.96 

31.8 

130 

1.013 

1.007 

34.664 

27.775 

37.033 

45.877 

0.71 

31.7 

140 

1.133 

1.127 

34.683 

27.782 

37.033 

45.870 

1.45 

31.1 

150 

1.163 

1.156 

34.690 

27.786 

37.035 

45.870 

1.04 

30.8 

160 

1.175 

1 . 168 

34.692 

27.787 

37.035 

45.870 

0.49 

30.7 

170 

1.127 

1.119 

34.689 

27.787 

37.039 

45.876 

0.59 

30.7 

180 

1.085 

1.077 

34 . 683 

27.785 

37.039 

45.879 

-0.74 

30.8 

190 

1.011 

1.002 

34.676 

27.785 

37.043 

45.887 

-0.28 

30.9 

200 

0.965 

0.956 

34 . 680 

27.791 

37.052 

45.898 

1.43 

30.3 

210 

0.905 

0.896 

34 . 674 

27.790 

37.055 

45.904 

-0.40 

30.4 

220 

0.941 

0.931 

34.682 

27.794 

37.057 

45.904 

1.10 

30.0 

230 

0.949 

0.939 

34 . 692 

27.802 

37.063 

45. 910 

1.53 

29.3 

240 

0.964 

0.953 

34.685 

27.795 

37.056 

45.902 

-1.44 

30.0 

250 

0.952 

0.941 

34.683 

27.795 

37.056 

45.903 

-0.47 

30.1 

260 

0.974 

0.962 

34 . 689 

27.798 

37.058 

45. 904 

1.01 

29.8 

270 

0.931 

0.919 

34.687 

27.799 

37.062 

45.910 

0.70 

29.7 

280 

0.913 

0.900 

34.689 

27.802 

37.066 

45.915 

0.96 

29.  4 

290 

0. 93  4 

0.921 

34.691 

27.802 

37.065 

45.913 

0.18 

29.4 

300 

0. 93  8 

0.924 

34.690 

27.801 

37.064 

45.911 

-0.58 

29.6 

325 

0.836 

0.821 

34.687 

27.805 

37.074 

45.927 

0.81 

29.1 

350 

0.801 

0.785 

34.687 

27.808 

37.078 

45. 933 

0.58 

28.9 

375 

0.768 

0.751 

34.685 

27.808 

37.081 

45.938 

0.34 

28.9 

400 

0.782 

0.764 

34.689 

27.811 

37.082 

4  5.93  9 

0.53 

28.7 

425 

0.716 

0.697 

34.687 

27.813 

37.089 

4  5. 94  9 

0.65 

28.4 

450 

0.802 

0.781 

34.696 

27.815 

37.086 

45.941 

0.32 

28.4 

475 

0.745 

0.723 

34.695 

27.818 

37.092 

45.950 

0.68 

28.1 

500 

0.767 

0.744 

34.697 

27.818 

37.091 

45.948 

0.03 

28.2 

550 

0.779 

0.753 

34.702 

27.822 

37.094 

45.950 

0.45 

27.9 

600 

0.618 

0.591 

34.688 

27.821 

37.102 

45.968 

0.32 

27.9 

650 

0.608 

0.578 

34.691 

27.824 

37.106 

45.972 

0.46 

27.6 

700 

0.614 

0.581 

34.695 

27.827 

37.109 

45.975 

0.43 

27.4 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

39.4 

-1.814 

-1.815 

34.378 

99.3 

0.960 

0.956 

34.648 

199.8 

0.90  9 

0.900 

34.660 

399.8 

0.769 

0.751 

34 . 690 

595.9 

0.623 

0.596 

34.689 

700.9 

0.615 

0.582 

34.692 

09:20  86/08/26 

4  wind/d: 165 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  362  CTD:  115  63  49.25  s  1  27.39  e 

bottom  depth:4629  air  temperature : -2 1 . 0  air  pressure : 1008  wind/s : 0 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.752 

-1.752 

34.307 

27.616 

37.045 

46.049 

0.00 

46.4 

10 

-1 . 752 

-1.752 

34.309 

27.618 

37.047 

46.051 

0.71 

46.2 

20 

-1 . 754 

-1.754 

34 . 309 

27.618 

37.047 

46.051 

0.14 

46.1 

30 

-1.711 

-1.712 

34.313 

27.620 

37.046 

46.048 

0.80 

45.9 

40 

-1.688 

-1.689 

34.317 

27.623 

37.047 

46.048 

0.90 

45.5 

50 

-1 . 284 

-1.285 

34.404 

27.681 

37.079 

46.054 

4.24 

40.1 

60 

0.305 

0.303 

34.556 

27.731 

37.032 

45.915 

3.87 

35.5 

70 

1.046 

1.043 

34.634 

27.748 

37.005 

45.847 

2.21 

34.1 

80 

1.140 

1.136 

34.646 

27.752 

37.003 

45.840 

0.99 

33.8 

90 

1.231 

1.227 

34.658 

27.755 

37.001 

45.833 

1.00 

33.5 

100 

1.254 

1.249 

34.664 

27.758 

37.003 

45.833 

1.00 

33.2 

110 

1.277 

1.272 

34 . 671 

27.762 

37.005 

45.835 

1.12 

32.9 

120 

1.282 

1.276 

34 . 675 

27.765 

37.008 

45.837 

0.95 

32.7 

130 

1.281 

1.275 

34 . 677 

27.767 

37.010 

45.839 

0.73 

32.5 

140 

1.277 

1.270 

34.679 

27.769 

37.012 

45.841 

0.78 

32.4 

150 

1.271 

1.264 

34.682 

27.772 

37.015 

45.845 

0.95 

32.1 

160 

1.259 

1.251 

34.682 

27.773 

37.017 

45.847 

0.54 

32.1 

170 

1.252 

1.244 

34 . 682 

27.773 

37.018 

45.848 

0.42 

32.1 

180 

1.234 

1.226 

34.684 

27.776 

37.022 

45.853 

0.97 

31.8 

190 

1.210 

1.201 

34.686 

27.779 

37.026 

45.859 

1.04 

31.5 

200 

1.205 

1.196 

34.688 

27.781 

37.028 

45.862 

0.79 

31.3 

210 

1.196 

1.186 

34.691 

27.784 

37.032 

45.866 

0.99 

31.1 

220 

1.199 

1.189 

34.694 

27.787 

37.034 

45.867 

0.83 

30.9 

230 

1.188 

1.177 

34.696 

27.789 

37.037 

45.871 

0.88 

30.7 

240 

1.182 

1.171 

34.695 

27.789 

37.037 

45.871 

-0.31 

30.8 

250 

1.173 

1.161 

34.698 

27.792 

37.041 

45.875 

0.99 

30.5 

260 

1.172 

1.160 

34.698 

27.792 

37.041 

45.876 

0.19 

30.5 

270 

1.135 

1.122 

34 . 697 

27.794 

37.045 

45.882 

0.80 

30.4 

280 

1.128 

1.115 

34.698 

27.795 

37.046 

45.884 

0.65 

30.3 

290 

1.115 

1.101 

34.697 

27.795 

37.047 

45.885 

0.26 

30.3 

300 

1.102 

1.088 

34.698 

27.797 

37.050 

45.888 

0.76 

30.1 

325 

1.076 

1.061 

34.699 

27.799 

37.054 

45.894 

0.60 

29.9 

350 

1.049 

1.032 

34.702 

27.804 

37.060 

45.901 

0.76 

29.5 

375 

1.049 

1.031 

34.704 

27.805 

37.062 

45.903 

0.46 

29.5 

400 

1.027 

1.008 

34.705 

27.808 

37.065 

45.908 

0.57 

29.3 

425 

0.995 

0.975 

34.704 

27.809 

37.068 

45.913 

0.47 

29.2 

450 

0.971 

0.950 

34.705 

27.812 

37.072 

45. 918 

0.59 

29.0 

475 

0.940 

0.917 

34.704 

27.813 

37.076 

45.923 

0.47 

28.9 

500 

0.908 

0.884 

34.705 

27.816 

37.080 

45.930 

0.65 

28.6 

550 

0.855 

0.829 

34.702 

27.817 

37.085 

45.937 

0.36 

28.5 

600 

0.726 

0.698 

34.696 

27.821 

37.096 

45. 955 

0.60 

28.1 

650 

0.672 

0.642 

34.693 

27.822 

37.100 

45.963 

0.36 

28.0 

700 

0.607 

0.574 

34.689 

27.823 

37.105 

45.971 

0.37 

27.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

14.6 

-1.752 

-1.752 

34.308 

34.5 

-1.727 

-1.728 

34.313 

99.3 

1.254 

1.249 

34.667 

298.6 

1.098 

1.084 

34.700 

499.4 

0.906 

0.882 

34.705 

701.3 

0.611 

0.578 

34.688 

11:24  86/08/26 

5  wind/d: 170 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  363  CTD:  116  63  37.51  s  1  28. is  e  20:00  86/08/26 

bottom  depth: 5239  air  temperature : -19 . 0  air  pressure : 1009  wind/s: 0.7  wind/d: 355 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.857 

-1.857 

34.290 

27.605 

37.041 

46.052 

0.00 

47.4 

10 

-1.859 

-1.859 

34.290 

27. 605 

37.041 

46.052 

0.13 

47.4 

20 

-1.859 

-1.859 

34 . 291 

27.606 

37.042 

46.053 

0.51 

47.2 

30 

-1.859 

-1 .860 

34.291 

27.606 

37.042 

46.053 

0.04 

47.2 

40 

-1.858 

-1 .859 

34.291 

27.606 

37.042 

46.053 

-0.08 

47.1 

50 

-1 . 858 

-1.859 

34 . 291 

27.606 

37.042 

46.053 

0.04 

47.0 

60 

-1 . 858 

-1.859 

34 . 293 

27.608 

37.044 

46.054 

0.71 

46.8 

70 

-1.840 

-1.841 

34.300 

27.613 

37.048 

46.057 

1.27 

46.3 

80 

-1.822 

-1.824 

34.315 

27.625 

37.058 

46.066 

1.91 

45.1 

90 

-1.716 

-1.718 

34 . 329 

27.633 

37.060 

46.061 

1 . 60 

44.3 

100 

-1.299 

-1.301 

34.378 

27.660 

37.060 

46.037 

2.85 

41 . 8 

110 

-0.444 

-0.448 

34.478 

27.707 

37.053 

45.979 

3.71 

37.6 

120 

1.036 

1.031 

34.640 

27.754 

37.011 

45.854 

3.62 

33.6 

130 

1.217 

1.211 

34.656 

27.755 

37.001 

45.834 

-0.12 

33.7 

140 

1.282 

1.275 

34.663 

27.756 

36.999 

45.828 

0.53 

33.6 

150 

1.263 

1.256 

34.667 

27.760 

37.004 

45.835 

1.21 

33.2 

160 

1.240 

1.232 

34.666 

27.761 

37.006 

45.838 

0.54 

33.2 

170 

1.172 

1 .164 

34.665 

27.765 

37.014 

45.849 

1.15 

32.8 

180 

1.170 

1.162 

34.668 

27.768 

37.017 

45.852 

0. 90 

32.6 

190 

1.180 

1.171 

34.671 

27.769 

37.018 

45.853 

0.73 

32.4 

200 

1.180 

1.171 

34 . 672 

27.770 

37.019 

45.854 

0.51 

32.4 

210 

1.180 

1.170 

34 . 676 

27.774 

37.022 

45.857 

1.01 

32.1 

220 

1.192 

1.182 

34.680 

27.776 

37.024 

45.858 

0.86 

31.9 

230 

1.180 

1.169 

34.681 

27.778 

37.026 

45.861 

0.74 

31.8 

240 

1.188 

1.177 

34 . 690 

27.784 

37.032 

45.866 

1 . 44 

31.2 

250 

1 . 186 

1.174 

34 . 692 

27.786 

37.034 

45.868 

0.75 

31.0 

260 

1.178 

1.166 

34 . 694 

27.788 

37.037 

45.872 

0.84 

30.9 

270 

1.149 

1.136 

34.693 

27.790 

37.040 

45.876 

0.67 

30.8 

280 

1.131 

1.118 

34.693 

27.791 

37.042 

45.879 

0.66 

30.7 

290 

1.119 

1.105 

34.694 

27.792 

37.044 

45.882 

0.74 

30.5 

300 

1.078 

1.064 

34.692 

27.794 

37.048 

45.888 

0.70 

30.4 

325 

1.061 

1.046 

34.694 

27.796 

37.052 

45.893 

0.61 

30.2 

350 

1.018 

1.002 

34.694 

27.799 

37.057 

45.901 

0.65 

29.9 

375 

1.012 

0.994 

34.697 

27.802 

37.061 

45.904 

0.61 

29.7 

400 

0.990 

0.971 

34.696 

27.803 

37.063 

45. 908 

0.35 

29.  7 

425 

0. 94  4 

0.924 

34.696 

27.806 

37.068 

45. 916 

0.68 

29.4 

450 

0.920 

0.899 

34.694 

27.806 

37.070 

45.919 

0.21 

29.4 

475 

0.903 

0.881 

34.697 

27.810 

37.074 

45.924 

0.69 

29.1 

500 

0.876 

0.852 

34.699 

27.813 

37.080 

45. 931 

0.69 

28.8 

550 

0.827 

0.801 

34.698 

27.816 

37.085 

4  5.93  9 

0.45 

28.6 

600 

0.728 

0.700 

34.692 

27.817 

37.092 

45.952 

0.45 

28.4 

650 

0.723 

0.692 

34.696 

27.821 

37.096 

45.956 

0.49 

28.1 

700 

0.656 

0.623 

34.693 

27.823 

37.102 

45.966 

0.45 

27.9 

750 

0.626 

0.591 

34.691 

27.823 

37.105 

45.970 

0.26 

27.9 

800 

0.596 

0.558 

34.692 

2  7  r8  2  6 

37.109 

45.977 

0.47 

27.6 

850 

0.561 

0.521 

34.688 

27.825 

37.111 

45.980 

-0.04 

27.7 

900 

0.535 

0.492 

34.690 

27.828 

37.116 

45.986 

0.50 

27.4 

950 

0.481 

0.436 

34.687 

27.829 

37.120 

45.994 

0.39 

27.2 

1000 

0.457 

0.409 

34.685 

27.829 

37.121 

45.997 

0.21 

27.2 

1100 

0.409 

0.356 

34.682 

27.830 

37.125 

46.004 

0.27 

27.1 

1200 

0.357 

0.298 

34.683 

27.834 

37.133 

46.014 

0.43 

26.6 

1300 

0.317 

0.253 

34.680 

27.834 

37.135 

46.020 

0.24 

26.6 

1400 

0.278 

0.208 

34.680 

27.837 

37.141 

46.027 

0.37 

26.2 

1500 

0.233 

0.157 

34.677 

27.837 

37.144 

46.033 

0.28 

26.1 

1600 

0.189 

0.107 

34.676 

27.839 

37.149 

46.041 

0.36 

25.7 

1700 

0.147 

0.060 

34.674 

27.840 

37.153 

46.047 

0.32 

25.5 

1800 

0.101 

0.007 

34.672 

27.841 

37.157 

46.055 

0.35 

25.2 

1900 

0.068 

-0.032 

34 . 670 

27.842 

37.160 

46.060 

0.29 

25.0 

2000 

0.026 

-0.080 

34 . 668 

27.842 

37.163 

46.066 

0.34 

24.7 

2100 

-0.005 

-0.118 

34.666 

27.843 

37.166 

46.071 

0.29 

24.5 

2200 

-0.043 

-0.162 

34 . 665 

27.844 

37.170 

46.077 

0.37 

24.1 

2300 

-0.061 

-0.187 

34.664 

27.845 

37.172 

46.081 

0.26 

23.9 

2400 

-0.091 

-0.224 

34.664 

27.847 

37.176 

46.087 

0.37 

23.5 

2500 

-0.119 

-0.259 

34.662 

27.847 

37.178 

46.091 

0.29 

23.3 

2600 

-0.147 

-0.295 

34 . 661 

27.848 

37.181 

46.096 

0.33 

23.0 

2700 

-0.164 

-0.319 

34.661 

27.849 

37.184 

46.100 

0.31 

22.7 

2800 

-0.186 

-0.349 

34 . 662 

27.851 

37.188 

46.106 

0.38 

22.3 

2900 

-0.197 

-0.368 

34 . 661 

27.851 

37.189 

46.108 

0.23 

22.1 

3000 

-0.210 

-0.389 

34.660 

27.851 

37.191 

46.111 

0.25 

21.9 

3200 

-0.237 

-0.432 

34.659 

27.853 

37.195 

46.117 

0.28 

21.5 

3400 

-0.259 

-0.471 

34.659 

27.854 

37.199 

46.123 

0.29 

21.0 

3600 

-0.285 

-0.515 

34.656 

27.854 

37.201 

46.128 

0.25 

20.7 

3800 

-0.308 

-0.556 

34.656 

27.856 

37.205 

46.135 

0.31 

20.1 

4000 

-0.319 

-0.586 

34.657 

27.858 

37.209 

46.141 

0.29 

19.7 

4200 

-0.334 

-0.620 

34.655 

27.858 

37.211 

46.144 

0.25 

19.4 

4400 

-0.347 

-0.653 

34 . 653 

27.858 

37.213 

46.148 

0.25 

19.1 

4600 

-0.366 

-0.693 

34 . 652 

27.859 

37.217 

46.154 

0.31 

18.7 

4800 

-0.412 

-0.759 

34.650 

27.860 

37.222 

46.163 

0.40 

17.8 

5000 

-0.440 

-0.808 

34.646 

27.859 

37.224 

46.167 

0.30 

17.4 

5117 

-0.442 

-0.823 

34.646 

27.859 

37.225 

46.170 

0.27 

17.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.8 

-1.859 

-1.859 

34.287 

7.20 

67.9 

2.09 

29.60 

0.21 

4.425 

1.892 

15.2 

-1.859 

-1 . 859 

34 . 290 

67.7 

2.11 

29.70 

0.21 

25.5 

-1.858 

-1.858 

34.287 

7.18 

67.7 

2.02 

29.30 

0.24 

60.5 

-1.852 

-1.853 

34.289 

7.20 

67.6 

2.10 

29.50 

0.21 

4.534 

1.946 

150.1 

1.280 

1.273 

34.669 

4.36 

96.7 

2.31 

32.80 

0.00 

0.452 

0.195 

24  9.4 

1 . 188 

1.176 

34.694 

4.45 

101.5 

2.29 

32.50 

0.00 

0.304 

0.122 

350.0 

1.015 

0.999 

34.696 

4.50 

106.1 

2.29 

32.80 

0.00 

0.273 

0.110 

440.1 

0.925 

0.904 

34.698 

4.55 

109.4 

2.29 

32.60 

0.00 

0.213 

0.085 

613.4 

0.726 

0.697 

34.692 

4.63 

114.9 

2.30 

32 . 90 

0.00 

0.182 

0.083 

800.8 

0.597 

0.559 

34.693 

4.70 

118.4 

2.29 

32.80 

0.113 

0.052 

1120.1 

0.394 

0.340 

34.684 

4.72 

124.0 

2.33 

33.30 

0.01 

0.085 

0.038 

1200.3 

0.357 

0.298 

34.683 

4.72 

124.9 

2.33 

33.30 

-0.01 

0.085 

0.041 

1400.3 

0.278 

0.208 

34.680 

126.8 

2.33 

33.30 

-0.01 

0.065 

0.027 

1599.8 

0.188 

0.106 

34.677 

CD 

CD 

127.9 

2.35 

33.10 

0.01 

0.068 

0.033 

1799.9 

0.102 

0.008 

34.673 

128.6 

2.35 

33.10 

0.01 

0.078 

0.034 

2098.8 

-0.005 

-0.118 

34.667 

128.1 

2.32 

33.00 

-0.01 

C.105 

0.043 

2499. 8 

-0.120 

-0.260 

34 . 663 

127.7 

2.29 

32.30 

0.01 

0.140 

0.0  63 

2999.8 

-0.210 

-0.389 

34.657 

127.5 

2.23 

31.80 

0.07 

0.150 

0.066 

3513.3 

-0.274 

-0.496 

34 . 654 

126.7 

2.27 

32.20 

0.02 

0.150 

0.066 

4000.6 

-0.319 

-0.586 

34.654 

126.8 

2.20 

31.50 

0.01 

0.119 

0.056 

4486.2 

-0.351 

-0.666 

34 . 650 

5.65 

129.7 

2.22 

31.70 

0.06 

0.149 

0.070 

4999.7 

-0.440 

-0.807 

34.648 

122.9 

2.25 

32.00 

0.01 

0.165 

0.083 

5088.7 

-0.442 

-0.819 

34.648 

122.6 

2.14 

30.80 

0.19 

0.166 

0.085 

5115.0 

-0.441 

-0.821 

34.649 

5.75 

122.3 

2.2C 

31.40 

0.08 

0.170 

0.085 

ANT  V/2  Station:  364  CTD :  117  63  32.17  s  1  52. 06  e 

bottom  depth: 5121  air  temperature : -6 . 7  air  pressure : 1003  wind/s : 9 . 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.818 

-1.818 

34.332 

27.638 

37.071 

46.079 

0.00 

44.3 

10 

-1.820 

-1.820 

34.332 

27.638 

37.071 

46.079 

0.13 

44.2 

20 

-1.818 

-1 . 818 

34.333 

27.639 

37.072 

46.080 

0.49 

44.1 

30 

-1.812 

-1.813 

34.332 

27.638 

37.070 

46.078 

-0.55 

44.1 

40 

-1 . 800 

-1.801 

34.330 

27.636 

37.068 

46.075 

-0.78 

44.2 

50 

-1.811 

-1.812 

34.332 

27.638 

37.070 

46.078 

0.78 

44.0 

60 

-1.819 

-1 . 820 

34.332 

27.638 

37.071 

4  6.079 

0.27 

43.9 

70 

-1.789 

-1.790 

34.336 

27.641 

37.072 

46.078 

0.87 

43.6 

80 

-1.742 

-1.744 

34.340 

27.643 

37.071 

46.074 

0.76 

43.4 

90 

-1.760 

-1.762 

34.341 

27.644 

37.073 

46.077 

0.65 

43.2 

100 

-1.785 

-1.787 

34.344 

27.647 

37.078 

46.083 

1.01 

42.8 

110 

-1.786 

-1.788 

34.344 

27.647 

37.078 

46.084 

0.11 

42.8 

120 

-1.786 

-1.788 

34.346 

27.649 

37.079 

4  6.085 

0.71 

42.6 

130 

-1.772 

-1.775 

34.349 

27.651 

37.081 

46.085 

0.79 

42.3 

140 

-1.753 

-1.756 

34.360 

27.659 

37.088 

46.091 

1.62 

41.5 

150 

-0.992 

-0.996 

34.419 

27.682 

37.063 

46.021 

2.46 

39.6 

160 

-0.559 

-0.564 

34 .475 

27.710 

37.063 

45.996 

2.81 

37.2 

170 

0.017 

0.011 

34.527 

27.724 

37.042 

45. 942 

1.86 

36.1 

180 

0.679 

0.671 

34 . 611 

27.754 

37.032 

45.894 

2.87 

33.6 

190 

0.877 

0.869 

34.642 

27.766 

37.033 

45.884 

1.89 

32.6 

200 

0.950 

0.941 

34.651 

27.769 

37.031 

45.878 

0.81 

32.4 

210 

0.971 

0.961 

34.657 

27.772 

37.033 

45.879 

1.02 

32.1 

220 

0.97  9 

0.969 

34 . 661 

27.775 

37.035 

45.881 

0. 91 

31.9 

230 

0.985 

0.975 

34.665 

27.778 

37.038 

45.883 

0.94 

31.6 

240 

0.98  6 

0.975 

34.666 

27.779 

37.039 

45.884 

0.49 

31.6 

250 

0.987 

0.976 

34.669 

27.781 

37.041 

45.886 

0.86 

31.4 

260 

0. 98  4 

0.972 

34.671 

27.783 

37.043 

45.888 

0.76 

31.2 

270 

0.973 

0.961 

34.673 

27.785 

37.046 

45.892 

0.87 

31.0 

280 

0.974 

0.961 

34.675 

27.787 

37.047 

45.893 

0.70 

30.9 

290 

0.966 

0.953 

34.676 

27.788 

37.049 

45.895 

0.67 

30.8 

300 

0.960 

0.946 

34.677 

27.789 

37.051 

45.897 

0.63 

30.7 

325 

0.954 

0.93  9 

34.682 

27.794 

37.056 

45.902 

0.75 

30.3 

350 

0.928 

0.912 

34.685 

27.798 

37.061 

45.910 

0.75 

30.0 

375 

0.891 

0.874 

34.687 

27.802 

37.067 

4'  918 

0.75 

29.6 

400 

0.824 

0.806 

34.686 

27.806 

37.075 

4„.  929 

0.74 

29.2 

425 

0.815 

0.795 

34.688 

27.808 

37.078 

45.932 

0.54 

29.1 

450 

0.797 

0.776 

34.688 

27.809 

37.080 

45.936 

0.43 

29.0 

475 

0.764 

0.742 

34.689 

27.812 

37.085 

45.942 

0.65 

28.7 

500 

0.782 

0.759 

34.694 

27.815 

37.087 

45.943 

0.58 

28.5 

550 

0.711 

0.68  6 

34.692 

27.818 

37.094 

45.954 

0.51 

28.2 

600 

0.607 

0.580 

34.686 

27.820 

37.102 

45.968 

0.47 

28.0 

650 

0.628 

0.598 

34.693 

27.824 

37.105 

45.970 

0.51 

27.6 

700 

0.558 

0.526 

34.688 

27.825 

37.110 

45.979 

0.34 

27.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

14.3 

-1.812 

-1.812 

34.332 

55.0 

-1.819 

-1.820 

34.332 

433.3 

0.787 

0.767 

34.686 

433.3 

0.787 

0.767 

34.686 

600.2 

0.607 

0.580 

34.686 

703.3 

0.561 

0.528 

34.688 

02:13  86/08/27 

wind/d: 280 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  365  CTD:  118  63  27. 60  s  2  19.23  e  05:i6  86/08/27 

bottom  depth:4959  air  tanperatura : -6 . 5  air  pressure : 1000  wind/s : 6 . 6  wlnd/d:303 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

SA 

BV 

AN 

0 

-1.801 

-1.801 

34.346 

27.649 

37.081 

46.087 

0.00 

43.3 

10 

-1.801 

-1 . 801 

34.343 

27.647 

37.078 

46.085 

-0.87 

43.4 

20 

-1 . 806 

-1.806 

34.345 

27.649 

37.080 

46.087 

0.74 

43.2 

30 

-1 . 803 

-1.804 

34.345 

27.64  9 

37.080 

46.087 

-0.16 

43.1 

40 

-1 . 800 

-1.801 

34.345 

27.649 

37.080 

46.086 

-0.16 

43.1 

50 

-1 .798 

-1.799 

34.345 

27.648 

37.080 

46.086 

-0.13 

43.0 

60 

-1.791 

-1.792 

34.347 

27.650 

37.081 

46.087 

0. 67 

42.8 

70 

-1.783 

-1.784 

34.351 

27.653 

37.083 

46.088 

0.97 

42.5 

80 

-1.781 

-1.783 

34.351 

27.653 

37.083 

46.088 

-0.13 

42.4 

90 

-1.781 

-1 . 783 

34.353 

27.655 

37.085 

46.090 

0.71 

42.2 

100 

-1 . 778 

-1.780 

34.353 

27.654 

37.084 

46.089 

-0.16 

42.2 

110 

-1.772 

-1.774 

34.355 

27.656 

37.085 

46.090 

0.67 

42.0 

120 

-1.769 

-1.771 

34 . 358 

27.658 

37.087 

46.092 

0.86 

41.7 

130 

-1.772 

-1.775 

34.358 

27.658 

37.088 

46.092 

0.18 

41.6 

140 

-1.604 

-1.607 

34.379 

27.671 

37.089 

46.084 

1 . 90 

40.5 

150 

-0.571 

-0.576 

34.488 

27.721 

37.074 

46.008 

3.77 

36.2 

160 

-0.049 

-0.055 

34.530 

27.730 

37.052 

45.955 

1.41 

35.5 

170 

0.383 

0.376 

34 . 588 

27.753 

37.049 

45.927 

2.56 

33.6 

180 

0.847 

0.839 

34.645 

27.771 

37.039 

45.891 

2.18 

32.1 

190 

0.908 

0.900 

34.655 

27.775 

37.039 

45.889 

1.09 

31.8 

200 

0.924 

0.915 

34 . 660 

27.778 

37.041 

45.890 

0.96 

31.5 

210 

0.922 

0.913 

34.661 

27.779 

37.042 

45.891 

0.55 

31.5 

220 

0.928 

0.918 

34 . 668 

27.784 

37.047 

45.895 

1.28 

31.0 

230 

0.935 

0.925 

34.669 

27.784 

37.047 

45.895 

0.32 

31.0 

240 

0.928 

0.917 

34.672 

27.787 

37.050 

45.899 

0.96 

30.7 

250 

0. 93  8 

0.927 

34.673 

27.787 

37.050 

45.898 

0.19 

30.7 

260 

0.937 

0.925 

34.678 

27.792 

37.054 

45.902 

1.13 

30.4 

270 

0.928 

0.916 

34.679 

27.793 

37.056 

45.904 

0. 68 

30.3 

280 

0.937 

0.924 

34.680 

27.793 

37.056 

45.903 

0.24 

30.3 

290 

0.953 

0.940 

34.685 

27.796 

37.058 

45.905 

0.95 

30.0 

300 

0.917 

0.903 

34.684 

27.798 

37.061 

45.910 

0.77 

29.9 

325 

0.889 

0.874 

34.686 

27.801 

37.067 

45. 917 

0.69 

29.6 

350 

0.859 

0.843 

34.687 

27.804 

37.071 

45.923 

0.62 

29.3 

375 

0.817 

0.800 

34.689 

27.808 

37.078 

45. 932 

0.78 

28.9 

400 

0.779 

0.761 

34.688 

27.810 

37.082 

45.938 

0.52 

28.8 

425 

0.744 

0.725 

34.688 

27.812 

37.086 

45. 945 

0.58 

28.6 

450 

0.704 

0.684 

34.687 

27.814 

37.090 

45.951 

0.54 

28.4 

475 

0.686 

0.664 

34.689 

27.817 

37.094 

45.956 

0.62 

28.1 

500 

0.663 

0.640 

34.689 

27.818 

37.097 

45.960 

0.48 

28.0 

550 

0.628 

0.603 

34.690 

27.822 

37.102 

45.967 

0.48 

27.7 

600 

0.556 

0.529 

34.685 

27.822 

37.107 

45.976 

0.33 

27.7 

650 

0.551 

0.521 

34.687 

27.824 

37.110 

45.979 

0.37 

27.5 

700 

0.441 

0.409 

34.679 

27.824 

37.117 

45.992 

0.39 

27.3 

750 

0.459 

0.425 

34.684 

27.827 

37.119 

45.993 

0.42 

27.1 

800 

0.425 

0.388 

34.683 

27.829 

37.122 

45.999 

0.37 

27.0 

850 

0.356 

0.317 

34.680 

27.830 

37.128 

46.009 

0.46 

26.7 

900 

0.350 

0.308 

34.681 

27.832 

37.130 

46.011 

0.31 

26.6 

950 

0.325 

0.281 

34.680 

27.833 

37.132 

46.015 

0.31 

26.5 

1000 

0.310 

0.263 

34.681 

27.834 

37.135 

46.019 

0.38 

26.3 

1100 

0.278 

0.226 

34.679 

27.835 

37.138 

46.023 

0.23 

26.2 

1200 

0.236 

0.179 

34.678 

27.837 

37.142 

46.031 

0.33 

26.0 

1300 

0.193 

0.130 

34.677 

27.839 

37.147 

46.038 

0.34 

25.7 

1400 

0.159 

0.090 

34.676 

27.840 

37.151 

46.044 

0.30 

25.5 

1500 

0.125 

0.051 

34.676 

27.842 

37.155 

46.051 

0.35 

25.2 

1600 

0.082 

0.002 

34.673 

27.842 

37.158 

46.056 

0.28 

25.0 

1700 

0.043 

-0.043 

34.672 

27.844 

37.163 

46.063 

0.34 

24.7 

1800 

0.013 

-0.079 

34.670 

27.844 

37.165 

46.068 

0.26 

24.5 

1900 

-0.019 

-0.118 

34.669 

27.845 

37.168 

46.073 

0.32 

24.2 

2000 

-0.049 

-0.154 

34 . 667 

27.845 

37.171 

46.078 

0.27 

24.0 

2100 

-0.084 

-0.195 

34 . 667 

27.848 

37.175 

46.084 

0.38 

23.6 

2200 

-0.107 

-0.225 

34 . 666 

27.848 

37.178 

46.089 

0.28 

23.3 

2300 

-0.129 

-0.254 

34.664 

27.848 

37.179 

46.092 

0.23 

23.2 

2400 

-0.151 

-0.283 

34.664 

27.849 

37.183 

46.097 

0.33 

22.9 

2500 

-0.171 

-0.310 

34.663 

27.850 

37.185 

46.100 

0.28 

22.6 

2600 

-0.198 

-0.344 

34.663 

27.852 

37.188 

46.106 

0.36 

22.2 

2700 

-0.214 

-0.368 

34.661 

27.851 

37.189 

46.108 

0.21 

22.1 

2800 

-0.231 

-0.393 

34.660 

27.852 

37.191 

46.111 

0.27 

21 . 9 

2900 

-0.237 

-0.407 

34.660 

27.852 

37.193 

46.114 

0.24 

21.7 

3000 

-0.248 

-0.426 

34.661 

27.854 

37.196 

46.118 

0.32 

21.4 

3200 

-0.275 

-0.469 

34 . 658 

27.854 

37.198 

46.122 

0.24 

21.1 

3400 

-0.298 

-0.509 

34.657 

27.855 

37.201 

46.128 

0.28 

20.6 

3600 

-0.322 

-0.551 

34.654 

27.854 

37.203 

46.132 

0.24 

20.3 

3800 

-0.336 

-0.583 

34.655 

27.856 

37.207 

46.138 

0.30 

19.8 

4000 

-0.351 

-0. 617 

34.654 

27.857 

37.210 

46.143 

0.27 

19.5 

4200 

-0.362 

-0.647 

34.653 

27.858 

37.213 

46.147 

0.25 

19.1 

4400 

-0.387 

-0.692 

34.652 

27.859 

37.216 

46.154 

0.32 

18.6 

4600 

-0.443 

-0.767 

34.651 

27.861 

37.223 

46.165 

0.43 

17.5 

4800 

-0.472 

-0.817 

34.649 

27.862 

37.227 

46.171 

0.33 

17.0 

4892 

-0.472 

-0.827 

34.648 

27.861 

37.227 

46.172 

0.19 

16.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.7 

-1.806 

-1.806 

34.342 

7.09 

70.5 

2.12 

30.30 

0.22 

4.376 

1.865 

24.8 

-1.802 

-1.802 

34.343 

7.09 

70.5 

2.12 

30.30 

0.22 

50.4 

-1.799 

-1 . 800 

34.344 

7.08 

70.3 

2.12 

30.30 

0.24 

4.198 

1.802 

86.3 

-1.777 

-1.779 

34.351 

7.06 

71.0 

2.12 

30.40 

0.24 

4.318 

1.836 

160.9 

-0.032 

-0.038 

34.528 

5.48 

89.9 

2.24 

32.30 

0.11 

2.070 

0.892 

200.4 

0.924 

0.915 

34 . 661 

4.66 

103.0 

2.31 

33.20 

0.03 

0.837 

0.387 

250.3 

0.932 

0. 921 

34 . 677 

4.53 

106.0 

2.29 

32.90 

0.03 

0.423 

0.176 

325.2 

0.888 

0.873 

34.689 

4.55 

109.2 

2.27 

32.80 

0.03 

0.301 

0.126 

429.9 

0.744 

0.725 

34 . 690 

4.61 

112.9 

2.28 

33.00 

0.03 

0.246 

0.105 

549.9 

0.630 

0.605 

34.691 

4.66 

117.2 

2.29 

32.90 

0.00 

0.162 

0.069 

701.3 

0.438 

0.406 

34 . 681 

4.57 

122.2 

2.35 

33.70 

0.00 

0.187 

0.080 

842.0 

0.364 

0.325 

34 . 680 

4 . 55 

125.1 

2.36 

33.90 

0.00 

0.147 

0.072 

999.9 

0.309 

0.262 

34.681 

4.52 

126.7 

2.34 

33.60 

0.01 

0.099 

0.044 

1200.8 

0.236 

0.178 

34.678 

4.76 

128.4 

2.34 

33.50 

0.00 

0.083 

0.036 

1500.3 

0.126 

0.052 

34.675 

4.93 

128.6 

2.32 

33.00 

0.00 

0.075 

0.033 

1802.8 

0.014 

-0.079 

34 . 670 

5.06 

128.8 

2.31 

32.90 

0.00 

0.080 

0.041 

2100.3 

-0.083 

-0.194 

34.667 

5.16 

129.1 

2.31 

32.90 

0.00 

0.105 

0.053 

2398.8 

-0.150 

-0.282 

34.663 

5.25 

128.3 

2.30 

32.80 

0.01 

0 .131 

0.060 

2700.3 

-0.210 

-0.364 

34.660 

5.36 

128.8 

2.29 

32.50 

0.00 

0.144 

0.065 

2996.1 

-0.249 

-0.426 

34.659 

5.40 

127.7 

2.29 

32.40 

0.00 

0.088 

0.040 

3499.8 

-0.312 

-0.532 

34.655 

5.53 

127.0 

2.27 

32.30 

0.00 

0.245 

0.110 

3999.8 

-0.350 

-0.616 

34.653 

5.60 

129.5 

2.28 

32.30 

0.00 

0.234 

0.105 

4499.2 

-0.421 

-0.735 

34.652 

5.71 

125.8 

2.27 

32.20 

0.00 

0 . 116 

0.063 

4891.7 

-0.471 

-0.826 

34 . 650 

5.79 

122.6 

2.21 

32.10 

0.00 

0.177 

0.088 

ANT  V/2  Station:  366  CTD:  119  63  21. si  s  2  41.79  e 

bottom  depth:4840  air  temperature : -5 . 4  air  preesura : 994  wind/a : 4 . 1 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.857 

-1.857 

34.319 

27.629 

37.064 

46.074 

0.00 

45.2 

10 

-1.856 

-1.856 

34.317 

27.627 

37.062 

46.073 

-0.72 

45.3 

20 

-1 . 856 

-1.856 

34.318 

27.628 

37.063 

46.073 

0.51 

45.1 

30 

-1 . 855 

-1.856 

34.318 

27.628 

37.063 

46.073 

-0.08 

45.1 

40 

-1.855 

-1.856 

34.318 

27.628 

37.063 

46.073 

0.04 

45.0 

50 

-1.855 

-1.856 

34.319 

27.629 

37.064 

46.074 

0.51 

44.9 

60 

-1 . 854 

-1.855 

34.318 

27.628 

37.063 

46.073 

-0.51 

44 . 9 

70 

-1.852 

-1.853 

34.318 

27. 628 

37.063 

46.073 

-0.13 

44.8 

80 

-1.852 

-1 . 854 

34.318 

27.628 

37.063 

46.073 

0.04 

44.8 

90 

-1.853 

-1.855 

34 . 318 

27. 628 

37.063 

46.073 

0.10 

44.7 

100 

-1.851 

-1.853 

34.320 

27.630 

37.065 

46.074 

0.71 

44 . 5 

110 

-1.851 

-1.853 

34.320 

27.630 

37.065 

46.075 

0.04 

44.4 

120 

-1.840 

-1.842 

34.324 

27.633 

37.067 

46.076 

0.96 

44.1 

130 

-1.675 

-1.678 

34.354 

27.652 

37.076 

46.075 

2.45 

42.2 

140 

-1.337 

-1.340 

34.381 

27.664 

37.066 

46.045 

1.77 

41.2 

150 

-0.373 

-0.378 

34 . 508 

27.728 

37.069 

45.991 

4.32 

35.6 

160 

0.594 

0.587 

34.606 

27.755 

37.038 

45.905 

2.64 

33.5 

170 

0.939 

0.931 

34 . 650 

27.769 

37.031 

45.879 

1.94 

32.3 

180 

0.971 

0.963 

34 . 658 

27.773 

37.034 

45.880 

1.15 

32.0 

190 

0.972 

0.963 

34.663 

27.777 

37.038 

45.883 

1.12 

31.6 

200 

0.988 

0.97  9 

34.670 

27.782 

37.041 

45.886 

1.19 

31.2 

210 

0.986 

0.97  6 

34.672 

27.783 

37.043 

45.888 

0.75 

31.1 

220 

0.990 

0.980 

34 . 675 

27.786 

37.045 

45.890 

0.82 

30.9 

230 

0.983 

0.973 

34 . 676 

27.787 

37.047 

45.892 

0.65 

30.8 

240 

0.981 

0.970 

34.679 

27.789 

37.049 

45.895 

0.90 

30.6 

250 

0.982 

0.971 

34.681 

27.791 

37.051 

45.896 

0.70 

30.4 

260 

0.968 

0.956 

34 . 681 

27.792 

37.053 

45.899 

0.58 

30.4 

270 

0.965 

0.953 

34.681 

27.792 

37.053 

45.899 

0.28 

30.4 

280 

0.945 

0.932 

34.683 

27.795 

37.057 

45.904 

0.99 

30.1 

290 

0.93  9 

0.926 

34.685 

27.797 

37.060 

45.907 

0.81 

29.9 

300 

0.921 

0.907 

34.685 

27.798 

37.062 

45.910 

0.65 

29.8 

325 

0.888 

0.873 

34.689 

27.804 

37.069 

45.919 

0.85 

29.3 

350 

0.860 

0.844 

34.691 

27.807 

37.074 

45.926 

0.69 

29.0 

375 

0.900 

0.883 

34.699 

27.811 

37.076 

45.925 

0.66 

28.8 

400 

0.884 

0.865 

34.701 

27.814 

37.079 

45.930 

0.60 

28.5 

425 

0.909 

0.889 

34.706 

27.816 

37.081 

45.930 

0.52 

28.4 

450 

0.882 

0.861 

34.705 

27.817 

37.083 

45.934 

0.42 

28.3 

475 

0.850 

0.828 

34.704 

27.819 

37.086 

4  5.93  9 

0.47 

28.2 

500 

0.826 

0.803 

34.702 

27.819 

37.088 

4  5. 94  2 

0.21 

28.2 

550 

0.624 

0.599 

34.688 

27.820 

37.101 

45.966 

0.54 

27.9 

600 

0.553 

0.526 

34.687 

27.824 

37.109 

45.978 

0.55 

27.5 

650 

0.501 

0.472 

34.686 

27.826 

37.115 

45.987 

0.46 

27.2 

700 

0.522 

0.490 

34.689 

27.828 

37.115 

45.986 

0.24 

27.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

20.5 

-1.856 

-1.856 

34.318 

103.6 

-1.851 

-1.853 

34.317 

221.3 

0.991 

0.981 

34.676 

502.8 

0.824 

0.801 

34.703 

593.5 

0.594 

0.567 

34.687 

699.7 

0.487 

0.455 

34 . 689 

10:53  86/08/27 

wind/d: 305 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  367  CTD :  120  63  17.88  s  3  6.46  e  14:04  86/08/27 

bottom  depth: 5005  air  temperature : -5 . 4  air  pressure: 990  wind/s : 6 . 7  wind/d: 335 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

52 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.849 

-1.849 

34.310 

27.621 

37.056 

46.066 

0.00 

45.9 

10 

-1 . 853 

-1.853 

34.308 

27.620 

37.055 

46.065 

-0.69 

46.0 

20 

-1.853 

-1.853 

34.309 

27.621 

37.056 

46.066 

0.51 

45.8 

30 

-1.853 

-1.854 

34.308 

27.620 

37.055 

46.065 

-0.50 

45.9 

40 

-1.853 

-1.854 

34.309 

27.621 

37.056 

46.066 

0.51 

45.7 

50 

-1.852 

-1 . 853 

34.308 

27.620 

37.055 

46.065 

-0.51 

45.7 

60 

-1.852 

-1.853 

34.309 

27.621 

37.056 

46.066 

0.51 

45.6 

70 

-1.852 

-1.853 

34.310 

27.621 

37.057 

46.067 

0.51 

45.5 

80 

-1.852 

-1.854 

34.310 

27.621 

37.057 

46.067 

0.04 

45.4 

90 

-1.846 

-1.848 

34.309 

27.620 

37.055 

46.065 

-0.55 

45.4 

100 

-1.814 

-1.816 

34.315 

27.625 

37.057 

46.065 

1.12 

45.0 

110 

-1.822 

-1.824 

34.332 

27.639 

37.072 

46.080 

2.10 

43.6 

120 

-1.825 

-1.827 

34.332 

27.639 

37.072 

46.080 

0.17 

43.5 

130 

-1.803 

-1.806 

34.334 

27.640 

37.071 

46.078 

0.55 

43.4 

140 

-1.787 

-1.790 

34.339 

27.643 

37.074 

46.080 

1.06 

43.0 

150 

-1.632 

-1.635 

34.357 

27.654 

37.074 

46.071 

1.73 

42.0 

160 

-1.322 

-1.326 

34.387 

27.668 

37.069 

46.047 

2.02 

40.7 

170 

-0.541 

-0.546 

34.465 

27.701 

37.053 

45.985 

2.99 

38.0 

180 

-0.061 

-0.068 

34.528 

27.729 

37.051 

45.956 

2.81 

35.6 

190 

0.381 

0.373 

34.594 

27.758 

37.054 

45.933 

2.88 

33.1 

200 

0.892 

0.883 

34.662 

27.781 

37.047 

45.897 

2.53 

31.2 

210 

0.995 

0.985 

34.677 

27.787 

37.046 

45.890 

1.22 

30.8 

220 

1.011 

1.001 

34.680 

27.788 

37.046 

45.890 

0.63 

30.7 

230 

0.961 

0.951 

34.678 

27.790 

37.051 

45.897 

0.80 

30.5 

240 

0.928 

0.917 

34.680 

27.794 

37.057 

45.905 

1.12 

30.1 

250 

0.922 

0.911 

34.683 

27.797 

37.060 

45.908 

0.95 

29.9 

260 

0.892 

0.880 

34. 688 

27.803 

37.067 

45.917 

1.39 

29.3 

270 

0.894 

0.882 

34.687 

27.802 

37.066 

45. 916 

-0.53 

29.4 

280 

0.801 

0.789 

34.681 

27.803 

37.073 

45.928 

0.78 

29.3 

290 

0.845 

0.832 

34.688 

27.806 

37.073 

45.926 

0.88 

29.0 

300 

0.824 

0.811 

34.687 

27.806 

37.075 

45.929 

0.49 

29.0 

325 

0.802 

0.787 

34 . 690 

27.810 

37.080 

45.935 

0.72 

28.7 

350 

0.778 

0.762 

34.691 

27.812 

37.084 

45.940 

0.57 

28.5 

375 

0.771 

0.754 

34.693 

27.815 

37.087 

4  5. 94  3 

0.53 

28.3 

400 

0.731 

0.713 

34.692 

27.816 

37.091 

45.950 

0.53 

28.1 

425 

0.612 

0.593 

34.682 

27.816 

37.097 

45.963 

0.32 

28.1 

450 

0.523 

0.503 

34.677 

27.817 

37.104 

45.974 

0.57 

27.9 

475 

0.585 

0.564 

34.687 

27.822 

37.105 

45.972 

0.67 

27.6 

500 

0.560 

0.538 

34.683 

27.820 

37.105 

45.973 

-0.40 

27.7 

550 

0.483 

0.459 

34.682 

27.824 

37.113 

4  5. 98  6 

0.57 

27.3 

600 

0.475 

0.448 

34.685 

27.827 

37.117 

45.990 

0.45 

27.1 

650 

0.429 

0.400 

34.682 

27.827 

37.120 

45.996 

0.29 

27.0 

700 

0.402 

0.371 

34.682 

27.829 

37.123 

46.001 

0.38 

26.8 

750 

0.364 

0.330 

34.680 

27.830 

37.126 

46.006 

0.32 

26.7 

800 

0.340 

0.304 

34.680 

27.831 

37.130 

46.011 

0.36 

26.6 

850 

0.331 

0.292 

34.681 

27.833 

37.132 

46.014 

0.33 

26.4 

900 

0.316 

0.275 

34 . 679 

27.832 

37.132 

46.015 

-0.10 

26.5 

950 

0.297 

0.253 

34.679 

27.833 

37.135 

46.019 

0.34 

26.4 

1000 

0.275 

0.229 

34 . 679 

27.835 

37.137 

46.023 

0.36 

26.2 

1100 

0.244 

0.192 

34.679 

27.837 

37.142 

46.029 

0.31 

26.0 

1200 

0.194 

0.137 

34.676 

27.837 

37.145 

46.036 

0.28 

25.8 

1300 

0.156 

0.093 

34 . 675 

27.839 

37.150 

46.043 

0.31 

25.5 

1400 

0.116 

0.048 

34 . 673 

27.840 

37.153 

46.049 

0.29 

25.3 

1500 

0.083 

0.009 

34 . 672 

27.841 

37.157 

46.054 

0.30 

25.1 

1600 

0.048 

-0.032 

34.670 

27.842 

37.160 

46.060 

0.28 

24 . 9 

1700 

0.008 

-0.078 

34.668 

27.842 

37.163 

46.066 

0.31 

24 . 6 

1800 

-0.027 

-0.119 

34.667 

27.844 

37.167 

46.072 

0.33 

24.3 

1900 

-0.057 

-0.155 

34.666 

27.845 

37.170 

46.077 

0.31 

24.0 

2000 

-0.091 

-0.195 

34.664 

27.845 

37.173 

46.082 

0.29 

23.8 

2100 

-0.109 

-0.220 

34.664 

27.846 

37.176 

46.086 

0.29 

23.5 

2200 

-0.139 

-0.257 

34.663 

27.847 

37.179 

46.091 

0.32 

23.2 

2300 

-0.156 

-0.281 

34.662 

27.848 

37.181 

46.095 

0.25 

23.0 

2400 

-0.178 

-0.310 

34.662 

27.849 

37.184 

46.099 

0.33 

22.7 

2500 

-0.198 

-0.337 

34.661 

27.850 

37.186 

46.103 

0.28 

22.5 

2600 

-0.214 

-0.360 

34.662 

27.852 

37.189 

46.108 

0.34 

22.1 

2700 

-0.233 

-0.387 

34.660 

27.851 

37.191 

46.110 

0.23 

22.0 

2800 

-0.248 

-0.409 

34.660 

27.852 

37.193 

46.114 

0.30 

21.7 

2900 

-0.264 

-0.433 

34.659 

27.853 

37.195 

46.117 

0.27 

21.5 

3000 

-0.279 

-0.456 

34.659 

27.854 

37.197 

46.121 

0.31 

21.2 

3200 

-0.303 

-0.496 

34.657 

27.854 

37.200 

46.126 

0.25 

20.8 

3400 

-0.324 

-0.535 

34.656 

27.855 

37.203 

46.131 

0.27 

20.4 

3600 

-0.347 

-0.575 

34.656 

27.857 

37.207 

46.138 

0.30 

19.8 

3800 

-0.365 

-0.611 

34.654 

27.857 

37.210 

46.142 

0.25 

19.5 

4000 

-0.386 

-0.651 

34 . 654 

27.859 

37.214 

46.149 

0.31 

19.0 

4200 

-0.405 

-0.689 

34.653 

27.859 

37.217 

46.154 

0.29 

18.5 

4400 

-0.437 

-0.740 

34 . 652 

27.861 

37.221 

46.161 

0.35 

17.8 

4600 

-0.466 

-0.789 

34.650 

27.861 

37.225 

46.168 

0.33 

17.3 

4800 

-0.475 

-0.819 

34 . 649 

27.862 

37.227 

46.172 

0.27 

16.9 

5000 

-0.466 

-0.833 

34.647 

27.861 

37.227 

46.172 

0.12 

16.9 

5003 

-0.465 

-0.832 

34.646 

27.860 

37.226 

46.171 

-0.95 

17.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

14.2 

-1.853 

7.45 

65.2 

2.06 

29.00 

0.00 

4.783 

2.074 

24.8 

-1.852 

-1.852 

34.304 

7.45 

65.1 

2.06 

29.10 

0.00 

68.8 

-1.852 

-1.853 

34.305 

7.45 

65.3 

2.06 

29.10 

0.00 

4.729 

2.042 

138.8 

-1.781 

-1.784 

34.336 

7.23 

69.7 

2.13 

30.20 

0.00 

4.474 

1.942 

213.9 

0.994 

0.984 

34.679 

4 . 50 

103.0 

2.30 

32.90 

0.01 

0.742 

0.317 

311.4 

0.812 

0.798 

34.689 

4.64 

110.0 

2.29 

32.90 

0.01 

0.424 

0.177 

429.4 

0.532 

0.513 

34 . 678 

4.61 

116.8 

2.33 

33.60 

0.00 

0.323 

0.136 

598.9 

0.475 

0.448 

34.686 

4.66 

120.6 

2.32 

33.30 

0.01 

0.129 

0.051 

799.7 

0.341 

0.305 

34.680 

4.61 

124.2 

2.36 

33.90 

0.01 

0.141 

0.059 

998.8 

0.274 

0.228 

34.679 

4.68 

126.0 

2.35 

33.60 

0.00 

0.093 

0.039 

1200.1 

0.195 

0.138 

34.676 

4.80 

126.6 

2.35 

33.60 

0.01 

0.076 

0.029 

1399.3 

0.116 

0.048 

34 . 673 

4 . 90 

127.1 

2.34 

33.40 

0.00 

0.082 

0.036 

1598.3 

0.047 

-0.033 

34.670 

5.01 

127.4 

2.33 

33.20 

0.00 

0.077 

0.031 

1799.0 

-0.027 

-0.119 

34.667 

5.11 

128.2 

2.32 

33.10 

0.00 

0.093 

0.042 

1998.8 

-0.091 

-0.195 

34.665 

5.16 

127.5 

2.32 

33.10 

0.00 

0.0  94 

0.039 

2301.3 

-0.155 

-0.280 

34.662 

5.27 

127.3 

2.31 

32.90 

0.00 

0.115 

0.045 

2598.6 

-0.214 

-0.360 

34.660 

5.36 

126.7 

2.30 

32.60 

0.01 

0.158 

0.073 

2998.6 

-0.280 

-0.457 

34.658 

5.43 

126.7 

2.29 

32.50 

0.00 

0.178 

0.079 

3404.3 

-0.324 

-0.535 

34.656 

5.54 

126.6 

2.29 

32.40 

0.01 

3799.4 

-0.365 

-0.611 

34.653 

5.58 

126.6 

2.29 

32.40 

0.01 

0.169 

0.073 

4199.6 

-0.407 

-0.691 

34.651 

5.66 

126.0 

2.28 

32.40 

-0.10 

0.113 

0.051 

4599.8 

-0.466 

-0.789 

34.649 

5.75 

122.1 

2.27 

32.30 

0.00 

0.138 

0.066 

4799.3 

-C.475 

-0.819 

34.649 

5.78 

122.0 

2.25 

32.20 

-0.14 

0.165 

0.078 

5001.2 

-0.465 

-0.832 

34.648 

5.78 

123.1 

2.24 

32.30 

0.00 

0.194 

0.0  90 

ANT  V/2  Station:  368  CTD:  121  63  7. is  s  3  17.86  e 


Dottom 

depth: 5246  air 

temperature : -5 . 0 

air  pressure: 977  wind/s: 

:  6  . : 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.844 

-1.844 

34.312 

27.623 

37.057 

46.067 

0.00 

45. 

10 

-1.840 

-1 . 840 

34 . 311 

27.622 

37.056 

46.066 

-0.53 

45. 

20 

-1.840 

-1.840 

34.311 

27.622 

37.056 

46.066 

0.04 

45. 

30 

-1.841 

-1.842 

34.309 

27.620 

37.055 

46.064 

-0.71 

45. 

40 

-1.841 

-1.842 

34.310 

27.621 

37.056 

46.065 

0.51 

45. 

50 

-1.842 

-1.843 

34.310 

27.621 

37.056 

46.065 

0.10 

45. 

60 

-1.846 

-1.847 

34.311 

27.622 

37.057 

46.067 

0.54 

45. 

70 

-1.845 

-1.846 

34.311 

27.622 

37.057 

46.067 

-0.08 

45. 

80 

-1.843 

-1.845 

34.312 

27.623 

37.057 

46.067 

0.49 

45. 

90 

-1.843 

-1.845 

34.313 

27.624 

37.058 

46.068 

0.50 

45. 

100 

-1.841 

-1.843 

34.313 

27.624 

37.058 

46.068 

-0.13 

45. 

110 

-1.838 

-1.840 

34.314 

27.624 

37.059 

46.068 

0.48 

44. 

120 

-1.773 

-1.775 

34.327 

27.633 

37.063 

46.068 

1.64 

44  . 

130 

-0.234 

-0.238 

34.516 

27.728 

37.061 

4  5.97  5 

5.26 

35. 

140 

0.098 

0.093 

34.595 

27.774 

37.086 

45.981 

3.76 

31. 

150 

0.856 

0.849 

34.659 

27.781 

37.048 

45.900 

1.04 

31. 

160 

0.877 

0.870 

34.668 

27.787 

37.053 

45.904 

1.35 

30. 

170 

0.891 

0.883 

34.673 

27.790 

37.055 

45.905 

0.98 

30.. 

180 

0.866 

0.858 

34 . 672 

27.791 

37.058 

4  5. 90  9 

0.55 

30. 

190 

0.849 

0.841 

34.673 

27.793 

37.060 

45.913 

0.79 

30. 

200 

0.889 

0.880 

34.679 

27.795 

37.060 

45.910 

0.80 

29. 

210 

0.884 

0.875 

34.681 

27.797 

37.063 

45.913 

0.79 

29. 

220 

0.861 

0.851 

34.683 

27.800 

37.067 

45.919 

1.01 

29. 

230 

0.861 

0.851 

34.683 

27.800 

37.067 

45.919 

0.10 

29. 

240 

0.824 

0.813 

34.684 

27.804 

37.072 

45.926 

1.04 

29. 

250 

0.824 

0.813 

34.685 

27.804 

37.073 

45.927 

0.51 

29. 

260 

0.814 

0.802 

34.684 

27.804 

37.074 

45. 928 

-0.13 

29. 

270 

0.795 

0.783 

34.685 

27.806 

37.077 

4  5.93  2 

0.83 

28. 

280 

0.772 

0.760 

34 . 685 

27.808 

37.080 

4  5. 93  6 

0.72 

28.; 

290 

0.749 

0.73  6 

34.685 

27.809 

37.083 

45.940 

0.72 

28. 

300 

0.727 

0.714 

34.687 

27.812 

37.087 

4  5. 94  6 

1.00 

28.. 

325 

0.699 

0.685 

34.687 

27.814 

37.090 

45.951 

0.51 

28.. 

350 

0.655 

0.640 

34.687 

27.817 

37.096 

45.959 

0.64 

27. 

375 

0.623 

0.607 

34.685 

27.817 

37.098 

45.963 

0.31 

27. 

400 

0.589 

0.571 

34.685 

27.819 

37.102 

45.969 

0.56 

27. 

425 

0.567 

0.548 

34.686 

27.822 

37.106 

45.974 

0.56 

27.! 

450 

0.572 

0.552 

34.688 

27.823 

37.107 

4  5.97  5 

0.41 

27.. 

475 

0.577 

0.556 

34.690 

27.824 

37.108 

45.975 

0.41 

27.: 

500 

0.534 

0.512 

34.689 

27.826 

37.112 

45.982 

0.56 

27.: 

550 

0.514 

0.490 

34.688 

27.827 

37.114 

45.985 

0.23 

27.: 

600 

0.443 

0.416 

34.685 

27.829 

37.120 

45.996 

0.44 

26.1 

650 

0.393 

0.364 

34.682 

27.829 

37.124 

46.002 

0.32 

26. 

700 

0.348 

0.317 

34.682 

27.832 

37.130 

46.010 

0.48 

26. 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3  N2 

24. 

3 

-1.841 

-1.841 

34.305 

149. 

4 

0.810 

0.804 

34.655 

249. 

9 

0.824 

0.813 

34.684 

350. 

0 

0.654 

0.639 

34 . 687 

500. 

7 

0.541 

0.519 

34.688 

703. 

0 

0.349 

0.318 

34 . 680 

20:29  86/08/27 

wind/d: 004 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  369  CTD:  122  62  57.49  s  3  33.36  e  oi:59  86/08/28 

bottom  depth:5349  air  tamparatur* : -2 . 4  air  preaaura:973  wind/a:7.1  wind/d:274 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.823 

-1.823 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.00 

45.4 

10 

-1.823 

-1.823 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.04 

45.3 

20 

-1.823 

-1.823 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.04 

45.2 

30 

-1.823 

-1.824 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.04 

45.2 

40 

-1.823 

-1 . 824 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.04 

45.1 

50 

-1 . 823 

-1 . 824 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.04 

45.0 

60 

-1.823 

-1.824 

34.318 

27.627 

37.060 

46.069 

0.04 

45.0 

70 

-1.823 

-1.824 

34 . 318 

27.627 

37.060 

46.069 

C .  04 

44.9 

80 

-1.738 

-1.740 

34.323 

27.629 

37.057 

46.060 

0.70 

44.7 

90 

-0.206 

-0.209 

34.506 

27.718 

37.050 

45.962 

5.13 

36.6 

100 

0.647 

0.643 

34.609 

27.754 

37.034 

45.898 

3.24 

33.5 

110 

1.102 

1.097 

34.659 

27.765 

37.018 

45.857 

1.72 

32.6 

120 

1.115 

1.110 

34.666 

27.770 

37.022 

45.860 

1.22 

32.2 

130 

1.072 

1.066 

34.666 

27.773 

37.027 

45.868 

0.98 

31.9 

140 

1.089 

1.083 

34 . 673 

27.777 

37.031 

45.870 

1.18 

31.5 

150 

1.129 

1.122 

34.681 

27.781 

37.032 

45.869 

1.06 

31.2 

160 

1.142 

1.135 

34.686 

27.784 

37.035 

45.871 

0.99 

31.0 

170 

1.127 

1.119 

34.686 

27.785 

37.036 

45.874 

0.59 

30.9 

180 

1.113 

1.105 

34.687 

27.787 

37.039 

45.877 

0.76 

30.7 

190 

1.079 

1.070 

34.687 

27.789 

37.043 

45.883 

0.89 

30.5 

200 

1.087 

1.078 

34.689 

27.790 

37.044 

45.883 

0.57 

30.4 

210 

1.074 

1.064 

34.690 

27.792 

37.046 

45.886 

0.75 

30.3 

220 

1.047 

1.037 

34.688 

27.792 

37.048 

45.890 

0.36 

30.3 

230 

1.025 

1.014 

34.691 

27.796 

37.053 

45.896 

1.13 

29.  9 

240 

1.004 

0.993 

34.692 

27.798 

37.057 

45. 901 

0.86 

29.7 

250 

1.008 

0.997 

34.693 

27.799 

37.057 

45.901 

0.41 

29.7 

260 

1.015 

1.003 

34.694 

27.799 

37.057 

45.900 

0.32 

29.7 

270 

0.958 

0.946 

34.692 

27.801 

37.063 

45.909 

0.91 

29.5 

280 

0.93  6 

0.923 

34.693 

27.804 

37.066 

45. 914 

0.88 

29.3 

290 

0.948 

0. 93  5 

34 . 694 

27.804 

37.066 

45.912 

-0.12 

29.3 

300 

0.946 

0. 932 

34.699 

27.808 

37.070 

45.917 

1.14 

28.9 

325 

0.906 

0.891 

34.693 

27.806 

37.070 

4  5. 919 

-0.47 

29.2 

350 

0.794 

0.778 

34.688 

27.809 

37.080 

45.935 

0.74 

28.8 

375 

0.809 

0.792 

34.695 

27.814 

37.084 

45. 938 

0.76 

28.4 

400 

0.783 

0.765 

34.696 

27.816 

37.088 

'  .94  4 

0.59 

28.2 

425 

0.733 

0.714 

34.694 

27.818 

37.092 

4 _>. 951 

0.53 

28.0 

450 

0.695 

0.675 

34.690 

27.817 

37.094 

45. 955 

-0.18 

28.1 

475 

0.669 

0.648 

34.690 

27.819 

37.097 

45.960 

0.51 

27.9 

500 

0.624 

0.602 

34.688 

27.820 

37.101 

45.966 

0.49 

27.8 

550 

0.581 

0.556 

34.686 

27.821 

37.105 

45.972 

0.34 

27.7 

600 

0.513 

0.486 

34.684 

27.824 

37.111 

45.983 

0.49 

27.4 

650 

0.456 

0.427 

34.683 

27.827 

37.118 

45.992 

0.49 

27.1 

700 

0.410 

0.379 

34.678 

27.825 

37.119 

45.997 

-0.12 

27.2 

750 

0.373 

0.339 

34.680 

27.829 

37.125 

46.005 

0.54 

26.8 

800 

0.337 

0.301 

34.678 

27.830 

37.128 

46.010 

0.30 

26.7 

850 

0.319 

0.280 

34.680 

27.833 

37.132 

46.015 

0.45 

26.4 

900 

0.295 

0.254 

34.678 

27.832 

37.134 

46.018 

0.19 

26.4 

950 

0.283 

0.239 

34.678 

27.833 

37.135 

46.020 

0.28 

26.3 

1000 

0.257 

0.211 

34.678 

27.835 

37.139 

46.025 

0.39 

26.1 

1100 

0.215 

0.163 

34 . 676 

27.836 

37.142 

46.032 

0.28 

26.0 

1200 

0.174 

0.117 

34 . 674 

27.837 

37.146 

46.038 

0.28 

25.8 

1300 

0.137 

0.075 

34.674 

27.839 

37.151 

46.045 

0.35 

25.5 

1400 

0.100 

0.032 

34.673 

27.841 

37.155 

46.051 

0.32 

25.2 

1500 

0.054 

-0.020 

34.671 

27.842 

37.159 

46.058 

0.32 

24.9 

1600 

0.019 

-0.060 

34.669 

27.842 

37.162 

46.064 

0.27 

24.7 

1700 

-0.013 

-0.098 

34.666 

27.842 

37.164 

46.068 

0.21 

24.6 

1800 

-0.045 

-0.136 

34.666 

27.844 

37.168 

46.074 

0.35 

24 . 2 

1900 

-0.071 

-0.169 

34.664 

27.844 

37.170 

46.078 

0.24 

24.1 

2000 

-0.105 

-0.209 

34.663 

27.845 

37.174 

46.084 

0.33 

23.7 

2100 

-0.126 

-0.237 

34.663 

27.846 

37.177 

46.088 

0.31 

23.4 

2200 

-0.149 

-0.266 

34.663 

27.848 

37.180 

46.093 

0.32 

23.1 

2300 

-0.171 

-0.295 

34.663 

27.849 

37.183 

46.098 

0.32 

22.8 

2400 

-0.190 

-0.321 

34.662 

27.850 

37.185 

46.101 

0.27 

22.6 

2500 

-0.206 

-0.345 

34.661 

27.850 

37.187 

46.104 

0.25 

22.4 

2600 

-0.224 

-0.370 

34 . 662 

27.852 

37.190 

46.109 

0.35 

22.0 

2700 

-0.238 

-0.392 

34.660 

27.851 

37.191 

46.111 

0.19 

21.9 

2800 

-0.252 

-0.413 

34.660 

27.853 

37.193 

46.115 

0.29 

21.6 

2900 

-0.265 

-0.434 

34.660 

27.853 

37.196 

46.118 

0.29 

21.4 

3000 

-0.278 

-0.455 

34.659 

27.854 

37.197 

46.121 

0.25 

21.2 

3200 

-0.298 

-0.492 

34.657 

27.854 

37.199 

46.125 

0.23 

20.9 

3400 

-0.320 

-0.531 

34.656 

27.855 

37.203 

46.131 

0.27 

20.4 

3600 

-0.338 

-0.566 

34.656 

27.856 

37.207 

46.137 

0.29 

20.0 

3800 

-0.351 

-0.598 

34 . 655 

27.857 

37.209 

46.141 

0.25 

19.6 

4000 

-0.366 

-0.631 

34.654 

27.858 

37.212 

46.146 

0.27 

19.2 

4200 

-0.380 

-0.665 

34.654 

27.859 

37.215 

46.151 

0.29 

18.8 

4400 

-0.398 

-0.703 

34.653 

27.860 

37.218 

46.156 

0.29 

18.4 

4  600 

-0.428 

-0.753 

34.651 

27.860 

37.222 

46.163 

0.33 

17.8 

4800 

-0.451 

-0.796 

34.648 

27.860 

37.224 

46.167 

C .  29 

17.4 

5000 

-0.453 

-0.820 

34.648 

27.861 

37.226 

46.171 

0.26 

17.1 

5200 

-0.441 

-0.831 

34.646 

27.860 

37.226 

46.171 

0.09 

17.2 

5351 

-0.426 

-0.834 

34.645 

27.859 

37.225 

46.171 

-0.07 

17.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

9.8 

-1.821 

-1.821 

34.314 

7.54 

63.3 

2.04 

30.40 

0.31 

4.832 

2.112 

24.2 

-1.821 

-1.821 

34.315 

7.53 

63.5 

2.05 

30.20 

0.31 

49.5 

-1.820 

-1.821 

34.314 

7.53 

63.3 

2.04 

30.20 

0.31 

4.973 

2.150 

74.3 

-1.810 

-1.811 

34.314 

7.52 

63.6 

2.05 

29.80 

0.31 

4.950 

2.147 

104.5 

0.828 

0.823 

34.638 

4 . 59 

98.5 

2.31 

34.30 

0.02 

0.752 

0.322 

160.3 

1.145 

1 . 138 

34.687 

4.46 

102.4 

2.29 

33.60 

0.00 

0.345 

0.146 

249.6 

1.007 

0.996 

34 . 695 

4 . 57 

106.9 

2.28 

33.40 

0.00 

0.270 

0.112 

400.6 

0.781 

0.763 

34.696 

4 . 61 

113.7 

2.28 

33.30 

0.00 

0.180 

0.079 

608.0 

0.501 

0.474 

34.685 

4 . 63 

121.1 

2.33 

33.30 

0.00 

0.154 

0.071 

798.4 

0.338 

0.302 

34 . 679 

4 . 57 

126.  0 

2.37 

33.90 

0.00 

0.137 

0.062 

999.4 

0.257 

0.211 

34.678 

4  .  64 

128.7 

2.37 

33.90 

0.01 

0.094 

0.041 

1200.5 

0.174 

0.117 

34.676 

4.82 

128.9 

2.35 

33.40 

0.01 

0.C84 

0.036 

1399.9 

0.101 

0.033 

34.673 

4 . 93 

129.0 

2.33 

33.10 

0.01 

0.076 

0.032 

1600.1 

0.019 

-0.060 

34.669 

5.03 

129.0 

2.33 

33.00 

0.00 

0.094 

0.043 

1899.5 

-0.071 

-0.169 

34.666 

5.14 

129.7 

2.32 

32.90 

0.01 

0.102 

0.047 

2299.8 

-0.171 

-0.295 

34 . 661 

5.28 

129.6 

2.31 

32.90 

0.00 

0.112 

0.051 

2685.3 

-0.235 

-0.387 

34.660 

5.37 

129.0 

2.30 

32.60 

0.00 

0.127 

0.064 

3100.6 

-0.284 

-0.469 

34.657 

5.42 

128.3 

2.30 

32.40 

0.01 

0.102 

0.048 

3501.3 

-0.328 

-0.548 

34.655 

5.53 

127.4 

2.29 

32.20 

0.00 

0.128 

0.057 

3899.9 

-0.355 

-0.611 

34.653 

5.59 

127.1 

2.28 

32.20 

0.00 

0.103 

0.049 

4299.9 

-0.389 

-0.684 

34.652 

5.65 

127.8 

2.28 

32.20 

0.00 

0.119 

0.056 

4699.1 

-0.438 

-0.773 

34.650 

5.73 

123.4 

2.27 

32.00 

0.00 

0.135 

0.068 

5098.4 

-0.449 

-0.827 

34.648 

5.77 

123.3 

2.27 

31.90 

0.01 

0.188 

0.092 

5351.2 

-0.427 

-0.835 

34.647 

5.77 

124.1 

2.25 

32.00 

0.02 

0.210 

0.099 

ANT  V/2  Station:  370  CTD :  123  62  45.01  s  3  43.58  e 


bottom 

depth: 5350  air 

temperature : - 9 . 2 

air  pressure: 975  wind/s: 

:  6.0 

PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.848 

-1.848 

34.277 

27.594 

37.030 

46.040 

0.00 

48.5 

10 

-1.852 

-1 . 852 

34.277 

27.595 

37.030 

46.041 

0.18 

48.4 

20 

-1.851 

-1.851 

34.276 

27.594 

37.029 

46.040 

-0.51 

48.4 

30 

-1.851 

-1.852 

34 . 277 

27.595 

37.030 

46.041 

0.51 

48.3 

40 

-1 . 851 

-1.852 

34.278 

27.595 

37.031 

46.042 

0.51 

4  8..1 

50 

-1 . 850 

-1.851 

34.276 

27.594 

37.029 

46.040 

-0.72 

48.2 

60 

-1.850 

-1.851 

34.276 

27.594 

37.029 

46.040 

0.04 

48.1 

70 

-1.849 

-1 . 850 

34.276 

27.594 

37.029 

46.040 

-0.08 

48.1 

80 

-1.849 

-1.851 

34 . 276 

27.594 

37.029 

46.040 

0.04 

48.0 

90 

-1.841 

-1.843 

34.279 

27.596 

37.031 

46.041 

0.83 

47.7 

100 

-1.798 

-1.800 

34.285 

27.600 

37.032 

46.039 

1.07 

47.3 

110 

-1.736 

-1.738 

34.296 

27.607 

37.035 

46.039 

1.49 

46.6 

120 

-1.675 

-1 . 678 

34.314 

27.620 

37.044 

46.044 

1 . 99 

45.4 

130 

-0.973 

-0.977 

34.408 

27.673 

37.052 

46.009 

3.95 

40.6 

140 

-0.057 

-0.062 

34.515 

27.718 

37.041 

45.945 

3.60 

36.7 

150 

0.614 

0.608 

34.601 

27.750 

37.032 

45.898 

2.99 

34.0 

160 

0.862 

0.855 

3  4.63  7 

27.763 

37.030 

45.882 

1 . 96 

32.8 

170 

0.930 

0.922 

34.656 

27.774 

37.037 

45.885 

1.82 

31.8 

180 

0.869 

0.861 

34.662 

27.783 

37.049 

45.901 

1.69 

31.0 

190 

0.895 

0.887 

34.672 

27.789 

37.054 

45.904 

1.40 

30.4 

200 

0.92  9 

0.920 

34.680 

27.793 

37.056 

45.904 

1 . 13 

30.1 

210 

0.915 

0.90  6 

34.679 

27.794 

37.057 

45.906 

0.27 

30.1 

220 

0.817 

0.807 

34.676 

27.798 

37.067 

45. 921 

1.19 

29.6 

230 

0.814 

0.804 

34.681 

27.802 

37.071 

45.925 

1.15 

29.3 

240 

0.800 

0.789 

34.679 

27.801 

37.071 

45.926 

-0.43 

29.3 

250 

0.782 

0.771 

34.680 

27.803 

37.074 

45. 930 

0.81 

29.2 

260 

0.822 

0.810 

34.691 

27.809 

37.078 

45.932 

1.37 

28.6 

270 

0.813 

0.801 

34.692 

27.811 

37.080 

45.934 

0.68 

28.5 

280 

0.800 

0.788 

34.690 

27.810 

37.080 

4  5.93  5 

-0.45 

28.6 

290 

0.786 

0.773 

34.691 

27.812 

37.083 

45.938 

0.76 

28.4 

300 

0.762 

0.749 

34.692 

27.814 

37.087 

45.944 

0.89 

28.2 

325 

0.741 

0.727 

34.692 

27.816 

37.089 

45.947 

0.45 

28.1 

350 

0.702 

0.686 

34.690 

27.816 

37.092 

45.953 

0.40 

28.0 

375 

0.677 

0.660 

34.692 

27.820 

37.097 

45.959 

0.66 

27.7 

400 

0.630 

0.612 

34.691 

27.822 

37.102 

45.966 

0.58 

27.5 

425 

0.612 

0.593 

34.690 

27.822 

37.104 

45.969 

0.27 

27.5 

450 

0.587 

0.567 

34.690 

27.824 

37.107 

45.973 

0.49 

27.3 

475 

0.538 

0.517 

34.688 

27.825 

37.111 

45.981 

0.51 

27.2 

500 

0.505 

0.483 

34.686 

27.826 

37.113 

45.985 

0.34 

27.1 

550 

0.476 

0.452 

34.688 

27.829 

37.119 

45.992 

0.50 

26.8 

600 

0.412 

0.386 

34.683 

27.829 

37.122 

45.999 

0.25 

26.8 

650 

0.383 

0.354 

34.685 

27.832 

37.128 

46.006 

0.50 

26.4 

700 

0.345 

0.314 

34.684 

27.834 

37.132 

46.012 

0.38 

26.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

rcT 

SI 

PO 

N3  N2 

24. 

5 

-1.851 

-1.851 

34.277 

49. 

9 

-1.850 

-1.851 

34.276 

78. 

,5 

-1.843 

-1.845 

34.277 

299. 

4 

0.765 

0.752 

34.693 

600. 

2 

0.413 

0.387 

34.684 

706. 

2 

0.343 

0.312 

34. 681 

08:08  86/08/28 
wind/d : 177 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  371  CTD :  124  62  33.95  s  3  54.46  e  17:14  86/08/28 

bottom  depth: 5345  air  temperature : -14 . 0  air  pressure: 982  wind/s : 5 . 7  wind/d: 166 


PR 

TE 

PT 

SA 

SC 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.844 

-1.844 

34.245 

27.568 

37.004 

46.015 

0.00 

50.9 

10 

-1 . 840 

-1.840 

34.245 

27.568 

37.004 

46.014 

-0.18 

50.9 

20 

-1.845 

-1.845 

34 . 242 

27.566 

37.002 

46.013 

-0.85 

51.0 

30 

-1.846 

-1.847 

34 . 242 

27.566 

37.002 

46.013 

0.10 

51.0 

40 

-1.844 

-1.845 

34.241 

27.565 

37.001 

46.012 

-0.52 

51.0 

50 

-1.845 

-1.846 

34 . 242 

27.566 

37.002 

46.013 

0.51 

50.8 

60 

-1.844 

-1.845 

34.242 

27.566 

37.002 

46.013 

-0.08 

50.8 

70 

-1.844 

-1.845 

34.242 

27.566 

37.002 

46.013 

0.04 

50.7 

80 

-1.844 

-1.846 

34.243 

27.567 

37.003 

46.013 

0.51 

50.6 

90 

-1.842 

-1.844 

34.244 

27.567 

37.003 

46.014 

0.49 

50.4 

100 

-1 . 838 

-1.840 

34.247 

27.570 

37.005 

46.016 

0.86 

50.2 

no 

-1.835 

-1 . 837 

34.249 

27.571 

37.007 

46.017 

0.69 

49.9 

120 

-1.715 

-1.717 

34.262 

27.579 

37.006 

46.009 

1.47 

49.2 

130 

-1.486 

-1.489 

34.291 

27.596 

37.008 

45.998 

2.23 

47.7 

140 

-0.820 

-0.824 

34 . 424 

27.680 

37.049 

45.998 

5.03 

40. C 

150 

0.097 

0.091 

34.576 

27.759 

37.072 

45.966 

4 . 85 

32.8 

160 

0.467 

0.461 

34.635 

27.786 

37.076 

45.94  9 

2.79 

30.5 

170 

0.493 

0.486 

34.651 

27.797 

37.085 

45.957 

1.87 

29.4 

180 

0.544 

0.537 

34.659 

27.801 

37.086 

45.955 

0.99 

29.1 

190 

0.520 

0.512 

34.663 

27.805 

37.092 

45.962 

1.23 

28.7 

200 

0.526 

0.518 

34.666 

27.807 

37.094 

45.963 

0.80 

28.5 

210 

0.537 

0.528 

34.668 

27.808 

37.094 

45.963 

0.53 

28.4 

220 

0.524 

0.515 

34.671 

27.812 

37.098 

45.968 

1.02 

28.1 

230 

0.521 

0.511 

34.672 

27.813 

37.099 

45.969 

0.57 

28.1 

240 

0.482 

0.472 

34.669 

27.813 

37.101 

4  5. 97  4 

0.25 

28.0 

250 

0.455 

0.445 

34.670 

27.815 

37.105 

45.979 

0.91 

27.8 

260 

0.455 

0.444 

34.670 

27.815 

37.105 

45.979 

0.10 

27.8 

270 

0.446 

0.435 

34.670 

27.816 

37.106 

45.981 

0.44 

27.8 

280 

0.440 

0.428 

34.672 

27.818 

37.109 

45.983 

0.80 

27.6 

290 

0.438 

0.426 

34.674 

27.819 

37.111 

45.985 

0.74 

27.4 

300 

0.435 

0.423 

34.674 

27.819 

37.111 

45.986 

0.27 

27.4 

325 

0.424 

0.410 

34 . 675 

27.821 

37.113 

45.989 

0.45 

27.3 

350 

0.404 

0.389 

34.676 

27.823 

37.116 

45.993 

0.53 

27.1 

375 

0.397 

0.381 

34.676 

27.824 

37.117 

45.995 

0.26 

27.1 

400 

0.377 

0.360 

34.676 

27.825 

37.120 

45.998 

0.43 

26.9 

425 

0.372 

0.354 

34.678 

27.827 

37.122 

46.001 

0.50 

26.8 

450 

0.359 

0.340 

34.677 

27.827 

37.123 

46.002 

0.16 

26.8 

475 

0.352 

0.332 

34 . 678 

27.828 

37.125 

46.005 

0.42 

26.7 

500 

0.344 

0.323 

34.680 

27.830 

37.127 

46.008 

0.53 

26.5 

550 

0.320 

0.296 

34 . 678 

27.830 

37.129 

46.011 

0.14 

26.5 

600 

0.301 

0.275 

34.676 

27.830 

37.130 

46.013 

-0.04 

26.5 

650 

0.282 

0.254 

34.675 

27.830 

37.131 

46.015 

0.22 

26.5 

700 

0.266 

0.235 

34.676 

27.832 

37.134 

46.019 

0.37 

26.3 

750 

0.248 

0.215 

34 . 675 

27.832 

37.136 

46.022 

0.22 

26.2 

800 

0.230 

0.195 

34.674 

27.833 

37.137 

46.025 

0.22 

26.2 

850 

0.214 

0.176 

34.675 

27.834 

37.140 

46.029 

0.38 

26.0 

900 

0.194 

0.154 

34 . 674 

27.835 

37.142 

46.032 

0.25 

25.9 

950 

0.175 

0.132 

34.673 

27.835 

37.144 

46.035 

0.25 

25.9 

1000 

0.157 

0.111 

34.672 

27.835 

37.145 

46.037 

0.24 

25.8 

1100 

0.112 

0.061 

34.671 

27.837 

37.150 

46.045 

0.33 

25.5 

1200 

0.073 

0.017 

34.669 

27.838 

37.153 

46.051 

0.27 

25.3 

1300 

0.030 

-0.031 

34 . 668 

27.840 

37.158 

46.058 

0.33 

25.0 

1400 

-0.001 

-0.068 

34.666 

27.840 

37.161 

46.063 

0.24 

24 . 8 

1500 

-0.037 

-0.109 

34.666 

27.842 

37.165 

46.069 

0.35 

24.5 

1600 

-0.069 

-0.147 

34.665 

27.843 

37.169 

46.075 

0.30 

24.2 

1700 

-0.101 

-0.185 

34.662 

27.843 

37.170 

46.079 

0.21 

24.0 

1800 

-0.126 

-0.216 

34.664 

27.846 

37.175 

46.086 

0.38 

23.6 

1900 

-0.149 

-0.246 

34.662 

27.846 

37.177 

46.089 

0.21 

23.4 

2000 

-0.175 

-0.278 

34.663 

27.848 

37.181 

46.095 

0.36 

23.0 

2100 

-0.196 

-0.306 

34 . 662 

27.849 

37.183 

46.099 

0.26 

22.8 

2200 

-0.216 

-0.332 

34.661 

27.849 

37.186 

46.102 

0.26 

22.6 

2300 

-0.234 

-0.357 

34 . 661 

27.851 

37.188 

46.106 

0.30 

22.3 

2400 

-0.250 

-0.380 

34.660 

27.851 

37.190 

46.109 

0.24 

22.1 

2500 

-0.263 

-0.401 

34 . 660 

27.852 

37.192 

46.113 

0.27 

21.8 

2600 

-0.276 

-0.421 

34.661 

27.854 

37.195 

46.117 

0.32 

21.5 

2700 

-0.287 

-0.440 

34.660 

27.854 

37.196 

46.119 

0.22 

21.3 

2800 

-0.296 

-0.456 

34.658 

27.853 

37.196 

46.120 

0.13 

21.3 

2900 

-0.309 

-0.477 

34.660 

27.856 

37.200 

46.125 

0.36 

20.9 

3000 

-0.322 

-0.498 

34. 659 

27.856 

37.202 

46.128 

0.25 

20.7 

3200 

-0.346 

-0.538 

34.658 

27.857 

37.205 

46.134 

0.27 

20.2 

3400 

-0.366 

-0.575 

34.655 

27.856 

37.207 

46.137 

0.21 

19.9 

3600 

-0.386 

-0.613 

34.653 

27.856 

37.209 

46.142 

0.25 

19.5 

3800 

-0.407 

-0.652 

34.652 

27.857 

37.212 

46.147 

0.28 

19.1 

4000 

-0.430 

-0.694 

34 . 651 

27.858 

37.216 

46.153 

0.30 

18.5 

4200 

-0.453 

-0.736 

34.650 

27.859 

37.219 

46.159 

0.31 

18.0 

4400 

-0.473 

-0.775 

34.649 

27.860 

37.223 

46.165 

0.30 

17.5 

4600 

-0.478 

-0.801 

34.649 

27.861 

37.225 

46.169 

0.26 

17.1 

4800 

-0.473 

-0.817 

34.648 

27.861 

37.226 

46.171 

0.18 

17.0 

5000 

-0.461 

-0.828 

34.646 

27.860 

37.226 

46.171 

0.07 

17.1 

5200 

-0.447 

-0.837 

34.644 

27.858 

37.225 

46.171 

0.05 

17.2 

5275 

-0.440 

-0.839 

34.645 

27.859 

37.226 

46.172 

0.21 

17. 1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

4.1 

-1.836 

-1.836 

34.237 

7.63 

60.5 

1.99 

0.32 

5.020 

2.154 

25.3 

-1.841 

-1.841 

34.239 

7.62 

60.6 

1 . 99 

0.31 

5.151 

2.272 

79.3 

-1.844 

-1.846 

34.237 

7.62 

60.6 

1 . 99 

28.00 

0.31 

5.093 

2.194 

118.0 

-1.742 

-1.744 

34.252 

7.53 

62.2 

2.01 

28.40 

0.29 

4 . 959 

2.136 

179.8 

0.528 

0.521 

34.662 

4 . 63 

112.4 

2.35 

33 . 90 

0.01 

0.513 

0.261 

239.4 

0.474 

0.464 

34.673 

4.57 

117.3 

2.36 

34.20 

0.00 

0.335 

0.139 

299.0 

0.434 

0.422 

34.678 

4.57 

120.5 

2.36 

34.20 

0.00 

0 .247 

0.115 

399.5 

0.375 

0.358 

34.680 

4.55 

12  3.5 

2.37 

0.00 

0.175 

0.077 

608.0 

0.301 

0.275 

34.679 

4 . 61 

126.1 

2.37 

0.00 

0.115 

799.9 

0.230 

0.195 

34.678 

4.70 

127.8 

2.36 

0.00 

0 .091 

0.040 

999.8 

0.157 

0.112 

34.676 

4.78 

129.1 

2.36 

0.00 

0.071 

0.028 

1200.3 

0.071 

0.015 

34 . 673 

4 . 90 

128.6 

2.35 

0.00 

0.079 

0.036 

1499.4 

-0.036 

-0.108 

34 . 667 

5.06 

129.4 

2.33 

-0.01 

0.094 

0.C39 

1800.8 

-0.128 

-0.218 

34 . 664 

5.20 

128.9 

2.32 

33.30 

0.00 

0.097 

2099.6 

-0.196 

-0.306 

34.661 

5.29 

129.0 

2.31 

33.10 

0.00 

0.107 

0.049 

2519.8 

-0.266 

-0.405 

34 . 659 

5.38 

128.3 

2.30 

33.00 

0.00 

0.078 

0.036 

2900.4 

-0.309 

-0.477 

34 . 657 

5.45 

127.4 

2.30 

32.50 

c.oo 

0.089 

3298.8 

-0.356 

-0.557 

34.655 

5.52 

126.6 

2.29 

32.40 

0.01 

0.089 

0.047 

3520.6 

-0.376 

-0.596 

34.654 

5.59 

12  6.5 

2.29 

32.30 

0.00 

0.103 

0.C48 

3802.1 

-0.407 

-0.652 

34.653 

5.63 

126.5 

2.28 

32.30 

0.00 

0.106 

0.048 

4198.8 

-0.453 

-0.736 

34 . 650 

5.71 

123.1 

2.27 

32. 1C 

0.00 

0.127 

0.061 

4599.5 

-0.477 

-0.800 

34.650 

5.76 

122.2 

2.27 

32.00 

c.oo 

0.144 

0.C69 

5272.3 

-0.440 

-0.838 

34 . 647 

5.86 

123.4 

2.23 

31.90 

0.02 

0.222 

0.104 

ANT  V/2  Station:  372  CTD :  125  62  30.46  s  4  6.84  e  23 


bottom  depth:5346  air  temperature : -20 . 0  air  pressure:986  wind/«:5.0 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.851 

-1.851 

34.225 

27.552 

36.989 

46.000 

0.00 

52.5 

10 

-1.853 

-1.B53 

34.225 

27.552 

36.989 

46.001 

0.13 

52.4 

20 

-1.852 

-1.852 

34.226 

27.553 

36.990 

46.001 

0.50 

52.2 

30 

-1.851 

-1.852 

34 . 224 

27.551 

36.988 

46.000 

-0.72 

52.3 

40 

-1.851 

-1 . 852 

34.226 

27.553 

36. 990 

46.001 

0.71 

52.1 

50 

-1.851 

-1 . 852 

34 . 225 

27.552 

36.989 

46.000 

-0.50 

52.1 

60 

-1 . 850 

-1 . 851 

34.226 

27.553 

36.990 

46.001 

0.50 

52.0 

70 

-1.850 

-1 . 851 

34.225 

27.552 

36.989 

46.000 

-0.50 

52.0 

80 

-1.850 

-1.852 

34.226 

27.553 

36.990 

46.001 

0.51 

51 . 9 

90 

-1.850 

-1.852 

34 . 226 

27.553 

36.990 

46.001 

0.04 

51.8 

100 

-1.845 

-1.847 

34.225 

27.552 

36.988 

46.000 

-0.55 

51.8 

no 

-1.849 

-1.851 

34.228 

27.555 

36.991 

46.003 

0.89 

51.5 

120 

-1.820 

-1.822 

34.230 

27.556 

36.990 

46.000 

0.49 

51.4 

130 

0.043 

0.038 

34.571 

27.758 

37.074 

45.971 

7.81 

32.9 

140 

0.386 

0.380 

34.643 

27.797 

37.091 

45.969 

3.43 

29.4 

150 

0.484 

0.478 

34.662 

27.807 

37.095 

45.967 

1.69 

28.5 

160 

0.504 

0.497 

34.667 

27.809 

37.097 

45.968 

0.93 

28.3 

170 

0.551 

0.544 

34 . 673 

27.811 

37.096 

45.964 

0.75 

28.1 

180 

0.529 

0.522 

34 . 673 

27.813 

37.099 

45.968 

0.68 

28.0 

190 

0.531 

0.523 

34 . 676 

27.815 

37.101 

45.970 

0.85 

27.8 

200 

0.527 

0.519 

34.676 

27.815 

37.101 

45.971 

0.30 

27.8 

210 

0.499 

0.490 

34.674 

27.815 

37.103 

45.974 

0.29 

27.7 

220 

0.486 

0.477 

34.675 

27.817 

37.105 

45.977 

0.73 

27.6 

230 

0.457 

0.448 

34.675 

27.819 

37.109 

45.982 

0.78 

27.4 

240 

0.490 

0.480 

34.678 

27.819 

37.107 

45.979 

0.29 

27.4 

250 

C.  468 

0.458 

34.679 

27.821 

37.111 

45.984 

0.85 

27.2 

260 

0.450 

0.439 

34.677 

27.821 

37.111 

45.985 

-0.35 

27.3 

270 

0.444 

0.433 

34.678 

27.822 

37.113 

45.987 

0.62 

27.1 

280 

0.448 

0.436 

34.678 

27.822 

37.113 

45.987 

-0.27 

27.2 

290 

0.433 

0.421 

34.678 

27.823 

37.114 

45.989 

0.57 

27.1 

300 

0.428 

0.416 

34.678 

27.823 

37.115 

45.990 

0.34 

27.1 

325 

0.400 

0.387 

34.676 

27.823 

37.117 

45.994 

0.21 

27.1 

350 

0.389 

0.374 

34.677 

27.825 

37.119 

45.997 

0.45 

26.9 

375 

0.373 

0.357 

34.679 

27.827 

37.123 

46.001 

0.59 

26.7 

400 

0.364 

0.347 

34.680 

27.829 

37.125 

46.003 

0.43 

26.6 

425 

0.346 

0.328 

34.679 

27.829 

37.126 

46.006 

0.26 

26.5 

450 

0.339 

0.320 

34.682 

27.832 

37.129 

46.010 

0.61 

26.3 

475 

0.330 

0.310 

34.681 

27.832 

37.130 

46.011 

-0.10 

26.3 

500 

0.314 

0.293 

34 . 680 

27.832 

37.131 

46.013 

0.23 

26.3 

550 

0.288 

0.265 

34.679 

27.833 

37.133 

46.017 

0.28 

26.2 

600 

0.271 

0.245 

34.679 

27.834 

37.135 

46.020 

0.30 

26.1 

650 

0.255 

0.227 

34.681 

27.836 

37.139 

46.025 

0.43 

25.8 

700 

0.242 

0.212 

34.682 

27.838 

37.142 

46.028 

0.35 

25.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

25.0 

-1.853 

-1.853 

34.227 

99.6 

-1.844 

-1.846 

34.220 

198.9 

0.522 

0.514 

34.677 

299.7 

0.420 

0.408 

34.680 

500.1 

0.314 

0.293 

34.681 

703.5 

0.243 

0.212 

34. 678 

: 00  86/08/28 
wind/d: 188 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  373  CTD :  126  62  25.90  s  4  21.10  e 

bottom  depth:5353  air  temperature : -22 . 0  air  pressure:988  wind/s:4. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

SV 

AN 

0 

-1.837 

-1 . 837 

34.256 

27.577 

37.012 

46.022 

0.00 

50. 1 

10 

-1.839 

-1.839 

34.255 

27.576 

37.012 

46.022 

-0.49 

50.1 

20 

-1.839 

-1.839 

34.254 

27.576 

37.011 

46.021 

-0.50 

50.1 

30 

-1.837 

-1.838 

34.252 

27.574 

37.009 

46.019 

-0.72 

50.2 

40 

-1 . 837 

-1 . 838 

34.252 

27.574 

37.009 

46.019 

0.04 

50.2 

50 

-1 . 837 

-1 . 838 

34 . 252 

27.574 

37.009 

46.019 

0.04 

50.1 

60 

-1.836 

-1 . 837 

34.253 

27.575 

37.010 

46.020 

0.50 

50.0 

70 

-1.835 

-1 . 836 

34 . 251 

27.573 

37.008 

46.018 

-0.72 

50.0 

80 

-1.834 

-1.836 

34.251 

27.573 

37.008 

46.018 

-0.08 

50.0 

90 

-1.828 

-1 . 830 

34.249 

27.571 

37.006 

46.016 

-0.75 

50.1 

100 

-0.680 

-0.683 

34.441 

27.687 

37.048 

45.989 

5.97 

39.4 

110 

-C.089 

-0.093 

34.572 

27.766 

37.089 

45.994 

4 . 88 

32.2 

120 

0.426 

0.421 

34 . 653 

27.803 

37.095 

45.970 

3.32 

28.8 

130 

0.511 

0.506 

34 . 666 

27.808 

37.095 

45.966 

1.27 

28.4 

140 

0.533 

0.527 

34.671 

27.811 

37.096 

45.966 

0.91 

28.1 

150 

0.537 

0.531 

34.674 

27.813 

37.098 

45.967 

0.83 

27.9 

160 

0.565 

0.558 

34.679 

27.815 

37.099 

45.966 

0.84 

27.7 

170 

0.539 

0.532 

34 . 678 

27.816 

37.101 

45.970 

0.54 

27.7 

180 

0.548 

0.541 

34.679 

27.817 

37.101 

45.970 

0.28 

27.6 

190 

0.542 

0.534 

34 . 680 

27.818 

37.103 

45.971 

0.62 

27.5 

200 

0.521 

0.513 

34.680 

27.819 

37.105 

45.975 

0.66 

27.4 

210 

0.516 

0.507 

34.681 

27.820 

37.107 

45.977 

0.60 

27.3 

220 

0.499 

0.490 

34.680 

27.820 

37.108 

45.979 

0.33 

27.3 

230 

0.477 

0.467 

34.680 

27.822 

37.111 

45.983 

0.68 

27.2 

240 

0.464 

0.454 

34.680 

27.822 

37.112 

45.985 

0.53 

27.1 

250 

0.456 

0.446 

34 . 681 

27.824 

37.114 

45.987 

0.65 

27.0 

260 

0.454 

0.443 

34.682 

27.825 

37.115 

45.989 

0.55 

26.9 

270 

0.447 

0.436 

34.682 

27.825 

37.116 

45.990 

0.39 

26.9 

280 

0.446 

0.434 

34.683 

27.826 

37.117 

45.991 

0.53 

26.8 

290 

0.441 

0.429 

34.684 

27.827 

37.118 

45.993 

0.60 

26.7 

300 

0.434 

0.422 

34.681 

27.825 

37.117 

45.992 

-0.77 

26.9 

325 

0.419 

0.405 

34.680 

27.825 

37.118 

45.994 

0.19 

26.9 

350 

0.403 

0.388 

34.681 

27.827 

37.121 

45.997 

0.50 

26.7 

375 

0.387 

0.371 

34.680 

27.827 

37.122 

45.999 

0.22 

26.7 

400 

0.369 

0.352 

34 . 682 

27.830 

37.126 

46.004 

0.61 

26.4 

425 

0.357 

0.339 

34.681 

27.830 

37.126 

46.006 

0.12 

26.4 

450 

0.341 

0.322 

34.681 

27.831 

37.128 

46.009 

0.39 

26.4 

475 

0.329 

0.309 

34.681 

27.832 

37.130 

46.011 

0.34 

26.3 

500 

0.319 

0.298 

34.681 

27.832 

37.131 

46.013 

0.32 

26.2 

550 

0.299 

0.276 

34.679 

27.832 

37.132 

46.015 

0.03 

26.3 

600 

0.272 

0.246 

34.679 

27.834 

37.135 

46.020 

0.37 

26.1 

650 

0.259 

0.231 

34.680 

27.835 

37.138 

46.023 

0.35 

25.9 

700 

0.237 

0.207 

34.682 

27.838 

37.142 

46.029 

0.46 

25.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

Rb 

SI 

PO 

N3 

N2 

19.8 

-1.838 

-1.838 

34.254 

89.6 

-1.730 

-1.732 

34 . 250 

169.8 

0.543 

0.536 

34 . 675 

299.7 

0. 432 

0.420 

34 . 680 

500.1 

0.319 

0.298 

34 . 682 

705.7 

0.236 

0.205 

34 . 680 

01:26  86/08/29 

wind,/  d :  180 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  374  CTD:  127  62  21.40  s  4  34.10  e 


bottom  depth: 5343  air  temperature : -23 . 0  air  pressure: 990  wind/a :3. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.836 

-1.836 

34 . 233 

27.558 

36.994 

46.004 

0.00 

51.9 

10 

-1.836 

-1 . 836 

34.234 

27.559 

36.995 

46.005 

0.51 

51.7 

20 

-1.837 

-1.837 

34 . 234 

27.559 

36.995 

46.005 

0.10 

51.7 

30 

-1.833 

-1.834 

34.235 

27.560 

36.995 

46.005 

0.47 

51.5 

40 

-1 . 833 

-1 . 834 

34.237 

27.562 

36.997 

46.007 

0.71 

51.3 

50 

-1.831 

-1.832 

34.236 

27.561 

36.996 

46.006 

-0.52 

51.3 

60 

-1 . 828 

-1.829 

34.236 

27.561 

36.996 

46.006 

-0.16 

51.3 

70 

-1 . 825 

-1.826 

34 . 238 

27.562 

36.997 

46.007 

0.70 

51.1 

80 

-1.786 

-1 . 788 

34.244 

27.566 

36.998 

46.006 

1.09 

50.7 

90 

-1.074 

-1.076 

34.387 

27.659 

37.045 

46.009 

5.32 

42.0 

100 

-0.204 

-0.207 

34.543 

27.748 

37.079 

45.990 

5.21 

33.8 

110 

0.254 

0.250 

34.629 

27.793 

37.095 

45. 981 

3.70 

29.7 

120 

0.337 

0.332 

34.646 

27.802 

37.099 

45.980 

1 . 65 

28.9 

130 

0.373 

0.368 

34 . 657 

27.809 

37.104 

45.982 

1  .  45 

28.2 

140 

0.396 

0.390 

34.659 

27.809 

37.103 

45.980 

0.26 

28.2 

150 

0.411 

0.405 

34 . 664 

27.812 

37.105 

45.981 

0.99 

27.9 

160 

0.430 

0.424 

34 . 670 

27.816 

37.108 

4  5. 98  3 

1.07 

27.6 

170 

0.445 

0.438 

34.673 

27.818 

37.108 

45.983 

0.68 

27.5 

180 

0.435 

0.428 

34.676 

27.821 

37.112 

45.987 

0.98 

27.2 

190 

0.418 

0.410 

34.677 

27.823 

37.115 

45.990 

0.77 

27.0 

200 

0.408 

0.400 

34 . 678 

27.824 

37.117 

45.993 

0.68 

26.9 

210 

0.395 

0.387 

34.679 

27.826 

37.119 

45.996 

0.72 

26.7 

220 

0.388 

0.379 

34.678 

27.825 

37.119 

45.996 

-0.32 

26.8 

230 

0.389 

0.380 

34.678 

27.825 

37.119 

45.996 

-0.11 

26.8 

240 

0.389 

0.379 

34.678 

27.825 

37.119 

45.996 

0.09 

26.8 

250 

0.385 

0.375 

34.680 

27.827 

37.121 

45.999 

0.77 

26.6 

260 

0.380 

0.369 

34.679 

27.827 

37.121 

45.999 

-0.37 

26.7 

270 

0.372 

0.361 

34.679 

27.827 

37.122 

46.000 

0.42 

26.6 

280 

0.366 

0.355 

34.680 

27.828 

37.124 

46.002 

0.62 

26.5 

290 

0.360 

0.348 

34 . 678 

27.827 

37.123 

46.002 

-0.61 

26.6 

300 

0.350 

0.338 

34.680 

27.829 

37.126 

46.005 

0.85 

26.4 

325 

0.33  8 

0.325 

34.680 

27.830 

37.127 

46.007 

0.33 

26.4 

350 

0.338 

0.324 

34.681 

27.831 

37.128 

46.008 

0.33 

26.3 

375 

0.329 

0.313 

34.680 

27.831 

37.128 

46.009 

-0.12 

26.3 

400 

0.319 

0.302 

34.680 

27.831 

37.130 

46.011 

0.31 

26.3 

425 

0.307 

0.289 

34.680 

27.832 

37.131 

46.013 

0.34 

26.2 

450 

0.290 

0.271 

34 . 681 

27.834 

37.134 

46.017 

0.51 

26.0 

475 

0.284 

0.264 

34.681 

27.834 

37.135 

46.018 

0.25 

26.0 

500 

0.278 

0.257 

34.682 

27.835 

37.137 

46.020 

0.40 

25.9 

550 

0.260 

0.237 

34.681 

27.836 

37.138 

46.023 

0.20 

25.8 

600 

0.250 

0.224 

34.681 

27.837 

37.139 

46.025 

0.24 

25.8 

650 

0.227 

0.199 

34 . 680 

27.837 

37.142 

46.029 

0.26 

25.7 

700 

0.193 

0.163 

34.679 

27.838 

37.145 

46.034 

0.35 

25.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

20.2 

-1.837 

-1.837 

34.235 

65.0 

-1.823 

-1.824 

34.233 

169.3 

0.447 

0.440 

34.677 

299.8 

0.346 

0.334 

34 . 679 

500.4 

0.277 

0.256 

34.680 

704.7 

0.193 

0.163 

34.677 

03:31  86/08/29 

wind/d: 195 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  375  CTD :  12  8  62  15.88  s  4  48.56  e  06:08  86/08/29 

bottom  depth:5334  air  temperature : -25 . 0  air  pressure:991  wind/a:2.9  wind/d:209 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.847 

-1.847 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

0.00 

52.4 

10 

-1 . 843 

-1.843 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

-0.18 

52.3 

20 

-1.844 

-1.844 

34 . 227 

27.554 

36.990 

46.001 

0.51 

52.2 

30 

-1.846 

-1.847 

34.225 

27.552 

36.988 

46.000 

-0.70 

52.3 

40 

-1.845 

-1.846 

34 . 226 

27.553 

3  6. 93  9 

46.000 

0.50 

52.1 

50 

-1.845 

-1.846 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

0.04 

52.1 

60 

-1.845 

-1.846 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

0.04 

52.0 

70 

-1.844 

-1.845 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

-0.08 

51.9 

80 

-1 . 842 

-1.844 

34 . 227 

27.554 

36.990 

46.001 

0.49 

51.8 

90 

-1.840 

-1 . 842 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

-0.52 

51.8 

100 

-1.839 

-1.841 

34.229 

27.555 

36.991 

46.002 

0.87 

51.5 

110 

-1.641 

-1 . 643 

34 . 272 

27.585 

37.008 

46.006 

3.01 

48.7 

120 

-0.048 

-0.052 

34.547 

27.743 

37.065 

45.968 

6.91 

34 . 3 

130 

0.450 

0.445 

34.642 

27.792 

37.083 

45.957 

3.84 

29.8 

140 

0.472 

0.466 

34.649 

27.797 

37.086 

45.959 

1.16 

29.4 

150 

0.484 

0.478 

34.653 

27.799 

37.088 

45.960 

0.88 

29.2 

160 

0.494 

0.487 

34 . 657 

27.802 

37.090 

45.962 

0.90 

29.0 

170 

0.509 

0.502 

34.662 

27.805 

37.092 

45.963 

0.98 

28.7 

180 

0.499 

0.492 

34.666 

27.809 

37.097 

45.968 

1.10 

28.3 

190 

0.501 

0.493 

34.667 

27.810 

37.097 

45.968 

0.47 

28.3 

200 

0.492 

0.484 

34.669 

27.812 

37.100 

45.972 

0.83 

28.1 

210 

0.486 

0.477 

34.671 

27.814 

37.102 

45.974 

0.80 

27.9 

220 

0.482 

0.473 

34 . 671 

27.814 

37.103 

45.975 

0.30 

27.9 

230 

0.468 

0.459 

34.672 

27.816 

37.105 

45.978 

0.74 

27.7 

240 

0.453 

0.443 

34.672 

27.817 

37.107 

45.981 

0.56 

27.6 

250 

0.442 

0.432 

34.673 

27.818 

37.109 

4  5. 98  4 

0.70 

27.5 

260 

0.445 

0.434 

34.674 

27.819 

37.110 

4  5. 98  4 

0.45 

27.5 

270 

0.444 

0.433 

34.676 

27.821 

37.111 

45.986 

0.73 

27.3 

280 

0.436 

0.424 

34.675 

27.820 

37.112 

45.986 

-0.27 

27.3 

290 

0.426 

0.414 

34.675 

27.821 

37.113 

45.988 

0.47 

27.3 

300 

0.429 

0.417 

34.677 

27.822 

37.114 

4  5. 98  9 

0.67 

27.1 

325 

0.416 

0.402 

34 . 676 

27.822 

37.115 

45.991 

0.14 

27.2 

350 

0.403 

0.388 

34.677 

27.824 

37.117 

45.994 

0.47 

27.0 

375 

0.388 

0.372 

34.677 

27.825 

37.119 

45.997 

0.37 

26.9 

400 

0.370 

0.353 

34.678 

27.827 

37.122 

46.001 

0.52 

26.7 

425 

0.362 

0.344 

34 . 677 

27.826 

37.123 

46.002 

-0.14 

26.8 

450 

0.352 

0.333 

34.678 

27.828 

37.125 

46.004 

0.45 

26.7 

475 

0.342 

0.322 

34.678 

27.829 

37.126 

46.006 

0.31 

26.6 

500 

0.335 

0.314 

34.679 

27.830 

37.128 

46.008 

0.42 

26.5 

550 

0.314 

0.290 

34.679 

27.831 

37.130 

46.012 

0.32 

26.4 

600 

0.281 

0.255 

34.679 

27.833 

37.134 

46.018 

0.40 

26.1 

650 

0.264 

0.236 

34.677 

27.833 

37.135 

46.020 

-0.10 

26.2 

700 

0.248 

0.217 

34.677 

27.834 

37.137 

46.023 

0.30 

26.1 

750 

0.230 

0.197 

34.677 

27.835 

37.139 

46.027 

0.31 

26.0 

800 

0.212 

0.177 

34 . 676 

27.835 

37.141 

46.029 

0.22 

25.9 

850 

0.189 

0.151 

34.674 

27.835 

37.142 

46.032 

0.16 

25.9 

900 

0.164 

0.124 

34 . 674 

27.836 

37.145 

46.037 

0.37 

25.7 

950 

0.147 

0.104 

34.675 

27.838 

37.148 

46.041 

0.39 

25.5 

1000 

0.123 

0.078 

34.673 

27.838 

37.150 

46.044 

0.19 

25.5 

1100 

0.085 

0.035 

34.673 

27.840 

37.155 

46.051 

0.34 

25.1 

1200 

0.051 

-0.005 

34.671 

27.841 

37.157 

46.056 

0.24 

25.0 

1300 

0.011 

-0.050 

34 . 668 

27.841 

37.160 

46.061 

0.23 

24.8 

1400 

-0.023 

-0.090 

34 . 666 

27.841 

37.163 

46.066 

0.25 

24.6 

1500 

-0.051 

-0.123 

34 . 665 

27.842 

37.166 

46.071 

0.27 

24.4 

1600 

-0.087 

-0.165 

34.664 

27.844 

37.170 

46.077 

0.32 

24.1 

1700 

-0.112 

-0.196 

34 . 665 

27.846 

37.174 

46.083 

0.35 

23.7 

1800 

-0.140 

-0.230 

34.662 

27.845 

37.175 

46.086 

0.18 

23.6 

1900 

-0.172 

-0.268 

34 . 663 

27.848 

37.180 

46.093 

0.39 

23.1 

2000 

-0.190 

-0.293 

34 . 664 

27.850 

37.184 

46.098 

0.33 

22.8 

2100 

-0.213 

-0.322 

34 . 662 

27.850 

37.185 

46.102 

0.23 

22.6 

2200 

-0.226 

-0.342 

34 . 661 

27.850 

37.187 

46.104 

0.21 

22.5 

2300 

-0.245 

-0.368 

34 . 660 

27.850 

37.189 

46.107 

0.26 

22.2 

2400 

-0.258 

-0.388 

34 . 661 

27.852 

37.192 

46.112 

0.31 

21.9 

2500 

-0.268 

-0.405 

34.659 

27.851 

37.192 

46.113 

0.12 

21.8 

2600 

-0.285 

-0.430 

34.661 

27.854 

37.196 

46.118 

0.38 

21.4 

2700 

-0.297 

-0.449 

34.659 

27.853 

37.197 

46.120 

0.16 

21 . 3 

2800 

-0.310 

-0.470 

34.659 

27.854 

37.199 

46.123 

0.29 

21.0 

2900 

-0.319 

-0.487 

34.659 

27.855 

37.200 

46.126 

0.26 

20.8 

3000 

-0.332 

-0.508 

34.660 

27.857 

37.204 

46.130 

0.33 

20.5 

3200 

-0.352 

-0.544 

34.657 

27.856 

37.205 

46.134 

0.20 

20.2 

3400 

-0.376 

-0.585 

34.657 

27.858 

37.209 

46.140 

0.30 

19.6 

3600 

-0.396 

-0.623 

34.656 

27.859 

37.212 

46.146 

0.27 

19.2 

3800 

-0.410 

-0.655 

34.655 

27.859 

37.215 

46.150 

0.25 

18.8 

4000 

-0.435 

-0.698 

34.654 

27.861 

37.219 

46.156 

0.31 

18.3 

4200 

-0.463 

-0.745 

34.650 

27.859 

37.220 

46.161 

0.26 

17.9 

4400 

-0.477 

-0.779 

34.650 

27.861 

37.224 

46.166 

0.30 

17.4 

4600 

-0.488 

-0.811 

34.648 

27.860 

37.226 

46.170 

0.24 

17.1 

4800 

-0.481 

-0.825 

34.647 

27.860 

37.226 

46.171 

C.  17 

17.0 

5000 

-0.466 

-0.833 

34.646 

27.860 

37.226 

46.171 

0.10 

17.0 

5200 

-0.448 

-0.838 

34.649 

27.862 

37.229 

46.175 

0.22 

16.8 

5382 

-0.430 

-0.841 

34.646 

27.860 

37.227 

46.173 

-0.16 

17.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

4.8 

-1.846 

-1.846 

34.226 

7.54 

63.9 

1.96 

27.20 

0.27 

20.8 

-1.846 

-1.846 

34 . 222 

7.54 

64.0 

1 . 97 

0.27 

4.874 

2.103 

59.0 

-1 .845 

-1.846 

34 . 224 

7.53 

63.9 

1 . 95 

0.27 

4.750 

2.060 

78.8 

-1 . 841 

-1.843 

34.224 

7.53 

63.9 

1 .  99 

27.70 

0.25 

4 . 925 

2.138 

120.3 

-0.009 

-0.013 

34.582 

4 . 97 

104.0 

2.31 

32.90 

0.02 

1.248 

0.542 

170.1 

0.503 

0.496 

34.666 

4.57 

114 . 1 

2.36 

33.40 

-C.02 

0.437 

0.182 

300.2 

0.428 

0.416 

34.680 

4.50 

121.8 

2.39 

33 . 90 

-0.02 

0.209 

0.095 

450.5 

0.352 

0.333 

34.680 

4.48 

125.9 

2.39 

34.10 

-0.02 

0.129 

0.056 

649.5 

0.264 

0.236 

34.679 

4.59 

127.8 

2.38 

-0.02 

0.092 

0.043 

799.3 

0.211 

0.176 

34.678 

4.66 

128.4 

2.37 

33.90 

-0.02 

0.079 

0.038 

999.7 

0.123 

0.078 

34.674 

4.86 

128.6 

2.34 

33.50 

-0.02 

0.075 

0.033 

1200.3 

0.052 

-0.004 

34.672 

4.90 

129.2 

2.34 

33.40 

-0.01 

0.077 

0.037 

1500.1 

-0.055 

-0.127 

34.667 

5.08 

128.2 

2.33 

33.10 

-0.01 

0.085 

0.039 

1799.6 

-0.143 

-0.233 

34.664 

5.18 

128.2 

2.31 

32 . 90 

0.03 

0.093 

0.047 

2098.3 

-0.212 

-0.321 

34.661 

5.30 

127.4 

2.30 

32.80 

0.00 

0.105 

0.051 

2400.8 

-0.257 

-0.387 

34.660 

5.39 

127.6 

2.29 

32.50 

-0.01 

0.096 

0.053 

2698.1 

-0.299 

-0.451 

34.658 

5.42 

127.4 

2.28 

32.40 

0.03 

0.088 

0.042 

2998.6 

-0.332 

-0.508 

34.655 

5.49 

126.6 

2.28 

32.40 

0.09 

0.109 

0.053 

3401.8 

-0.374 

-0.583 

34.654 

5.56 

12  6.8 

2.27 

32.30 

-0.01 

0.123 

0.059 

3800.6 

-0.410 

-0.655 

34.653 

5.64 

125.9 

2.21 

32.20 

0.03 

0.114 

0.058 

4200.2 

-0.463 

-0.745 

34.650 

5.75 

121.9 

2.27 

32.10 

0.C2 

0.147 

0.071 

4600.4 

-0.487 

-0.810 

34.648 

5. ''8 

119.4 

2.22 

32.00 

-0.01 

0.184 

0.090 

5000.1 

-0.466 

-0.833 

34.648 

5.85 

12  2.4 

2.17 

32.10 

0.06 

0.206 

0.101 

5382.2 

-0.430 

-0.841 

34.647 

5.76 

123.3 

2.27 

32.10 

. 

0.245 

0.119 

ANT  V/2  Station:  376  CTD:  129  62  n.58  s  5  0.04  e  12 

bottom  depth:5338  air  temperature : -2 1 . 0  air  pressure:994  wind/o:2.5 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.843 

-1.843 

34.219 

27.547 

36.983 

45.994 

0.00 

52.9 

10 

-1.846 

-1.846 

34 . 220 

27.548 

36.984 

45.996 

0.53 

52.8 

20 

-1.845 

-1.845 

34.219 

27.547 

36.983 

45.995 

-0.51 

52.8 

30 

-1.843 

-1.844 

34.218 

27.546 

36.983 

45.994 

-0.52 

52.8 

40 

-1.844 

-1 . 845 

34.219 

27.547 

36.983 

45.995 

0.51 

52.7 

50 

-1.842 

-1.843 

34.219 

27.547 

36.983 

45.994 

-0.12 

52.6 

60 

-1.842 

-1.843 

34.218 

27. 54  6 

36.983 

45.994 

-0.50 

52.6 

70 

-1 . 842 

-1 .843 

34.219 

27.547 

36.983 

45.994 

0.51 

52.5 

80 

-1.841 

-1.843 

34.218 

27.546 

36.982 

45.994 

-0.51 

52.5 

90 

-1.842 

-1.844 

34 . 220 

27.548 

36.984 

45.995 

0.72 

52.3 

100 

-1.843 

-1.845 

34.221 

27.54  9 

36.985 

45.996 

0.52 

52.1 

110 

-1 . 841 

-1.843 

34.223 

27.550 

36.986 

45.998 

0.70 

51.9 

120 

-1.691 

-1.694 

34.242 

27.562 

36.988 

45.990 

1.84 

50.8 

130 

-0.154 

-0.159 

34 . 531 

27.736 

37.064 

45.973 

7.24 

34.9 

140 

0.397 

0.391 

34.633 

27.788 

37.082 

45.960 

3.96 

30.2 

150 

0.425 

0.419 

34.643 

27.795 

37.087 

45.963 

1.41 

29.6 

160 

0.489 

0.482 

34.656 

27.801 

37.090 

45. 962 

1.42 

29.0 

170 

0.497 

0.490 

34.662 

27.806 

37.094 

45.965 

1.17 

28.6 

180 

0.532 

0.525 

34.667 

27.808 

37.094 

45.963 

0.75 

28.5 

190 

0.534 

0.526 

34.670 

27.810 

37.096 

45.965 

0.85 

28.3 

200 

0.516 

0.508 

34. 671 

27.812 

37.099 

45.969 

0.79 

28.1 

210 

0.507 

0.498 

34.673 

27.814 

37.101 

45.972 

0.83 

27.9 

220 

0.497 

0.488 

34.673 

27.815 

37.103 

45.974 

0.46 

27.8 

230 

0.492 

0.482 

34.674 

27.816 

37.104 

45.976 

0.60 

27.7 

240 

0.486 

0.476 

34.675 

27.817 

37.106 

45.978 

0.62 

27.6 

250 

0.476 

0.466 

34.675 

27.818 

37.107 

45.979 

0.47 

27.6 

260 

0.476 

0.465 

34.675 

27.818 

37.107 

45.979 

0.10 

27.6 

270 

0.461 

0.450 

34.676 

27.820 

37.109 

45.983 

0.76 

27.4 

280 

0.458 

0.446 

34.677 

27.821 

37.111 

45.984 

0.57 

27.3 

290 

0.451 

0.439 

34.678 

27.822 

37.112 

45.986 

0.64 

27.2 

300 

0.447 

0.434 

34.678 

27.822 

37.113 

45.987 

0.31 

27.2 

325 

0.423 

0.409 

34.677 

27.823 

37.115 

45.991 

0.34 

27.1 

350 

0.412 

0.397 

34.677 

27.823 

37.116 

45.993 

0.32 

27.1 

375 

0.392 

0.376 

34.678 

27.825 

37.120 

''.997 

0.53 

26.9 

400 

0.377 

0.360 

34 . 678 

27.826 

37.121 

.  J.000 

0.37 

26.8 

425 

0.367 

0.349 

34.680 

27.829 

37.124 

46.003 

0.55 

26.6 

450 

0.356 

0.337 

34.680 

27.829 

37.126 

46.005 

0.33 

26.5 

475 

0.344 

0.324 

34.682 

27.832 

37.129 

46.009 

0.56 

26.3 

500 

0.335 

0.314 

34.680 

27.831 

37.128 

46.009 

-0.33 

26.4 

550 

0.312 

0.288 

34.680 

27.832 

37.131 

46.013 

0.34 

26.3 

600 

0.293 

0.267 

34.681 

27.834 

37.135 

46.018 

0.39 

26.1 

650 

0.271 

0.243 

34.682 

27.836 

37.138 

46.023 

0.40 

25.9 

700 

0.253 

0.222 

34.681 

27.837 

37.140 

46.025 

0.22 

25.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

20.5 

-1.844 

-1.844 

34.217 

99.3 

-1.841 

-1.843 

34.217 

199.8 

0.515 

0.507 

34.673 

300.1 

0.442 

0.429 

34.680 

499.5 

0.335 

0.314 

34.681 

702.8 

0.253 

0.222 

34.679 

: 32  86/08/29 

wind/d: 210 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  377  CTD :  130  62  7.73  s  5  12.78  e  14 


bottom  depth:5350  air  temperature : -2 1 . 0  air  preseure:994  wlnd/«:2.2 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.846 

-1.846 

34.230 

27.556 

36. 992 

46.003 

0.00 

52.1 

10 

-1.844 

-1.844 

34.234 

27.559 

36.995 

46.006 

1.00 

51.7 

20 

-1.845 

-1.845 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

-1.00 

52.0 

30 

-1.845 

-1.846 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

0.51 

51.8 

40 

-1.844 

-1 . 845 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

-0.51 

51.8 

50 

-1.843 

-1.844 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

-0.08 

51.8 

60 

-1.843 

-1.844 

34 . 229 

27.555 

36.991 

46.002 

-0.50 

51.8 

70 

-1 . 843 

-1.844 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

0.51 

51 . 6 

80 

-1.843 

-1.845 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

0.04 

51.6 

90 

-1.842 

-1.844 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

0.49 

51.4 

100 

-1.841 

-1 . 843 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

-0.51 

51.5 

110 

-1.841 

-1 . 843 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

0.04 

51.4 

120 

-1.840 

-1.842 

34.230 

27.556 

36.992 

46.003 

-0.09 

51.3 

130 

-1.778 

-1 . 781 

34.266 

27.584 

37.015 

46.022 

2. 93 

48.7 

140 

0.041 

0.036 

34.577 

27.763 

37.079 

45.976 

7.32 

32.5 

150 

0.335 

0.329 

34 . 629 

27.789 

37.086 

45.967 

2.76 

30.1 

160 

0.454 

0.448 

34 . 642 

27.792 

37.083 

45.957 

0. 97 

29.9 

170 

0.487 

0.480 

34.652 

27.798 

37.087 

45.959 

1.37 

29.3 

180 

0.501 

0.494 

34.659 

27.803 

37.091 

45.962 

1.22 

28.9 

190 

0.531 

0.523 

34.668 

27.809 

37.095 

45.964 

1.29 

28.4 

200 

0.560 

0.552 

34.675 

27.813 

37.097 

45.965 

1.08 

28.0 

210 

0.572 

0.563 

34.675 

27.812 

37.095 

45.963 

-0.49 

28.1 

220 

0.531 

0.522 

34.677 

27.816 

37.102 

45.971 

1.17 

27.7 

230 

0.539 

0.529 

34.679 

27.817 

37.102 

45.971 

0.59 

27.6 

240 

0.520 

0.510 

34.680 

27.819 

37.106 

45.976 

0.81 

27.5 

250 

0.542 

0.531 

34.682 

27.819 

37.105 

45.973 

0.22 

27.4 

260 

0.524 

0.513 

34.682 

27.821 

37.107 

45.977 

0.62 

27.3 

270 

0.530 

0.519 

34.683 

27.821 

37.107 

45.976 

0.37 

27.3 

280 

0.501 

0.489 

34.680 

27.820 

37.108 

45.979 

-0.36 

27.4 

290 

0.455 

0.443 

34.679 

27.822 

37.113 

45.986 

0.85 

27.2 

300 

0.448 

0.435 

34.679 

27.823 

37.113 

45.988 

0.40 

27.1 

325 

0.428 

0.414 

34.679 

27.824 

37.116 

45.991 

0.42 

27.0 

350 

0.396 

0.381 

34.680 

27.827 

37.121 

45.998 

0. 62 

26.7 

375 

0.385 

0.369 

34.680 

27.827 

37.122 

46.000 

0.32 

26.7 

400 

0.372 

0.355 

34 . 680 

27.828 

37.124 

46.002 

0.35 

26.6 

425 

0.365 

0.347 

34 . 681 

27.830 

37.125 

46.004 

0.41 

26.5 

450 

0.353 

0.334 

34 . 682 

27.831 

37.128 

46.007 

0.46 

26.4 

475 

0.342 

0.322 

34.682 

27.832 

37.129 

46.009 

0.33 

26.3 

500 

0.331 

0.310 

34.681 

27.832 

37.130 

46.011 

0.09 

26.3 

550 

0.310 

0.286 

34.680 

27.832 

37.132 

46.014 

0.24 

26.3 

600 

0.280 

0.254 

34.679 

27.833 

37.134 

46.019 

0.31 

26.1 

650 

0.260 

0.232 

34.679 

27.834 

37.137 

46.022 

0.32 

26.0 

700 

0.240 

0.210 

34.679 

27.836 

37.140 

46.026 

0.33 

25.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

19.8 

-1.842 

-1.842 

34.231 

224 . 8 

0.529 

0.520 

34.675 

350.6 

0.398 

0.383 

34.679 

500.6 

0.332 

0.311 

34.681 

702.8 

0.240 

0.209 

34 . 678 

: 43  86/08/29 

wind/ d : 22  0 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  378  CTD :  131  62  3.66  s  5  25.55  e  16 

bottom  depth:5356  air  temperature : -2 0 . 0  air  preaaure:995  wind/a:2.6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.841 

-1.841 

34.214 

27.543 

3  6. 97  9 

45.990 

0.00 

53.3 

10 

-1.839 

-1.839 

34.214 

27.543 

36.979 

45.990 

-0.12 

53.3 

20 

-1 . 838 

-1.838 

34.214 

27.543 

36.979 

45.990 

-0.08 

53.2 

30 

-1.840 

-1 . 841 

34.213 

27.542 

36.978 

45.989 

-0.49 

53.2 

40 

-1.839 

-1 . 840 

34.213 

27.542 

36. 9T8 

4  5. 98  9 

-0.08 

53.1 

50 

-1 . 839 

-1.840 

34.213 

27.542 

36.978 

45.989 

0.04 

53.1 

60 

-1.840 

-1.841 

34.215 

27.544 

36.980 

45.991 

0.72 

52.9 

70 

-1.838 

-1.839 

34.214 

27.543 

36.979 

45.990 

-0.52 

52.9 

80 

-1.838 

-1 . 840 

34 . 214 

27.543 

36.979 

45.990 

0.04 

52.8 

90 

-1.839 

-1.841 

34.216 

27.545 

36.981 

45.992 

0.72 

52.6 

100 

-1 . 839 

-1.841 

34.215 

27.544 

36.980 

45.991 

-0.50 

52.6 

110 

-1.837 

-1.839 

34.215 

27.544 

36.980 

45.991 

-0.13 

52.6 

120 

-1.835 

-1.837 

34.215 

27.544 

36.980 

45.990 

-0.13 

52.5 

130 

-1 . 834 

-1.837 

34 . 217 

27.545 

36.981 

45.992 

0.71 

52.3 

140 

-1 . 680 

-1 . 683 

34.262 

27.578 

37.003 

46.004 

3.15 

49.2 

150 

-0.538 

-0.543 

34.438 

27.679 

37.031 

45.964 

5.47 

40.1 

160 

0.084 

0.078 

34.582 

27.765 

37.078 

45.973 

5.08 

32.3 

170 

0.339 

0.332 

34.639 

27.797 

37.094 

45.974 

3.09 

29.4 

180 

0.409 

0.402 

34.654 

27.805 

37.098 

45.974 

1.55 

28.7 

190 

0.436 

0.428 

34.662 

27.809 

37.101 

4  5.97  6 

1.22 

28.3 

200 

0.434 

0.426 

34.664 

27.811 

37.103 

45. 978 

0.74 

28.1 

210 

0.444 

0.435 

34.669 

27.815 

37.106 

45.980 

1.03 

27.8 

220 

0.453 

0.444 

34 . 671 

27.816 

37.106 

45.980 

0.57 

27.7 

230 

0.447 

0.438 

34.673 

27.818 

37.108 

45.983 

0.80 

27.5 

240 

0.444 

0.434 

34 . 673 

27.818 

37.109 

45.983 

0.27 

27.5 

250 

0.434 

0.424 

34.674 

27.819 

37.111 

45.986 

0.68 

27.4 

260 

0.438 

0.427 

34.673 

27.818 

37.110 

45.984 

-0.57 

27.5 

270 

0.438 

0.427 

34.675 

27.820 

37.111 

45.986 

0.72 

27.3 

280 

0.419 

0.407 

34.676 

27.822 

37.114 

45.990 

0.81 

27.1 

290 

0.413 

0.401 

34.675 

27.822 

37.114 

45.990 

-0.34 

27.2 

300 

0.406 

0.394 

34.676 

27.823 

37.116 

45.992 

0.64 

27.1 

325 

0.394 

0.381 

34.676 

27.824 

37.118 

45.995 

0.33 

27.0 

350 

0.382 

0.367 

34.678 

27.826 

37.121 

45.998 

0.56 

26.8 

375 

0.383 

0.367 

34 . 680 

27.828 

37.122 

46.000 

0.45 

26.7 

400 

0.394 

0.377 

34.681 

27.828 

37.122 

45.999 

0.12 

26.7 

425 

0.372 

0.354 

34.682 

27.830 

37.125 

46.004 

0.55 

26.5 

450 

0.360 

0.341 

34 . 681 

27.830 

37.126 

46.005 

0.12 

26.5 

475 

0.339 

0.319 

34 . 680 

27.830 

37.128 

46.008 

0.31 

26.4 

500 

0.323 

0.302 

34.680 

27.831 

37.130 

46.011 

0.39 

26.3 

550 

0.290 

0.267 

34.680 

27.833 

37.134 

46.017 

0.40 

26.1 

600 

0.271 

0.245 

34.680 

27.835 

37.136 

46.021 

0.31 

26.0 

650 

0.247 

0.219 

34 . 681 

27.837 

37.140 

46.026 

0.42 

25.8 

700 

0.232 

0.202 

34 . 680 

27.837 

37.141 

46.028 

0.18 

25.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

24.8 

-1.839 

-1.839 

34.212 

99.6 

-1.838 

-1.840 

34 . 213 

199.3 

0.436 

0.428 

34 . 668 

300.0 

0.403 

0.391 

34 . 678 

499.8 

0.323 

0.302 

34.680 

/ 

701.8 

0.232 

0.201 

34.679 

:  50  86/08/29 

wind/ d : 19  9 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  379  CTD :  132  6i  58.68  s  5  38.45  e  19:13  86/08/29 

bottom  depth:5201  air  temperature : -19 . 0  air  preesure:996  wind/a : 2 . 8  wind/d:263 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S'? 

BV 

AN 

0 

-1.840 

-1.840 

34.220 

27.548 

36.984 

45.995 

0.00 

52.9 

10 

-1.844 

-1.844 

34 . 222 

27.550 

36.  986 

45.997 

0.74 

52.6 

20 

-1.842 

-1.842 

34.217 

27.545 

36.982 

45.993 

-1.13 

53.0 

30 

-1.842 

-1.843 

34.218 

27.546 

36.982 

45.994 

0.51 

52.8 

40 

-1.842 

-1.843 

34.219 

27.547 

36.  933 

45.994 

0.51 

52.7 

50 

-1.841 

-1.842 

34.218 

27.546 

36.982 

45.993 

-0.51 

52.7 

60 

-1.841 

-1.842 

34.219 

27.547 

36.983 

45.994 

0.51 

52.6 

70 

-1.840 

-1.841 

34.218 

27.546 

36.982 

45.993 

-0.51 

52.6 

80 

-1 . 840 

-1.842 

34.219 

27.547 

36.983 

45.994 

0.51 

52.4 

90 

-1.840 

-1.842 

34.219 

27.547 

3  6.983 

45.994 

0.04 

52.4 

100 

-1.839 

-1.841 

34.219 

27.547 

36. 983 

45.994 

-0.09 

52.3 

110 

-1.835 

-1 . 837 

34.219 

27.547 

36.983 

45.994 

-0.19 

52.3 

120 

-1.841 

-1.843 

34.221 

27.549 

36.985 

45.996 

0.75 

52.0 

130 

-1.840 

-1.843 

34.221 

27.549 

36.985 

45.996 

-0.09 

52.0 

140 

-1 . 832 

-1.835 

34.222 

27.549 

36.985 

45.996 

0.43 

51.8 

150 

-1.791 

-1.794 

34.241 

27.564 

36. 996 

46.004 

2.11 

50.4 

160 

-0. 915 

-0.920 

34.371 

27.640 

37.017 

45.972 

4.76 

43.6 

170 

-0.081 

-0.087 

34.549 

27.747 

37.070 

45.975 

5.64 

33.9 

180 

0.105 

0.098 

34.607 

27.784 

37.095 

4  5.98  9 

3.35 

30.5 

190 

0.221 

0.214 

34.626 

27.793 

37.097 

45.984 

1.61 

29.7 

200 

0.247 

0.239 

34.642 

27.804 

37.107 

45.992 

1.88 

28.7 

210 

0.302 

0.294 

34.657 

27.813 

37.113 

45.995 

1.65 

27.8 

220 

0.322 

0.313 

34.664 

27.818 

37.116 

45.997 

1.17 

27.4 

230 

0.324 

0.315 

34.665 

27.818 

37.116 

45.997 

0.47 

27.4 

240 

0.332 

0.322 

34 . 667 

27.820 

37.117 

45.998 

0.59 

27.3 

250 

0.340 

0.330 

34 . 671 

27.822 

37.119 

45.999 

0.92 

27.0 

260 

0.344 

0.333 

34.672 

27.823 

37.120 

46.000 

0.42 

27.0 

270 

0.351 

0.340 

34.674 

27.824 

37.121 

46.000 

0.61 

26.9 

280 

0.348 

0.337 

34.674 

27.824 

37.121 

46.001 

0.27 

26.9 

290 

0.346 

0.334 

34 . 676 

27.826 

37.123 

46.003 

0.74 

26.7 

300 

0.344 

0.332 

34.676 

27.826 

37.123 

46.003 

0.22 

26.7 

325 

0.335 

0.322 

34 . 678 

27.829 

37.126 

46.006 

0.53 

26.5 

350 

0.325 

0.311 

34.678 

27.829 

37.127 

46.008 

0.31 

26.4 

375 

0.318 

0.303 

34.679 

27.830 

37.129 

.010 

0.41 

26.3 

400 

0.312 

0.295 

34.679 

27.831 

37.130 

46.012 

0.25 

26.3 

425 

0.305 

0.287 

34.679 

27.831 

37.131 

46.013 

0.26 

26.3 

450 

0.299 

0.280 

34.679 

27.832 

37.131 

46.014 

0.25 

26.2 

475 

0.288 

0.268 

34.680 

27.833 

37.134 

46.017 

0.45 

26.1 

500 

0.276 

0.255 

34.679 

27.833 

37.134 

46.018 

0.13 

26.1 

550 

0.269 

0.246 

34.679 

27.834 

37.135 

46.020 

0.20 

26.1 

600 

0.252 

0.226 

34.678 

27.834 

37.137 

46.022 

0.20 

26.0 

650 

0.229 

0.201 

34.677 

27.835 

37.139 

46.026 

0.26 

25.9 

700 

0.215 

0.185 

34.678 

27.836 

37.142 

46.030 

0.36 

25.8 

750 

0.198 

0.165 

34.678 

27.837 

37.144 

46.033 

0.31 

25.7 

800 

0.176 

0.141 

34.676 

27.837 

37.145 

46.035 

0.14 

25.6 

850 

0.152 

0.114 

34.676 

27.839 

37.148 

46.040 

0.36 

25.5 

900 

0.124 

0.084 

34.674 

27.839 

37.150 

46.043 

0.23 

25.4 

950 

0.109 

0.067 

34.672 

27.838 

37.150 

46.045 

-0.10 

25.4 

1000 

0.091 

0.046 

34.673 

27.840 

37.153 

46.049 

0.39 

25.2 

1100 

0.057 

0.007 

34.671 

27.840 

37.156 

46.054 

0.23 

25.1 

1200 

0.023 

-0.032 

34.668 

27.840 

37.158 

46.058 

0.18 

25.0 

1300 

-0.008 

-0.069 

34.667 

27.841 

37.161 

46.064 

0.28 

24.7 

1400 

-0.040 

-0.106 

34.666 

27.842 

37.165 

46.069 

0.29 

24.5 

1500 

-0.071 

-0.143 

34.666 

27.844 

37.169 

46.075 

0.33 

24 . 2 

1600 

-0.099 

-0.177 

34.665 

27.845 

37.172 

46.080 

0.28 

23.9 

1700 

-0.129 

-0.213 

34.665 

27.847 

37.176 

46.086 

0.33 

23.6 

1800 

-0.155 

-0.245 

34.664 

27.848 

37.178 

46.090 

0.28 

23.3 

1900 

-0.180 

-0.276 

34.665 

27.850 

37.183 

46.096 

0.35 

22.9 

2000 

-0.202 

-0.305 

34.663 

27.850 

37.184 

46.099 

0.21 

22.8 

2100 

-0.221 

-0.330 

34.663 

27.851 

37.187 

46.104 

0.29 

22.5 

2200 

-0.238 

-0.354 

34.663 

27.852 

37.189 

46.107 

0.29 

22.2 

2300 

-0.254 

-0.377 

34.662 

27.852 

37.191 

46.110 

0.24 

22.0 

2400 

-0.269 

-0.399 

34.661 

27.853 

37.193 

46.113 

0.24 

21 . 8 

2500 

-0.282 

-0.419 

34 . 656 

27.850 

37.191 

46. 113 

-0.22 

21 . 9 

2600 

-0.296 

-0.441 

34.661 

27.855 

37.197 

46.120 

0.45 

21.3 

2700 

-0.310 

-0.462 

34.661 

27.856 

37.199 

46.124 

0.29 

21.0 

2800 

-0.323 

-0.483 

34.659 

27.855 

37.200 

46.125 

0.18 

20.9 

2900 

-0.331 

-0.499 

34.658 

27.855 

37.201 

46.127 

0.20 

20.7 

3000 

-0.344 

-0.520 

34 . 660 

27.857 

37.205 

46.132 

0.37 

20.3 

3200 

-0.364 

-0.556 

34.657 

27.857 

37.206 

46.136 

0.20 

20.0 

3400 

-0.382 

-0.591 

34.657 

27.858 

37.210 

46.141 

0.28 

19.6 

3600 

-0.402 

-0.629 

34.654 

27.858 

37.211 

46.145 

0.22 

19.2 

3800 

-0.426 

-0. 671 

34.652 

27.858 

37.214 

46.150 

0.27 

18.8 

4000 

-0.444 

-0.707 

34.652 

27.859 

37.218 

46.156 

0.30 

18.3 

4200 

-0.470 

-0.752 

34.649 

27.859 

37.220 

46.161 

0.28 

17.8 

4400 

-0.489 

-0.791 

34.648 

27.860 

37.223 

46.166 

0.30 

17.3 

4600 

-0.488 

-0.811 

34. 64  9 

27.861 

37.226 

46.170 

0.25 

17.0 

4800 

-0.480 

-0.824 

34.649 

27.862 

37.228 

46.172 

0.19 

16.8 

5000 

-0.465 

-0.832 

34.649 

27.862 

37.228 

46.174 

C.  14 

16.8 

5080 

-0.458 

-0.834 

34.646 

27.860 

37.226 

46.172 

-0.27 

17.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

49.5 

-1.840 

-1.841 

34.217 

7.66 

63.3 

1 . 99 

28.00 

0.29 

49.8 

-1.839 

-1.840 

34.215 

7.63 

63.3 

2.01 

28.00 

0.29 

4.998 

2.172 

119.4 

-1.831 

-1.833 

34.218 

7.62 

63.5 

2.0C 

27.90 

0.28 

169.6 

-0.088 

-0.094 

34.552 

5.11 

106.8 

2.35 

33.40 

0.02 

249.4 

0.340 

0.330 

34.671 

4 . 41 

124.2 

2.43 

34 .70 

-0.01 

250.3 

0.340 

0.330 

34 . 670 

4.39 

124.1 

2.43 

34.70 

-0.01 

C.61C 

449.5 

0.297 

0.278 

34.680 

4 . 50 

128.0 

2.40 

34.30 

0.00 

705.5 

0.215 

0.184 

34.679 

4 . 59 

131.2 

2.40 

34  .  60 

0.00 

705.9 

0.215 

0.184 

34 . 679 

4.59 

130.8 

2.39 

34 . 60 

0.00 

0.074 

1000.0 

0.091 

0.046 

34.674 

4.89 

129.0 

2.35 

33.70 

0.00 

1000.7 

0.091 

0.046 

34.673 

4.89 

129.4 

2.35 

33.70 

0.00 

0.079 

0.033 

1500.3 

-0.071 

-0.143 

34 . 667 

5.12 

12  9.4 

2.32 

33.40 

-0.01 

1999.8 

-0.203 

-0.306 

34 . 663 

5.32 

129.2 

2.31 

33.00 

0.00 

2001.3 

-0.202 

-0.305 

34.663 

5.30 

129.4 

2.31 

33.10 

0.00 

0.116 

0.0  63 

2508.6 

-0.282 

-0.420 

34.660 

5.39 

128.7 

2.30 

32 . 90 

0.00 

3000.1 

-0.344 

-0.520 

34.657 

5.48 

127.6 

2.29 

32.80 

0.02 

3001.3 

-0.343 

-0.519 

34.658 

5.50 

128.1 

2.29 

32.80 

0.00 

0.086 

0.041 

3510.4 

-0.394 

-0.613 

34.655 

5.60 

127.1 

2.28 

32.50 

0.01 

3999.3 

-0.445 

-0.708 

34.650 

5.79 

12  6.0 

2.25 

32.20 

0.01 

4001.3 

-0.443 

-0.706 

34.652 

5.68 

12  5.6 

2.28 

32.40 

0.01 

0.102 

0.  053 

5061.0 

-0.460 

5.77 

124.9 

2.25 

32.00 

0.04 

0.194 

0.1C1 

5077.4 

-0.458 

-0.834 

34.645 

124 . 3 

2.22 

31  .80 

0.06 

ANT  V/2  Station:  380  CTD :  133  6i  21.48  s  6  59.34  e 

bottom  depth:5344  air  temperature : -1 8 . 0  air  pressure:998  wind/«:4. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.842 

-1 . 842 

34.225 

27.552 

36.988 

45.999 

0.00 

52.5 

10 

-1.845 

-1.845 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

0.53 

52.3 

20 

-1 . 843 

-1.843 

34.224 

27.551 

36.987 

45.998 

-0.72 

52.4 

30 

-1.842 

-1.843 

34.225 

27.552 

36.988 

45.999 

0.50 

52.3 

40 

-1.841 

-1.842 

34 . 225 

27.552 

36.988 

45.999 

-0.08 

52.2 

50 

-1 . 840 

-1 . 841 

34 . 224 

27.551 

36.987 

45.998 

-0.51 

52.2 

60 

-1.841 

-1.842 

34.224 

27.551 

36.987 

45.998 

0.10 

52.2 

70 

-1.840 

-1.841 

34.224 

27.551 

36.987 

45.998 

-0.08 

52.1 

80 

-1.839 

-1.841 

34.225 

27.552 

36.988 

45.999 

0.50 

52.0 

90 

-1 . 838 

-1.840 

34.224 

27.551 

36.987 

45.998 

-0.51 

52.0 

100 

-1.838 

-1.840 

34.225 

27.552 

36.  988 

45.999 

0.51 

51.8 

110 

-1 . 838 

-1.840 

34 . 224 

27.551 

36.987 

45.998 

-0.50 

51.9 

120 

-1.839 

-1.841 

34.226 

27.553 

36.989 

46.000 

0.72 

51 . 6 

130 

-1 . 834 

-1.837 

34.225 

27.552 

36.987 

45.998 

-0.55 

51.7 

140 

-1.815 

-1.818 

34 . 228 

27.554 

36.988 

45.998 

0.76 

51.4 

150 

-1 . 175 

-1.179 

34.327 

27.615 

37.008 

45.978 

4  .  25 

45.9 

160 

-0.503 

-0.508 

34.454 

27.690 

37.040 

45.971 

4.76 

39.0 

170 

0.131 

0.125 

34 . 592 

27. 770 

37.081 

45.973 

4 . 89 

31.8 

180 

0.291 

0.284 

34 . 628 

27.790 

37.091 

45.974 

2.46 

30.0 

190 

0.342 

0.334 

34.643 

27.800 

37.097 

45.977 

1 . 67 

29.1 

200 

0.375 

0.367 

34.651 

27.804 

37.099 

45.  978 

1.17 

28.7 

210 

0.371 

0.363 

34.655 

27.808 

37.103 

45.982 

1.05 

28.4 

220 

0.407 

0.398 

34.662 

27.811 

37.104 

45.981 

1.02 

28.1 

230 

0.405 

0.396 

34.663 

27.812 

37.105 

45.982 

0.55 

28.0 

240 

0.417 

0.407 

34 . 669 

27.816 

37.109 

45.985 

1.13 

27.6 

250 

0.418 

0.408 

34.670 

27.817 

37.110 

45.985 

0.49 

27.6 

260 

0.417 

0.406 

34 . 671 

27.818 

37.111 

45. 986 

0.53 

27.5 

270 

0.414 

0.403 

34 . 673 

27.820 

37.113 

45.989 

0.76 

27.3 

280 

0.411 

0.399 

34 . 673 

27.820 

37.113 

45.989 

0.27 

27.3 

290 

0.389 

0.377 

34.673 

27.821 

37.116 

45.993 

0.68 

27.2 

300 

0.375 

0.363 

34 . 673 

27.822 

37.117 

45.995 

0.55 

27.1 

325 

0.361 

0.348 

34 . 675 

27.825 

37.121 

46.000 

0.57 

26.9 

350 

0.349 

0.335 

34 . 677 

27.827 

37.124 

46.003 

0.56 

26.7 

375 

0.335 

0.319 

34.676 

27.827 

37.125 

46.005 

0.17 

26.7 

400 

0.323 

0.306 

34 . 678 

27.829 

37.128 

46.009 

0.56 

26.4 

425 

0.318 

0.300 

34.679 

27.831 

37.129 

46.011 

0.39 

26.3 

450 

0.309 

0.290 

34.679 

27.831 

37.130 

46.012 

0.30 

26.3 

475 

0.302 

0.282 

34 . 679 

27.832 

37.131 

46.014 

0.27 

26.3 

500 

0.292 

0.271 

34.681 

27.834 

37.134 

46.017 

0.55 

26.0 

550 

0.278 

0.255 

34.679 

27.833 

37.134 

46.018 

-0.16 

26.1 

600 

0.254 

0.228 

34.679 

27.835 

37.137 

46.023 

0.35 

26.0 

650 

0.235 

0.207 

34.680 

27.837 

37.141 

46.027 

0.39 

25.8 

700 

0.207 

0.177 

34.681 

27.839 

37.145 

46.033 

0.44 

25.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

50.2 

-1.841 

-1.842 

34.224 

117.6 

-1.836 

-1.838 

34.222 

196.8 

0.371 

0.363 

34 . 650 

300.1 

0.374 

0.362 

34 . 677 

502.8 

0.289 

0.268 

34 . 680 

703.5 

0.205 

0.175 

34 . 678 

08:15  86/08/30 

wind/d : 204 


FI  F2 


ANT  V/2 

Station : 

381 

CTD : 

134  6i 

31.01  : 

S  6  33  . 

46  E 

19:25 

86/08/30 

bottom  depth: 5351  air 

temperature : -23 

.0  air  pressure 

: 1006  wind/a : 3  . 

3  wtnd/d:244 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 833 

-1 . 833 

34.231 

27.557 

36.992 

46.002 

0.00 

52.0 

10 

-1.847 

-1.847 

34.230 

27.556 

36.992 

46.004 

-0.37 

52.0 

20 

-1.846 

-1 . 846 

34.231 

27.557 

36.993 

46.004 

0.50 

51.9 

30 

-1.847 

-1 . 848 

34 . 232 

27.558 

36.994 

46.005 

0.51 

51.7 

40 

-1.847 

-1.848 

34.232 

27.558 

3  6.994 

46.005 

0.04 

51.7 

50 

-1.847 

-1.848 

34.234 

27.559 

36.996 

46.007 

0.71 

51 . 4 

60 

-1.844 

-1.845 

34.237 

27.562 

36.998 

46.009 

0.86 

51.2 

70 

-1.842 

-1 . 843 

34.238 

27.563 

36.998 

46.009 

0.49 

51.0 

80 

-1.839 

-1.841 

34.239 

27.563 

36.999 

46.010 

0.48 

50.9 

90 

-1 . 834 

-1.836 

34.241 

27.565 

37.000 

46.010 

0.68 

50.7 

100 

-1.833 

-1 . 835 

34.242 

27.566 

37.001 

46.011 

0.50 

50.6 

110 

-1.830 

-1 . 832 

34.243 

27.566 

37.001 

46.011 

0.48 

50.4 

120 

-1.828 

-1.830 

34.246 

27.569 

37.004 

46.014 

0.86 

50.1 

130 

-1.827 

-1.830 

34.246 

27.569 

37.004 

46.013 

-0.09 

50.1 

140 

-1.814 

-1.817 

34.247 

27.569 

37.003 

46.012 

0.36 

50.0 

150 

-0. 623 

-0.628 

34.434 

27.679 

37.037 

45.974 

5.72 

40.0 

160 

0.093 

0.087 

34.589 

27.770 

37.082 

45.977 

5.21 

31.8 

170 

0.216 

0.209 

34.616 

27.785 

37.090 

45.977 

2.13 

30.5 

180 

0.329 

0.322 

34.643 

27.800 

37.098 

4  5.97  9 

2.15 

29.1 

190 

0.385 

0.377 

34 . 654 

27.806 

37.101 

4  5. 97  8 

1.29 

28.6 

200 

0.408 

0.400 

34.661 

27.810 

37.103 

45.980 

1 . 14 

28.2 

210 

0.413 

0.404 

34.664 

27.812 

37.105 

45.981 

0.81 

28.0 

220 

0.415 

0.406 

34.667 

27.815 

37.107 

45.983 

0.85 

27.8 

230 

0.436 

0.427 

34.670 

27.816 

37.107 

45.982 

0.58 

27.7 

240 

0.455 

0.445 

34 . 674 

27.818 

37.108 

45.982 

0.79 

27.5 

250 

0.442 

0.432 

34.675 

27.820 

37.111 

45.985 

0.73 

27.3 

260 

0.440 

0.429 

34.675 

27.820 

37.111 

45.986 

0.22 

27.3 

270 

0.433 

0.422 

34.676 

27.821 

37.113 

45.988 

0.64 

27.2 

280 

0.429 

0.417 

34.676 

27.821 

37.113 

45.988 

0.30 

27.2 

290 

0.420 

0.408 

34 . 677 

27.823 

37.115 

45.991 

0.67 

27.1 

300 

0.415 

0.403 

34 . 677 

27.823 

37.116 

45.992 

0.34 

27.1 

325 

0.404 

0.390 

34.678 

27.825 

37.118 

45.995 

0.45 

26.9 

350 

0.386 

0.371 

34 . 677 

27.825 

37.119 

45.997 

0.25 

26.9 

375 

0.384 

0.368 

34.679 

27.827 

37.121 

45.999 

0.48 

26.8 

400 
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ANT  V/2  Station:  381  CTD :  135  6i  21.94  s  7  31.52  e  oo:08  86/09/03 


bottom  depth: 5335  air  temperature : -15 . 0  air  pressure: 977  wind/s:5.6  wind/d: 233 
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0.030 

1200.8 

0.043 

-0.013 

34.672 

129.2 

2.35 

33.50 

0.00 

0.080 

0.041 

1499.9 

-0.059 

-0.131 

34.668 

5.04 

129.0 

2.33 

33.30 

0.00 

0.083 

0.039 

1800.4 

-0.148 

-0.238 

34.663 

5.22 

128.6 

2.32 

33.10 

0.00 

0.101 

0.051 

2099.6 

-0.219 

-0.328 

34.662 

5.28 

128.3 

2.32 

33.00 

0.01 

0.106 

0.051 

2400.8 

-0.269 

-0.399 

34 . 660 

5.37 

127.7 

2.31 

33.00 

0.01 

0.088 

0.041 

2701 . 9 

-0.306 

-0.458 

34.659 

5.43 

127.2 

2.30 

32.80 

0.01 

0.080 

0.040 

2998.8 

-0.340 

-0.516 

34.657 

5.48 

126.3 

2.30 

32.60 

0.01 

0.077 

0.039 

3299.1 

-0.373 

-0.573 

34.655 

5.56 

125.7 

2.29 

32.50 

0.01 

0.088 

0.047 

3604.6 

-0.409 

-0.636 

34.654 

5.61 

125.1 

2.29 

32.40 

0.01 

0.093 

0.047 

3900.6 

-0.438 

-0.692 

34.652 

5.68 

124.1 

2.29 

32.40 

0.01 

0.105 

0.055 

4200.5 

-0.469 

-0.751 

34.650 

5.75 

121 . 8 

2.27 

32.20 

0.01 

0.132 

0.066 

4501.1 

-0.486 

-0.798 

34.649 

5.76 

120.6 

2.27 

32.20 

0.01 

0.163 

0.083 

4800.2 

-0.479 

-0.823 

34.648 

5.78 

120.8 

2.27 

32.00 

0.01 

0.204 

C.099 

5302.2 

-0.440 

-0.842 

34.649 

5.75 

12  3.3 

2.27 

32.10 

0.C1 

0.247 

0.119 

ANT  V/2  Station:  383  CTD :  136  6i  0.77  s  7  30.86  e  16:03  86/09/03 

bottom  depth:5343  air  temperature : -15 . 0  air  presaure:996  wlnd/a : 6 . 0  wlnd/d:210 


PR 

TE 

pi 

SA 

SC 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.847 

-1.847 

34.234 

27.559 

36.996 

46.007 

0.00 

51.8 

10 

-1.848 

-1.848 

34.234 

27.559 

36.996 

46.007 

0.10 

51.7 

20 

-1.845 

-1.845 

34 . 232 

27.558 

36.994 

46.005 

-0.73 

51 .  8 

30 

-1.845 

-1.846 

34.232 

27.558 

36.994 

46.005 

0.04 

51.7 

40 

-1.849 

-1 . 850 

34 . 231 

27.557 

3  6. 993 

46.005 

-0.47 

51.7 

50 

-1.850 

-1 . 851 

34 . 233 

27.559 

36.995 

46.006 

0.72 

51.5 

60 

-1.848 

-1.849 

34 . 233 

27.559 

36.995 

46.006 

-0.12 

51 . 5 

70 

-1 . 848 

-1.849 

34 . 233 

27.559 

36.995 

46.006 

0.04 

51 .  4 

80 

-1.846 

-1.848 

34 . 237 

27.562 

36.998 

46.009 

1.00 

51.0 

90 

-1.846 

-1.848 

34.239 

27.564 

37.000 

46.011 

0.71 

50.8 

100 

-1.845 

-1.847 

34.243 

27.567 

37.003 

46.014 

1.00 

50.4 

110 

-1 . 844 

-1.846 

34.243 

27.567 

37.003 

46.014 

-0.09 

50.4 

120 

-1.839 

-1.841 

34.243 

27.567 

37.002 

46.013 

-0.21 

50.3 

130 

-1.830 

-1.833 

34.245 

27.568 

37.003 

46.013 

0.65 

50.1 

140 

-1.410 

-1.413 

34.355 

27.645 

37.052 

46.036 

4.85 

43.0 

150 

0.259 

0.253 

34.641 

27.803 

37.105 

4  5.98  9 

6.84 

28.8 

160 

0.431 

0.425 

34 . 662 

27.810 

37.101 

45.976 

1  .  40 

28.2 

170 

0.469 

0.462 

34 . 668 

27.812 

37.102 

45.975 

0.87 

28.0 

180 

0.480 

0.473 

34 . 672 

27.815 

37.104 

45.976 

0.89 

27.8 

190 

0.475 

0.467 

34.672 

27.815 

37.104 

45.977 

0.33 

27.7 

200 

0.477 

0.469 

34 . 673 

27.816 

37.105 

45.977 

0.47 

27.7 

210 

0.470 

0.461 

34 . 674 

27.817 

37.106 

45.979 

0.63 

27.6 

220 

0.458 

0.449 

34 . 675 

27.819 

37.109 

4  5. 98  2 

0.71 

27.4 

230 

0.451 

0.442 

34 . 676 

27.820 

37.110 

45.984 

0.64 

27.3 

240 

0.447 

0.437 

34 . 677 

27.821 

37.112 

45.986 

0.59 

27.2 

250 

0.446 

0.436 

34.676 

27.820 

37.111 

45.985 

-0.47 

27.3 

260 

0.444 

0.433 

34.676 

27.820 

37.111 

45.986 

0.22 

27.3 

270 

0.441 

0.430 

34.678 

27.822 

37.113 

45.988 

0.76 

27.1 

280 

0.427 

0.415 

34.678 

27.823 

37.115 

45.990 

0.55 

27.0 

290 

0.421 

0.409 

34.678 

27.824 

37.116 

45.991 

0.37 

27.0 

300 

0.416 

0.404 

34.677 

27.823 

37.116 

45.992 

-0.37 

27.1 

325 

0.404 

0.390 

34.680 

27.826 

37.119 

45.996 

0.64 

26.8 

350 

0.382 

0.367 

34.679 

27.827 

37.121 

45.999 

0.31 

26.7 

375 

0.362 

0.346 

34.680 

27.829 

37.125 

46.004 

0.53 

26.5 

400 

0.347 

0.330 

34.680 

27.830 

37.126 

46.006 

0.37 

26.4 

425 

0.333 

0.315 

34.680 

27.831 

37.128 

46.009 

0.36 

26.4 

450 

0.322 

0.303 

34.680 

27.831 

37.130 

46.011 

0.33 

26.3 

475 

0.313 

0.293 

34 . 680 

27.832 

37.131 

46.013 

0.30 

26.3 

500 

0.296 

0.275 

34.679 

27.832 

37.132 

46.015 

0.25 

26.2 

550 

0.271 

0.248 

34.679 

27.834 

37.135 

46.020 

0.35 

26.1 

600 

0.256 

0.230 

34 . 678 

27.834 

37.136 

46.022 

0.17 

26.0 

650 

0.236 

0.208 

34 . 679 

27.836 

37.140 

46.026 

0.39 

25.8 

700 

0.219 

0.189 

34.676 

27.834 

37.140 

46.027 

-0.24 

26.0 

750 

0.200 

0.167 

34.676 

27.836 

37.142 

46.031 

0.32 

25.8 

BOO 

0.171 

0.136 

34.676 

27.837 

37.146 

46.036 

0.39 

25.6 

850 

0.148 

0.111 

34.673 

27.836 

37.146 

46.038 

-0.16 

25.7 

900 

0.125 

0.085 

34.673 

27.838 

37.149 

46.042 

0.36 

25.5 

950 

0.111 

0.069 

34 . 673 

27.839 

37.151 

46.045 

0.29 

25.4 

1000 

0.087 

0.042 

34 . 672 

27.839 

37.153 

46.049 

0.29 

25.2 

1100 

0.057 

0.007 

34.671 

27.840 

37.156 

46.054 

0.26 

25.1 

1200 

0.029 

-0.027 

34.668 

27.840 

37.158 

46.057 

0.13 

25.0 

1300 

-0.006 

-0.067 

34.666 

27.840 

37.160 

46.062 

0.25 

24.8 

1400 

-0.049 

-0.115 

34.665 

27.842 

37.165 

46.070 

0.34 

24.5 

1500 

-0.081 

-0.153 

34.663 

27.842 

37.168 

46.074 

0.25 

24.3 

1600 

-0.115 

-0.193 

34 . 661 

27.843 

37.170 

46.079 

0.26 

24.1 

1700 

-0.146 

-0.230 

34 . 660 

27.844 

37.174 

46.085 

0.30 

23.8 

1800 

-0.163 

-0.253 

34.660 

27.845 

37.176 

46.089 

0.27 

23.5 

1900 

-0.185 

-0.281 

34.661 

27.847 

37.180 

46.094 

0.34 

23.2 

2000 

-0.207 

-0.309 

34.659 

27.847 

37.181 

46.097 

0.21 

23.0 

2100 

-0.223 

-0.332 

34.660 

27.849 

37.185 

46.102 

0.32 

22.7 

2200 

-0.239 

-0.355 

34.659 

27.849 

37.186 

46.105 

0.23 

22.5 

2300 

-0.253 

-0.376 

34.659 

27.850 

37.189 

46.108 

0.27 

22.2 

2400 

-0.271 

-0.401 

34.659 

27.851 

37.191 

46.112 

0.30 

21 . 9 

2500 

-0.281 

-0.418 

34.658 

27.851 

37.192 

46.114 

0.20 

21 . 8 

2600 

-0.295 

-0.440 

34.658 

27.852 

37.195 

46.118 

0.28 

21.5 

2700 

-0.307 

-0.459 

34.658 

27.853 

37.197 

46.121 

0.28 

21.3 

2800 

-0.317 

-0.477 

34.658 

27.854 

37.199 

46.124 

0.26 

21.0 

2900 

-0.327 

-0.495 

34 . 659 

27.856 

37.201 

46.127 

C  .  31 

20.7 

3000 

-0.338 

-0.514 

34.659 

27.856 

37.203 

46.130 

0.28 

20.5 

3200 

-0.360 

-0.552 

34.658 

27.857 

37.207 

46.136 

0.26 

20. C 

3400 

-0.378 

-0.587 

34.658 

27.859 

37.210 

46.141 

0.28 

19.5 

3600 

-0.406 

-0.632 

34.656 

27.859 

37.213 

46.147 

0.28 

19.0 

3800 

-0.421 

-0.666 

34.655 

27.860 

37.216 

46.152 

0.26 

18.7 

4000 

-0.443 

-0.706 

34.655 

27.862 

37.220 

46.158 

0.31 

18.1 

4200 

-0.460 

-0.742 

34.654 

27.862 

37.223 

46.163 

0.28 

17.6 

4400 

-0.473 

-0.775 

34 . 651 

27.861 

37.224 

46.166 

0.22 

17.4 

4600 

-0.478 

-0.801 

34.651 

27.863 

37.227 

46.170 

0.26 

17.0 

4800 

-0.474 

-0.818 

34 . 651 

27.863 

37.229 

46.173 

0.22 

16.8 

5000 

-0.461 

-0.828 

34 . 650 

27.863 

37.229 

46.174 

0.12 

16.8 

5200 

-0.443 

-0.833 

34 . 650 

27.863 

37.229 

46.175 

0.12 

16.8 

5400 

-0.425 

-0.839 

34.64  6 

27.860 

37.227 

46.172 

-0.17 

17.2 

5405 

-0.425 

-0.839 

34.646 

27.860 

37.227 

46.173 

0.26 

17.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

15.3 

-1.847 

7.72 

63.9 

1 . 98 

28 . 50 

0.36 

15.4 

-1.846 

-1.846 

34.226 

7.74 

64.2 

1 . 98 

28.60 

0.36 

5.224 

2.228 

60.1 

-1 . 848 

-1.849 

34.238 

7.72 

65.1 

1.96 

28 . 60 

0.36 

5.247 

2.247 

99.8 

-1.842 

-1.844 

34.234 

7.68 

65.7 

1 . 98 

28.50 

0.34 

5.078 

2.172 

189.8 

0.475 

0.467 

34.672 

4.53 

116.9 

2.34 

34.20 

0.01 

0.354 

0.148 

24  9.8 

0.446 

0.436 

34 . 677 

4.52 

119.5 

2.35 

34 . 50 

0.01 

0.278 

0.111 

34  9.7 

0.380 

0.365 

34.680 

4.55 

123.1 

2.35 

34.50 

0.01 

0.187 

0.077 

500.3 

0.296 

0.275 

34.680 

4.59 

125.9 

2.36 

34.50 

0.01 

700.5 

0.218 

0.188 

34 . 678 

4.70 

127.7 

2.35 

34.30 

0.01 

0.099 

0.044 

899.8 

0.124 

0.084 

34.674 

4 . 82 

128.4 

2.34 

34.10 

0.01 

0.095 

0.046 

1099.9 

0.055 

0.005 

34.672 

4.91 

128.7 

2.33 

33.80 

0.01 

0.082 

0.038 

1300.3 

-0.007 

-0.068 

34.670 

5.00 

128.7 

2.32 

33.80 

0.01 

0.084 

0.037 

1599.3 

-0.117 

-0.195 

34 . 665 

5.16 

128.4 

2.30 

33.40 

C.  00 

0.107 

0.049 

1900.3 

-0.186 

-0.282 

34.662 

5.27 

128.7 

2.29 

33.40 

0.00 

0.106 

0.050 

2200.3 

-0.241 

-0.357 

34.661 

5.34 

127.5 

2.29 

33.20 

-0.01 

0.104 

0.048 

2500.1 

-0.280 

-0.417 

34.659 

5.3  9 

127.5 

2.29 

33.10 

-0.01 

0.087 

0.043 

2798.6 

-0.317 

-0.477 

34.658 

5.45 

126.8 

2.28 

32 . 90 

-0.01 

C.C81 

0.038 

3199.6 

-0.360 

-0.552 

34 . 656 

5.50 

126.1 

2.28 

32.80 

0.00 

0.087 

0.042 

3604.1 

-0.404 

-0.631 

34 . 654 

5.61 

125.5 

2 . 25 

32.80 

0.00 

0.092 

0.047 

3999.6 

-0.443 

-0.706 

34.652 

5.67 

123.9 

2.25 

32.60 

C.00 

0.110 

0.053 

4499.5 

-0.476 

-0.789 

34 . 650 

5.76 

120.9 

2.23 

32.50 

0.01 

0.153 

0.074 

5000.4 

-0. 460 

-0.827 

34 . 64  9 

5.78 

122.0 

2.23 

32.60 

c.co 

0.175 

0.084 

5384 . 6 

-0.426 

-0.838 

34.647 

123.2 

2.24 

32.50 

0.01 

5406.8 

-0.425 

-0.839 

34 . 647 

5.78 

12  3.4 

2.25 

32.50 

0 . 02 

0.234 

0  '  '  o 

ANT  V/2  Station:  384  CTD :  137  60  30.06  s  7  15.28  e  oo:07  86/09/04 


bottom  depth:5380  air  temperature : -17 . 0  air  pressure : 1000  wluid/s : 6 . 9  wind/d:270 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.811 

-1.811 

34 . 253 

27.574 

37.007 

46.016 

0.00 

50.4 

10 

-1.856 

-1 . 856 

34 . 245 

27.569 

3  7.005 

46.017 

-1 .29 

50.8 

20 

-1.856 

-1.856 

34.245 

27.569 

37.005 

46.017 

0.04 

50.8 

30 

-1.856 

-1.857 

34.245 

27.569 

37.005 

46.017 

0.04 

50.7 

40 

-1.855 

-1.856 

34.245 

27.569 

37.005 

46.017 

-0.08 

50.6 

50 

-1.856 

-1.857 

34.246 

27.569 

37.006 

46.017 

0.51 

50.5 

60 

-1.855 

-1.856 

34.246 

27.569 

37.006 

46.017 

-0.08 

50.4 

70 

-1.845 

-1.846 

34.257 

27.578 

37.014 

46.024 

1.65 

49.6 

80 

-1.839 

-1.841 

34.265 

27.584 

37.020 

46.030 

1.41 

48.9 

90 

-1.835 

-1 . 837 

34.276 

27.593 

37.028 

46.038 

1.65 

48.0 

100 

-1.827 

-1 . 829 

34 . 281 

27.597 

37.031 

4  6.041 

1.10 

47 . 6 

110 

-1.822 

-1.824 

34.284 

27.600 

37.033 

46.042 

0.85 

47.3 

120 

-1.797 

-1.799 

34 . 289 

27.603 

37.035 

46.042 

1.02 

46.9 

130 

-1.797 

-1.800 

34 . 300 

27.612 

37.044 

46.051 

1.67 

46.0 

140 

-1.312 

-1.315 

34.352 

27.640 

37.041 

46.019 

2.83 

43.5 

150 

-0.082 

-0.087 

34.560 

27.756 

37.079 

45.984 

5.87 

33.1 

160 

0.430 

0.424 

34. 64  9 

27.799 

37.091 

45.966 

3.59 

29.2 

170 

0.456 

0.449 

34.656 

27.803 

37.094 

45.968 

1 .12 

28.8 

180 

0.466 

0.459 

34 . 664 

27.809 

37.099 

45.972 

1.35 

28.3 

190 

0.470 

0.462 

34.668 

27.812 

37.102 

45.975 

0.97 

28.0 

200 

0.474 

0.466 

34 . 670 

27.814 

37.103 

45.975 

0.66 

27.9 

210 

0.468 

0.459 

34 . 672 

27.816 

37.105 

45.978 

0.80 

27.7 

220 

0.464 

0.455 

34.671 

27.815 

37.105 

45.978 

-0.40 

27.8 

230 

0.450 

0.441 

34.674 

27.818 

37.109 

45.983 

1.02 

27.5 

240 

0.445 

0.435 

34.675 

27.820 

37.110 

4  5. 98  5 

0.60 

27.4 

250 

0.441 

0.431 

34.675 

27.820 

37.111 

45.985 

0.30 

27.3 

260 

0.432 

0.421 

34.675 

27.820 

37.112 

45.987 

0.44 

27.3 

270 

0.428 

0.417 

34.676 

27.821 

37.113 

45.988 

0.59 

27.2 

280 

0.413 

0.401 

34.676 

27.822 

37.115 

45.991 

0.57 

27.1 

290 

0.409 

0.397 

34 . 676 

27.823 

37.116 

45.992 

0.30 

27.1 

300 

0.406 

0.394 

34 . 677 

27.824 

37.117 

45.993 

0.57 

27.0 

325 

0.386 

0.373 

34 . 677 

27.825 

37.119 

45.997 

0.42 

26.9 

350 

0.374 

0.359 

34.678 

27.826 

37.122 

46.000 

0.46 

26.8 

375 

0.365 

0.349 

34.680 

27.829 

37.124 

46.003 

0.54 

26.6 

400 

0.365 

0.348 

34.680 

27.829 

37.124 

46.003 

0.10 

26.6 

425 

0.343 

0.325 

34.678 

27.828 

37.125 

46.006 

0.02 

26.6 

450 

0.331 

0.312 

34.679 

27.830 

37.128 

46.009 

0.46 

26.4 

475 

0.319 

0.299 

34.679 

27.831 

37.129 

46.011 

0.34 

26.4 

500 

0.308 

0.287 

34. 679 

27.831 

37.131 

46.013 

0.33 

26.3 

550 

0.282 

0.259 

34.677 

27.831 

37.132 

46.016 

0.17 

26.3 

600 

0.260 

0.234 

34.678 

27.834 

37.136 

46.021 

0.40 

26.1 

650 

0.249 

0.221 

34 . 678 

27.834 

37.137 

46.023 

0.25 

26.0 

700 

0.222 

0.192 

34.676 

27.834 

37.139 

46.027 

0.20 

26.0 

750 

0.201 

0.168 

34.676 

27.836 

37.142 

46.031 

0.34 

25.8 

800 

0.181 

0.146 

34.675 

27.836 

37.144 

46.034 

0.24 

25.8 

850 

0.161 

0.123 

34 . 674 

27.836 

37.145 

46.037 

0.25 

25.7 

900 

0.144 

0.104 

34.674 

27.838 

37.148 

46.040 

0.31 

25.6 

950 

0.132 

0.089 

34.674 

27.838 

37.149 

46.042 

0.27 

25.5 

1000 

0.110 

0.065 

34.672 

27.838 

37.150 

46.045 

0.16 

25.4 

1100 

0.074 

0.024 

34.671 

27.839 

37.154 

46.051 

0.29 

25.2 

1200 

0.037 

-0.019 

34.670 

27.841 

37.158 

46.057 

0.30 

24.9 

1300 

-0.001 

-0.062 

34.670 

27.843 

37.163 

46.065 

0.35 

24.6 

1400 

-0.029 

-0.096 

34 . 668 

27.843 

37.165 

46.069 

0.22 

24.4 

1500 

-0.070 

-0.142 

34.667 

27.845 

37.170 

46.076 

0.33 

24.1 

1600 

-0.096 

-0.174 

34.667 

27.846 

37.173 

46.081 

0.31 

23.8 

1700 

-0.120 

-0.204 

34.665 

27.846 

37.175 

46.084 

0.21 

23.6 

1800 

-0.155 

-0.245 

34.664 

27.848 

37.178 

46.090 

0.32 

23.3 

1900 

-0.179 

-0.275 

34.664 

27.849 

37.182 

46.095 

0.31 

23.0 

2000 

-0.196 

-0.299 

34 . 665 

27.851 

37.185 

46.100 

0.32 

22.7 

2100 

-0.212 

-0.321 

34.664 

27.851 

37.187 

46.103 

0.23 

22.5 

2200 

-0.226 

-0.342 

34.663 

27.852 

37.188 

46.106 

0.22 

22.3 

2300 

-0.245 

-0.368 

34 . 663 

27.853 

37.191 

46.110 

0.30 

22.0 

2400 

-0.265 

-0.395 

34.663 

27.854 

37.194 

46.114 

0.31 

21.7 

2500 

-0.278 

-0.415 

34 . 663 

27.855 

37.196 

46.117 

0.27 

21.4 

2600 

-0.293 

-0.438 

34 . 662 

27.855 

37.198 

46.120 

0.25 

21.2 

2700 

-0.311 

-0.463 

34.662 

27.856 

37.200 

46.124 

0.31 

20.9 

2800 

-0.324 

-0.484 

34 . 660 

27.856 

37.201 

46.126 

0.18 

20.8 

2900 

-0.332 

-0.500 

34 . 660 

27.857 

37.203 

46.129 

0.25 

20.6 

3000 

-0.348 

-0.523 

34.660 

27.858 

37.205 

46.133 

0.31 

20.3 

3200 

-0.367 

-0.559 

34 . 658 

27.858 

37.207 

46.137 

0.23 

19.9 

3400 

-0.392 

-0.601 

34 . 658 

27.860 

37.212 

46.144 

0.30 

19.4 

3600 

-0.411 

-0.637 

34.655 

27.859 

37.213 

46.147 

0.22 

19.1 

3800 

-0.433 

-0.677 

34.653 

27.859 

37.216 

46.152 

0.26 

18.6 

4000 

-0.444 

-0.707 

34 . 652 

27.859 

37.218 

46.156 

0.25 

18.3 

4200 

-0.470 

-0.752 

34.652 

27.861 

37.223 

46.163 

0.34 

17.6 

4400 

-0.484 

-0.786 

34.649 

27.860 

37.224 

46.166 

0.23 

17.3 

4600 

-0.484 

-0.807 

34.647 

27.860 

37.224 

46.168 

0.18 

17.2 

4800 

-0.478 

-0.822 

34.646 

27.859 

37.225 

46.170 

0.17 

17.1 

5000 

-0.466 

-0.833 

34.645 

27.859 

37.225 

46.171 

0.13 

17.1 

5200 

-0.447 

-0.837 

34 . 648 

27.862 

37.228 

46.174 

0.22 

16.9. 

5400 

-0.426 

-0.839 

34 . 646 

27.860 

37.227 

46.173 

-0.12 

17.2 

5405 

-0.426 

-0.840 

34.646 

27.860 

37.227 

46.173 

0.26 

17.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

4.6 

-1.829 

-1.829 

34.242 

7.66 

64.2 

1.99 

28.30 

0.35 

5.042 

2.205 

25.0 

-1.854 

-1.854 

34 . 241 

7.64 

64.0 

28.30 

0.34 

59.1 

-1.854 

-1.855 

34 . 242 

7.64 

64.3 

2.00 

28.30 

0.34 

5.154 

2.211 

99.3 

-1.825 

-1 . 827 

34.277 

7.63 

69.4 

2.01 

28 . 60 

0.31 

5.008 

2.154 

138.3 

-0.661 

-0.665 

34 . 354 

6.91 

78.8 

29.80 

0.23 

4.045 

1.735 

185.3 

0.466 

0.458 

34.666 

4.55 

115.0 

33 . 90 

-0.01 

0.428 

0.185 

250.4 

0.437 

0.427 

34 . 678 

4.52 

119.4 

33 . 90 

-0.01 

0.264 

0.116 

300.0 

0.404 

0.392 

34.678 

4.52 

121.3 

34.00 

-0.01 

0.207 

0.0  93 

400.9 

0.365 

0.348 

34 . 681 

4.49 

123.7 

2.38 

34.30 

-0.01 

0.138 

0.066 

500.5 

0.307 

0.286 

34.679 

4.55 

124 . 9 

2.37 

34.10 

-0.01 

0.137 

0.066 

600.5 

0.260 

0.234 

34.679 

4 . 64 

126.1 

2.36 

34.10 

-0.02 

0.116 

0.055 

700.9 

0.221 

0.191 

34.679 

4 . 64 

127.1 

2.36 

33 . 90 

-0.02 

0.099 

0.049 

801.0 

0.181 

0.146 

34.676 

4 . 72 

127.6 

2.35 

33.90 

0.02 

0.093 

0.041 

900.5 

0.144 

0.104 

34.675 

4 . 78 

127.0 

2.35 

33.50 

0.02 

0.095 

0.045 

1298.5 

-0.001 

-0.062 

34.670 

127.7 

2.33 

33.40 

0.02 

0.082 

0.039 

1603.0 

-0.094 

-0.172 

34.667 

5.12 

127.4 

2.31 

33.10 

0.02 

0.088 

0.043 

2000.8 

-0.196 

-0.299 

34 . 662 

5.25 

127.5 

2.30 

33.00 

0.01 

0.099 

0.049 

2502.3 

-0.277 

-0.414 

34.663 

5.36 

127.2 

2.29 

32 . 90 

0.01 

0.065 

0.035 

3009.1 

-0.347 

-0.523 

34.657 

5.48 

125.4 

2.28 

32.50 

0.01 

0.090 

0.050 

3500.1 

-0.397 

-0.615 

34.654 

5.59 

125.3 

2.28 

32.50 

0.01 

0.119 

0.059 

3999.6 

-0.445 

-0.708 

34.650 

5.69 

123.3 

2.27 

32.30 

0.01 

0.123 

0.062 

4600.2 

-0.485 

-C.808 

34.649 

5.75 

120.6 

2.26 

32.30 

0.01 

0.167 

0.084 

5389.2 

-C. 428 

-0.840 

34 . 647 

5.77 

122.3 

2.26 

32.50 

0.01 

0.239 

0.114 

5406.3 

-0.425 

-C.839 

34.648 

5.76 

122. 6 

2.26 

32.50 

0.01 

0.24C 

0.12C 

ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 5333  air 


386  CTD : 

temperature :  -6  . 


138  59  59.00  S  7  6.33  E 

4  air  pressure: 990  wind/s 


10:48  86/09/04 

: 13 . 8  wind/d : 24  8 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.852 

-1.852 

34.233 

27.559 

36.995 

46.007 

0.00 

51.8 

10 

-1.854 

-1 . 854 

34 . 234 

27.560 

36.996 

46.008 

0.52 

51.7 

20 

-1.853 

-1.853 

34 . 233 

27.559 

36.995 

46.007 

-0.51 

51.7 

30 

-1.853 

-1 . 854 

34 . 234 

27.560 

36.996 

46.008 

0.51 

51.6 

40 

-1.853 

-1.854 

34.233 

27.559 

36.995 

46.007 

-0.50 

51.6 

50 

-1.853 

-1.854 

34.235 

27.560 

36.997 

46.008 

0.71 

51.4 

60 

-1.853 

-1.854 

34 . 234 

27.560 

36. 996 

46.008 

-0.50 

51 . 4 

70 

-1.852 

-1.853 

34 . 235 

27.560 

36.997 

46.008 

0.50 

51.2 

80 

-1 . 850 

-1.852 

34.235 

27.560 

36.997 

46.008 

-0.13 

51.2 

90 

-1.850 

-1.852 

34.236 

27.561 

36.998 

46.009 

0.50 

51.0 

100 

-1.849 

-1 . 851 

34 . 235 

27.560 

36.997 

46.008 

-0.51 

51.0 

110 

-1.847 

-1.849 

34 . 236 

27.561 

36. 997 

46.009 

0.49 

50.9 

120 

-1.828 

-1 . 830 

34.239 

27.563 

36. 998 

46.008 

0.77 

50.7 

130 

-0.855 

-0.859 

34.402 

27.663 

37.035 

4  5. 98  6 

5.48 

41.5 

140 

0.062 

0.057 

34.579 

27.763 

37.078 

45.974 

5.49 

32.4 

150 

0.473 

0.467 

34.649 

27.797 

37.086 

45.959 

3.14 

29.4 

160 

0.481 

0.474 

34 . 659 

27.804 

37.093 

45.965 

1 . 54 

28.7 

170 

0.473 

0.466 

34 . 664 

27.809 

37.098 

45.971 

1.19 

28.3 

180 

0.433 

0.426 

34 . 664 

27.811 

37.103 

45.978 

0.90 

28.1 

190 

0.397 

0.389 

34 . 667 

27.816 

37.109 

45.986 

1.22 

27.6 

200 

0.396 

0.388 

34.667 

27.816 

37.110 

45.986 

0.17 

27.6 

210 

0.389 

0.381 

34 . 668 

27.817 

37.111 

45.989 

0.63 

27.5 

220 

0.387 

0.378 

34.668 

27.817 

37.111 

45.989 

0.22 

27.5 

230 

0.385 

0.376 

34 . 670 

27.819 

37.113 

45.991 

0.74 

27.4 

240 

0.374 

0.364 

34.672 

27.821 

37.116 

45.994 

0.86 

27.1 

250 

0.369 

0.359 

34.673 

27.822 

37.118 

45.996 

0.60 

27.0 

260 

0.363 

0.352 

34 . 674 

27.824 

37.119 

45.998 

0.62 

26.9 

270 

0.359 

0.348 

34.673 

27.823 

37.119 

45.998 

-0.40 

27.0 

280 

0.356 

0.345 

34.673 

27.823 

37.119 

45.999 

0.27 

27.0 

290 

0.354 

0.342 

34.674 

27.824 

37.120 

46.000 

0.55 

26.9 

300 

0.357 

0.345 

34.675 

27.825 

37.121 

46.000 

0.45 

26.8 

325 

0.344 

0.331 

34.675 

27.826 

37.122 

46.002 

0.34 

26.8 

350 

0.334 

0.320 

34.675 

27.826 

37.124 

46.004 

0.31 

26.7 

375 

0.332 

0.316 

34.675 

27.826 

37.124 

46.005 

0.16 

26.7 

400 

0.317 

0.300 

34.676 

27.828 

37.127 

46.008 

0.49 

26.6 

425 

0.304 

0.286 

34 . 677 

27.830 

37.129 

46.012 

0.47 

26.4 

450 

0.295 

0.276 

34.678 

27.831 

37.131 

46.014 

0.43 

26.3 

475 

0.279 

0.259 

34.675 

27.830 

37.131 

46.015 

-0.39 

26.4 

500 

0.274 

0.253 

34.676 

27.831 

37.132 

46.016 

0.39 

26.3 

550 

0.252 

0.229 

34.677 

27.833 

37.136 

46.021 

0.40 

26.1 

600 

0.235 

0.209 

34.676 

27.833 

37.137 

46.024 

0.19 

26.1 

650 

0.210 

0.182 

34 . 675 

27.834 

37.140 

46.028 

0.28 

26.0 

700 

0.191 

0.161 

34 . 675 

27.835 

37.142 

46.031 

0.32 

25.8 

750 

0.168 

0.135 

34 . 676 

27.837 

37.146 

46.036 

0.41 

25.6 

800 

0.150 

0.115 

34 . 675 

27.838 

37.147 

46.039 

0.22 

25.5 

850 

0.132 

0.095 

34.675 

27.839 

37.149 

46.042 

0.32 

25.4 

900 

0.116 

0.076 

34.675 

27.840 

37.152 

46.045 

0.30 

25.3 

950 

0.097 

0.055 

34.674 

27.840 

37.153 

46.048 

0.24 

25.2 

1000 

0.075 

0.030 

34.673 

27.841 

37.155 

46.052 

0.28 

25.1 

1100 

0.037 

-0.013 

34. 671 

27.841 

37.158 

46.057 

0.25 

24.9 

1200 

-0.002 

-0.057 

34.670 

27.843 

37.163 

46.064 

0.31 

24.6 

1300 

-0.037 

-0.098 

34.669 

27.844 

37.166 

46.070 

0.30 

24.4 

1400 

-0.075 

-0.141 

34.667 

27.845 

37.169 

46.075 

0.27 

24 . 1 

1500 

-0.105 

-0.177 

34.666 

27.846 

37.173 

46.081 

0.28 

23.9 

1600 

-0.135 

-0.212 

34 . 664 

27.846 

37.175 

46.085 

0.24 

23.7 

1700 

-0.159 

-0.242 

34.663 

27.847 

37.177 

46.089 

0.26 

23.4 

1800 

-0.183 

-0.272 

34.664 

27.849 

37.181 

46.095 

0.35 

23.1 

1900 

-0.206 

-0.302 

34.663 

27.850 

37.184 

46.099 

0.26 

22.8 

2000 

-0.227 

-0.329 

34.661 

27.849 

37.185 

46.102 

0.20 

22.7 

2100 

-0.244 

-0.353 

34 . 662 

27.851 

37.189 

46.106 

0.32 

22.3 

2200 

-0.260 

-0.376 

34 . 661 

27.852 

37.190 

46.109 

0.23 

22.1 

2300 

-0.279 

-0.401 

34 . 661 

27.853 

37.193 

46.114 

0.30 

21.8 

2400 

-0.295 

-0.424 

34.661 

27.854 

37.195 

46.117 

0.29 

21.5 

2500 

-0.307 

-0.444 

34 . 659 

27.853 

37.196 

46.119 

0.15 

21.4 

2600 

-0.319 

-0.463 

34.659 

27.854 

37.198 

46.122 

0.27 

21.2 

2700 

-0.333 

-0.485 

34.659 

27.855 

37.200 

46.126 

0.29 

20.9 

2800 

-0.347 

-0.506 

34.660 

27.857 

37.203 

46.130 

0.33 

20.5 

2900 

-0.356 

-0.523 

34.658 

27.856 

37.204 

46.131 

0.14 

20.4 

3000 

-0.369 

-0.544 

34.658 

27.857 

37.206 

46.135 

0.29 

20.2 

3200 

-0.391 

-0.582 

34 . 656 

27.857 

37.208 

46.139 

0.24 

19.8 

3400 

-0.408 

-0.616 

34.652 

27.855 

37.209 

46.142 

0.16 

19.6 

3600 

-0.433 

-0.659 

34.650 

27.856 

37.211 

46.147 

0.27 

19.1 

3800 

-0.456 

-0.700 

34 . 650 

27.857 

37.216 

46.153 

0.31 

18.5 

4000 

-0.481 

-0.743 

34.643 

27.854 

37.215 

46.155 

0.15 

18.4 

4200 

-0.499 

-0.780 

34.642 

27.854 

37.218 

46.160 

0.28 

17.9 

4400 

-0.500 

-0.801 

34.641 

27.854 

37.219 

46.163 

0.21 

17.7 

4600 

-0.492 

-0.814 

34.642 

27.856 

37.221 

46.165 

0.22 

17.4 

4800 

-0.480 

-0.824 

34.644 

27.858 

37.224 

46.169 

0.22 

17.2 

5000 

-0.463 

-0.830 

34 . 648 

27.861 

37.227 

46.173 

0.25 

16.9 

5170 

-0.447 

-0.833 

34.654 

27.866 

37.233 

46.178 

0.31 

16.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

4.6 

-1.854 

-1.854 

34.233 

7.74 

65.0 

2.00 

28.30 

0.20 

5.155 

2.211 

36.2 

-1.854 

-1.855 

34.234 

7.74 

65.2 

2.00 

28.30 

0.20 

5.246 

2.248 

75.1 

-1.849 

-1.850 

34 . 234 

7.72 

65.7 

2.01 

28.40 

0.20 

5.168 

2.220 

143.8 

0.257 

0.251 

34.605 

5.22 

108.8 

2.33 

33.30 

0.02 

1.029 

0.434 

168.3 

0.499 

0.492 

34.667 

4.57 

116.4 

2.35 

33.70 

0.00 

0.435 

0.188 

198.1 

0.401 

4 . 50 

121.5 

2.38 

34.50 

0.01 

0.314 

0.129 

250.3 

0.369 

0.359 

34 . 676 

4 . 45 

124 . 4 

2. 40 

34.50 

-0.01 

0.232 

0.096 

341 . 8 

0.336 

0.322 

34 . 678 

4 .49 

126.7 

2.39 

34.30 

-0.01 

0.149 

0.061 

604.8 

0.234 

0.208 

34 . 677 

4 . 64 

128.9 

2.37 

34.00 

-0.01 

0.109 

0.046 

751.8 

0.166 

0.133 

34.676 

4.78 

129.3 

2.36 

33.70 

-0.01 

0.094 

0.039 

1001.5 

0.075 

0.030 

34 . 671 

4.86 

130.2 

2.35 

33.50 

-0.01 

0.095 

0.040 

1202.3 

-0.002 

-0.057 

34.669 

4  .  98 

130.1 

2.33 

33.40 

-0.01 

0.091 

0.039 

1402.3 

-0.075 

-0.141 

34 . 666 

5.10 

129.6 

2.31 

33.10 

-0.01 

0.101 

0.043 

1599.6 

-0.135 

-0.212 

34 . 664 

5.20 

130.6 

2.31 

33.10 

-0.01 

0.106 

0.044 

1800.0 

-0.182 

-0.271 

34.664 

5.25 
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ANT  V/2  Station:  389  CTD:  139  59  29.51  s  6  50.20  e  20:48  86/09/04 


bottom  depth:5357  air  temperature : -4 . 8  air  presaure:991  wind/a : 15 . 4  wlnd/d:278 
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ANT  V/2  Station:  391  CTD :  140  sa  57.72  s  e  45.63  e  iO:ie  86/09/05 

bottom  depth : 53 60  air  temperature : -2 . 1  air  pressure:966  wind/a:22.6  wind/d:278 
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ANT  V/2  Station:  392  CTD :  141  58  29.88  s  6  26.10  e  19:26  86/09/05 


bottom  depth: 5285  air  temperature : -3 . 9  air  pressure: 969  wind/s: 18. 6  wind/d: 265 
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bottom  depth: 2311  air 

temperature : -9 . 

8  air  pressure: 960  wind/s 

:  22 . 5 

wind/d: 243 

PR 

TE 

PT 

SA 

so 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 865 

-1 . 865 

34 . 274 

27.592 

37.029 

46.040 

0.00 

48 . 6 

10 

-1.859 

-1.859 

34 . 274 

27.592 

37.028 

46.040 

-0.22 

48.6 

20 

-1 .861 

-1 . 861 

34.274 

27.592 

37.029 

46.040 

0.13 

48.5 

30 

-1.861 

-1 . 862 

34 . 274 

27.592 

37.029 

46.040 

0.04 

48.5 

40 

-1.850 

-1 . 851 

34.275 

27.593 

37.029 

46.039 

0.40 

48.3 

50 

-1.851 

-1 . 852 

34.273 

27.591 

37.027 

46.038 

-0.71 

48.4 

60 

-1.849 

-1.850 

34.275 

27.593 

37.028 

46.039 

0.70 

48.2 

70 

-1.847 

-1.848 

34.274 

27.592 

37.028 

46.038 

-0.52 

48.2 

80 

-1.841 

-1 . 843 

34 . 274 

27.592 

37.027 

46.037 

-0.23 

48.2 

90 

-1.835 

-1 . 837 

34.276 

27.593 

37.028 

46.038 

0.67 

48.0 

100 

-1 . 822 

-1 . 824 

34.275 

27.592 

37.026 

46.035 

-0.61 

48.0 

110 

-1 . 821 

-1 . 823 

34.276 

27.593 

37.027 

46.036 

0.50 

47.9 

120 

-1 . 725 

-1.727 

34.290 

27.602 

37.029 

46.033 

1.63 

47.0 

130 

-0.664 

-0.668 

34.474 

27.714 

37.073 

46.012 

5.80 

36.9 

140 

-0.207 

-0.212 

34.573 

27.772 

37.103 

46.014 

4.22 

31.5 

150 

0.142 

0.136 

34.615 

27.788 

37.097 

45.989 

2.10 

30.1 

160 

0.266 

0.260 

34.642 

27.803 

37.105 

45.989 

2.12 

28.8 

170 

0.338 

0.331 

34.657 

27.811 

37.108 

45.988 

1 . 55 

28.0 

180 

0.386 

0.379 

34.664 

27.814 

37.108 

45.986 

0.91 

27.8 

190 

0.403 

0.395 

34.668 

27.816 

37.109 

45.986 

0.82 

27.6 

200 

0.404 

0.396 

34.671 

27.819 

37.112 

45.988 

0.86 

27.4 

210 

0.403 

0.394 

34.671 

27.819 

37.112 

45.988 

0.17 

27.4 

220 

0.400 

0.391 

34 . 672 

27.820 

37.113 

45.990 

0.57 

27.3 

230 

0.393 

0.384 

34.671 

27.819 

37.113 

45.990 

-0.32 

27.3 

240 

0.381 

0.371 

34 . 673 

27.822 

37.116 

45.994 

0.87 

27.1 

250 

0.378 

0.368 

34 . 675 

27.823 

37.118 

45.996 

0.76 

27.0 

260 

0.373 

0.362 

34.676 

27.825 

37.120 

45.998 

0.60 

26.9 

270 

0.369 

0.358 

34.677 

27.826 

37.121 

45.999 

0.58 

26.8 

280 

0.365 

0.354 

34.677 

27.826 

37.121 

46.000 

0.30 

26.7 

290 

0.359 

0.347 

34.679 

27.828 

37.124 

46.003 

0.80 

26.5 

300 

0.356 

0.344 

34.679 

27.828 

37.124 

46.003 

0.27 

26.5 

325 

0.350 

0.337 

34.678 

27.828 

37.124 

46.004 

-0.20 

26.6 

350 

0.338 

0.324 

34.680 

27.830 

37.127 

46.007 

0.56 

26.4 

375 

0.321 

0.306 

34.681 

27.832 

37.130 

46.011 

0.50 

26.2 

400 

0.304 

0.287 

34.680 

27.832 

37.131 

46.014 

0.23 

26.2 

425 

0.293 

0.275 

34.680 

27.833 

37.133 

46.016 

0.32 

26.1 

450 

0.286 

0.267 

34.680 

27.833 

37.134 

46.017 

0.27 

26.1 

475 

0.273 

0.253 

34.680 

27.834 

37.135 

46.019 

0.35 

26.0 

500 

0.261 

0.240 

34 . 680 

27.835 

37.137 

46.022 

0.34 

25.9 

550 

0.247 

0.224 

34.679 

27.835 

37.138 

46.024 

0.15 

25.9 

600 

0.227 

0.201 

34 . 679 

27.836 

37.140 

46.027 

0.32 

25.8 

650 

0.212 

0.184 

34.677 

27.836 

37.141 

46.029 

-0.14 

25.8 

700 

0.185 

0.155 

34.677 

27.837 

37.144 

46.034 

0.37 

25.6 

750 

0.155 

0.123 

34.676 

27.838 

37.147 

46.038 

0.32 

25.5 

800 

0.136 

0.101 

34.675 

27.838 

37.149 

46.041 

0.23 

25.4 

850 

0.115 

0.078 

34.675 

27.840 

37.151 

46.045 

0.34 

25.3 

900 

0.094 

0.054 

34.674 

27.840 

37.153 

46.048 

0.26 

25.2 

950 

0.082 

0.040 

34.675 

27.842 

37.156 

46.052 

0.35 

25.0 

1000 

0.063 

0.018 

34.674 

27.842 

37.157 

46.054 

0.25 

24.9 

1100 

0.019 

-0.031 

34.671 

27.842 

37.160 

46.060 

0.23 

24.8 

1200 

-0.024 

-0.079 

34.668 

27.842 

37.163 

46.066 

0.23 

24.6 

1300 

-0.045 

-0.105 

34.668 

27.844 

37.166 

46.070 

0.27 

24.4 

1400 

-0.076 

-0.142 

34.666 

27.844 

37.169 

46.075 

0.23 

24.2 

1500 

-0.115 

-0.186 

34 . 665 

27.845 

37.173 

46.081 

0.32 

23.8 

1600 

-0.172 

-0.249 

34.664 

27.848 

37.179 

46.091 

0.40 

23.3 

1700 

-0.187 

-0.270 

34.663 

27.848 

37.180 

46.094 

0.20 

23.2 

1800 

-0.223 

-0.312 

34.660 

27.848 

37.183 

46.098 

0.24 

23.0 

1900 

-0.256 

-0.351 

34.660 

27.850 

37.187 

46.105 

0.35 

22.6 

2000 

-0.273 

-0.374 

34.659 

27.850 

37.188 

46.108 

0.23 

22.3 

2100 

-0.288 

-0.396 

34 . 657 

27.849 

37.189 

46.110 

0.15 

22.2 

2200 

-0.293 

-0.408 

34.657 

27.850 

37.191 

46.112 

0.20 

22.1 

2257 

-0.298 

-0.417 

34.657 

27.850 

37.191 

46.113 

0.24 

21 .  9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3  N2 

FI 

F2 

4.8 

-1.859 

-1.859 

34.271 

5.406 

2.347 

41.2 

-1.853 

-1.854 

34.270 

5.434 

2.349 

79.0 

-1.842 

-1.844 

34 . 270 

5.253 

2.279 

109.1 

-1.834 

-1.836 

34.272 

5.324 

2.2  93 

140.8 

-0.167 

-0.172 

34.578 

1.408 

0.601 

181 . 4 

0.389 

0.382 

34.670 

0.356 

0.149 

230.8 

0.390 

0.381 

34.675 

C.253 

0.109 

298.0 

0.357 

0.345 

34.679 

0.192 

0.085 

378.7 

0.318 

0.302 

34. 679 

0.141 

0.062 

463.6 

0.281 

0.262 

34.680 

0.110 

0.051 

548.8 

0.246 

0.223 

34.679 

0.116 

0.050 

647.0 

0.211 

0.183 

34.678 

0.117 

0.054 

749.3 

0.155 

0.123 

34 . 676 

0.108 

0.050 

84  9.0 

0.115 

0.078 

34.675 

0.118 

0.056 

948.7 

0.085 

0.043 

34. 673 

0.111 

0.052 

1049.5 

0.035 

-0.012 

34.671 

0.104 

0.048 

1206.8 

-0.025 

-0.080 

34 . 668 

0.123 

0.058 

1398.6 

-0.077 

-0.143 

34.667 

0.108 

0.051 

1585.8 

-0.161 

-0.237 

34.664 

0.130 

0.065 

1805.6 

-0.222 

-0.311 

34.663 

0.169 

0.080 

1996.8 

-0.273 

-0.374 

34 . 660 

0.130 

0.061 

2090.6 

-0.289 

-0.396 

34.659 

0.134 

0.065 

2218.1 

-0.291 

-0.407 

34.658 

0.136 

0.067 

2255.6 

-0.298 

-0.417 

34.658 

0.144 

0.071 

ANT  V/2  Station:  396  CTD:  143  57  27.85  s  6  1.75  e  i4:58  86/09/06 


bottom  depth:4961  air  temperature : -10 . 0  air  pressure:974  wlnd/s:25.8  wtnd/d:220 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.829 

-1.829 

34 . 269 

27.587 

37.022 

46.031 

0.00 

49.1 

10 

-1.844 

-1.844 

34.269 

27.588 

37.023 

46.033 

0.35 

49.0 

20 

-1.839 

-1.839 

34.266 

27.585 

37.020 

46.030 

-0.90 

49.2 

30 

-1.841 

-1 . 842 

34.265 

27.585 

37.020 

46.030 

-0.49 

49.2 

40 

-1.840 

-1.841 

34.264 

27.584 

37.019 

46.029 

-0.51 

49.2 

50 

-1.839 

-1.840 

34.265 

27.584 

37.020 

46.030 

0.50 

4  9.1 

60 

-1.837 

-1 . 838 

34 . 266 

27.585 

37.020 

46.030 

0.49 

48.9 

70 

-1 . 838 

-1.839 

34.265 

27.584 

37.020 

46.030 

-0.49 

49.0 

80 

-1.837 

-1.839 

34 . 265 

27.584 

37.019 

46.030 

-0.08 

48.  9 

90 

-1.835 

-1.837 

34 . 267 

27.586 

37.021 

46.031 

0.70 

48.7 

100 

-1 . 835 

-1 . 837 

34.266 

27.585 

37.020 

46.030 

-0.50 

48.7 

110 

-1 . 830 

-1.832 

34 . 267 

27.586 

37.021 

46.030 

0.46 

48.6 

120 

-1.801 

-1.803 

34 . 276 

27.592 

37.025 

46.033 

1 .42 

47.9 

130 

-1.238 

-1.241 

34.402 

27.678 

37.073 

46.046 

5.09 

40.0 

140 

-0.454 

-0.459 

34.498 

27.724 

37.070 

45.997 

3.65 

36.0 

150 

-0.230 

-0.235 

34.542 

27.749 

37.081 

45.994 

2.73 

33.7 

160 

0.019 

0.013 

34.592 

27.776 

37.093 

45.992 

2.88 

31.2 

170 

0.123 

0.117 

34.614 

27.788 

37.099 

45.991 

1.91 

30.1 

180 

0.222 

0.215 

34.633 

27.798 

37.103 

45.990 

1 . 71 

29.2 

190 

0.267 

0.260 

34 . 643 

27.804 

37.105 

45.990 

1.29 

28.7 

200 

0.305 

0.297 

34.652 

27.809 

37.108 

45.990 

1.24 

28.2 

210 

0.305 

0.297 

34.652 

27.809 

37.108 

45.990 

0.09 

28.2 

220 

0.318 

0.309 

34 . 655 

27.811 

37.109 

45.991 

0.71 

28.1 

230 

0.337 

0.328 

34.658 

27.812 

37.109 

45.990 

0.62 

28.0 

240 

0.348 

0.338 

34.662 

27.815 

37.111 

45.991 

0.89 

27.8 

250 

0.366 

0.356 

34 . 666 

27.817 

37.112 

45.991 

0.81 

27.6 

260 

0.367 

0.356 

34.668 

27.819 

37.114 

45.993 

0.70 

27.4 

270 

0.367 

0.356 

34 . 669 

27.819 

37.115 

45.993 

0.51 

27.3 

280 

0.369 

0.358 

34.667 

27.818 

37.113 

45. 992 

-0.73 

27.5 

290 

0.370 

0.358 

34.669 

27.819 

37.115 

45.993 

0.70 

27.4 

300 

0.369 

0.357 

34.669 

27.819 

37.115 

45.993 

0.17 

27.4 

325 

0.360 

0.347 

34.672 

27.822 

37.118 

45.997 

0.62 

27.1 

350 

0.354 

0.340 

34.674 

27.824 

37.121 

46.000 

0.51 

26.9 

375 

0.347 

0.331 

34.674 

27.825 

37.122 

46.002 

0.26 

26.9 

400 

0.320 

0.303 

34.674 

27.826 

37.125 

46.006 

0.49 

26.7 

425 

0.312 

0.294 

34 . 675 

27.828 

37.127 

46.009 

0.42 

26.6 

450 

0.298 

0.279 

34.675 

27.829 

37.128 

46.011 

0.36 

26.5 

475 

0.277 

0.257 

34.675 

27.830 

37.131 

46.015 

0.44 

26.4 

500 

0.269 

0.248 

34.675 

27.830 

37.132 

46.016 

0.28 

26.3 

550 

0.255 

0.232 

34.675 

27.831 

37.134 

46.019 

0.27 

26.3 

600 

0.230 

0.204 

34 . 675 

27.833 

37.137 

46.024 

0.35 

26.1 

650 

0.214 

0.186 

34 . 674 

27.833 

37.138 

46.026 

0.19 

26.1 

700 

0.185 

0.155 

34 . 673 

27.834 

37.141 

46.031 

0.31 

25.9 

750 

0.161 

0.129 

34.673 

27.835 

37.144 

46.035 

0.35 

25.8 

800 

0.136 

0.101 

34 . 672 

27.836 

37.146 

46.039 

0.29 

25.7 

850 

0.110 

0.073 

34.672 

27.838 

37.150 

46.044 

0.37 

25.5 

900 

0.077 

0.037 

34 . 671 

27.839 

37.153 

46.049 

0.35 

25.3 

950 

0.053 

0.011 

34.669 

27.838 

37.154 

46.052 

0.18 

25.2 

1000 

0.043 

-0.002 

34.670 

27.840 

37.156 

46.055 

0.34 

25.1 

1100 

0.004 

-0.046 

34.668 

27.841 

37.160 

46.060 

0.26 

24 . 9 

1200 

-0.046 

-0.101 

34.668 

27.844 

37.166 

46.070 

0.38 

24.4 

1300 

-0.075 

-0.135 

34 . 666 

27.844 

37.168 

46.074 

0.21 

24.3 

1400 

-0.105 

-0.171 

34.665 

27.845 

37.171 

46.079 

0.28 

24.0 

1500 

-0.130 

-0.201 

34.664 

27.845 

37.174 

46.083 

0.25 

23.8 

1600 

-0.154 

-0.231 

34.663 

27.846 

37.176 

46.087 

0.25 

23.6 

1700 

-0.179 

-0.262 

34.662 

27.847 

37.179 

46.092 

0.27 

23.3 

1800 

-0.204 

-0.293 

34.661 

27.848 

37.181 

46.096 

0.27 

23.1 

1900 

-0.227 

-0.322 

34.659 

27.847 

37.183 

46.099 

0.21 

22.9 

2000 

-0.248 

-0.350 

34.660 

27.849 

37.187 

46.104 

0.34 

22.5 

2100 

-0.262 

-0.370 

34.660 

27.850 

37.189 

46.108 

0.26 

22.3 

2200 

-0.276 

-0.391 

34.659 

27.851 

37.190 

46.110 

0.22 

22.1 

2300 

-0.289 

-0.411 

34.659 

27.852 

37.192 

46.114 

0.27 

21 . 8 

2400 

-0.306 

-0.435 

34 . 659 

27.853 

37.195 

46.118 

0.29 

21.5 

2500 

-0.322 

-0.458 

34 . 659 

27.854 

37.197 

46.121 

0.29 

21.3 

2600 

-0.331 

-0.475 

34 . 659 

27.855 

37.199 

46.124 

0.25 

21 . 0 

2700 

-0.354 

-0.505 

34.656 

27.854 

37.200 

46.127 

0.21 

20.9 

2800 

-0.361 

-0.520 

34 . 655 

27.853 

37.201 

46.128 

0.18 

20.7 

2900 

-0.370 

-0.537 

34.655 

27.854 

37.203 

46.131 

0.26 

20.5 

3000 

-0.383 

-0.558 

34.653 

27.854 

37.203 

46.133 

0.19 

20.4 

3200 

-0.408 

-0.599 

34.655 

27.857 

37.209 

46.141 

0.33 

19.6 

3400 

-0.426 

-0.634 

34 . 653 

27.857 

37.211 

46.145 

0.23 

19.3 

3600 

-0.439 

-0.665 

34.652 

27.857 

37.214 

46.149 

0.24 

18.9 

3800 

-0.450 

-0.694 

34.652 

27.859 

37.217 

46.154 

0.26 

18.5 

4000 

-0.471 

-0.733 

34.649 

27.858 

37.218 

46.158 

0.24 

18.1 

4077 

-0.480 

-0.750 

34.646 

27.856 

37.218 

46.158 

0.11 

18.1 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

3.3 

-1.824 

-1.824 

34 . 266 

7.93 

76.1 

1 . 99 

28.70 

0.20 

5.352 

2.293 

13.8 

-1.843 

-1.843 

34.265 

7.93 

75.9 

1.99 

28 . 60 

0.20 

60.6 

-1.838 

-1.839 

34.263 

75.3 

1 . 99 

28.70 

0.20 

5.391 

2.329 

100.3 

-1.831 

-1.833 

34.276 

7.93 

76.1 

1 . 99 

28.80 

0.20 

5.318 

2.282 

265.5 

0.366 

0.355 

34.668 

120.1 

2.33 

33.60 

0.01 

0.361 

0.152 

402.8 

0.321 

0.304 

34.677 

4.61 

124 . 8 

2.35 

33.70 

0.00 

0.226 

0.099 

500.5 

0.267 

0.246 

34 . 678 

4.68 

12  6.8 

2.35 

33.70 

0.00 

0.188 

0.080 

600. 9 

0.230 

0.204 

34.677 

4.70 

128.3 

2.35 

33.70 

0.00 

0.162 

0.064 

708.3 

0.179 

0.148 

34 . 675 

4.80 

128.6 

2.34 

33.50 

0.00 

0.152 

0.071 

826.0 

0.125 

0.089 

34.672 

129.0 

2.34 

33.40 

o.co 

0.148 

0.072 

1001.2 

0.043 

-0.002 

34 . 665 

5.06 

129.2 

2.33 

33.10 

0.00 

0.148 

0.068 

1205.8 

-0.044 

-0.099 

34.667 

129.4 

2.31 

32.90 

0.00 

0.153 

0.068 

1307.8 

-0.075 

-0.136 

34.664 

5.15 

129.3 

2.31 

32.80 

0.00 

0.151 

0.071 

1599.4 

-0.154 

-0.231 

34 . 665 

129.2 

32.70 

0.00 

0.165 

0.077 

1800.8 

-0.206 

-0.295 

34 . 662 

5.34 

128.7 

2.29 

32 . 60 

0.00 

0.203 

0.093 

2003.1 

-0.245 

-0.347 

34.660 

128.8 

2.29 

32.50 

0.00 

0.194 

0.0  92 

2199.6 

-0.276 

-0.391 

34.659 

5.44 

128.6 

2.28 

32.40 

0.00 

0.177 

0.082 

2396.1 

-0.306 

-0.435 

34 . 659 

128.4 

2.28 

32.70 

0.00 

0.130 

0.059 

2538.9 

-0.326 

-0.465 

34 . 658 

5.49 

127.9 

2.27 

32.70 

0.01 

0.115 

0.058 

2894.1 

-0.370 

-0.536 

34 . 657 

127.5 

2.27 

32.60 

0.00 

0.141 

0.069 

3206.3 

-0.408 

-0.599 

34 . 654 

5.63 

126.9 

2.25 

32.50 

0.01 

0.183 

0.087 

3498.4 

-0.430 

-0.647 

34.654 

126.9 

2.25 

32.50 

0.00 

0.149 

0.070 

3798.9 

-0.450 

-0.694 

34.652 

5.72 

125.8 

2.25 

32.40 

0.01 

0.173 

0.C83 

4071.1 

-0.480 

-0.749 

34.650 

5.77 

123.3 

2.24 

32.20 

0.01 

0.275 

C.128 

ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 5045  air 


PR 

TE 

0 

-1.854 

10 

-1.852 

20 

-1.855 

30 

-1 . 855 

40 

-1.854 

50 

-1 . 855 

60 

-1 . 854 

70 

-1.853 

80 

-1 . 853 

90 

-1.853 

100 

-1.852 

110 

-1.846 

120 

-1 . 843 

130 

-1.841 

140 

-1 . 788 

150 

-1.427 

160 

-0.169 

170 

0.099 

180 

0.211 

190 

0.262 

200 

0.284 

210 

0.331 

220 

0.336 

230 

0.353 

240 

0.368 

250 

0.396 

260 

0.393 

270 

0.399 

280 

0.404 

290 

0.404 

300 

0.403 

325 

0.381 

350 

0.373 

375 

0.358 

400 

0.331 

425 

0.318 

450 

0.312 

475 

0.297 

500 

0.265 

550 

0.259 

600 

0.242 

650 

0.217 

700 

0.195 

750 

0.177 

800 

0.153 

850 

0.119 

900 

0.102 

950 

0.075 

1000 

0.061 

1100 

0.014 

1200 

-0.022 

1300 

-0.050 

1400 

-0.089 

1500 

-0.121 

1600 

-0.143 

1700 

-0.159 

1800 

-0.184 

1900 

-0.197 

2000 

-0.215 

2100 

-0.234 

2200 

-0.255 

2300 

-0.270 

2400 

-0.283 

2500 

-0.300 

2600 

-0.321 

2700 

-0.336 

2800 

-0.347 

2900 

-0.355 

3000 

-0.370 

3200 

-0.391 

3400 

-0.416 

3600 

-0.437 

3800 

-0.477 

4000 

-0.498 

4200 

-0.506 

4337 

-0.508 

398  CTD:  144  56  57.37  s  6  26.57  e  oo:15  86/09/07 

temperature : -10 . 0  air  pressure:983  wlnd/s:17.0  wlnd/d:231 

SA  30  52  54  BV  AN 


PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

. 1 

F2 

4.6 

-1.853 

-1.853 

34.243 

8.17 

74 . 4 

1.96 

28 . 50 

0.21 

5.489 

2.357 

24.2 

-1 .851 

-1 . 851 

34.242 

8.05 

74 . 4 

1 . 96 

28 . 60 

0.21 

74.6 

-1.853 

-1.854 

34.241 

8.05 

74.6 

1 . 96 

28.60 

0.21 

5.546 

2.378 

110.6 

-1.831 

-1 . 833 

34.242 

8.03 

74.7 

1 . 96 

28.60 

0.21 

5.394 

2.314 

159.1 

-0.640 

-0.645 

34.480 

5.99 

98.7 

2.20 

31.70 

0.07 

2 .524 

1.084 

197.8 

0.280 

0.272 

34.648 

4.83 

115.9 

2.31 

33.40 

0.01 

0.643 

0.276 

249.6 

0.397 

0.387 

34 . 672 

4 . 59 

120.1 

2.34 

33.80 

C.01 

0.331 

0.143 

297.7 

0.402 

0.390 

3  4. 67  6 

4.52 

122.2 

2.36 

34.00 

0.01 

0.232 

0.098 

401.7 

0.343 

0.326 

34.677 

4  .  59 

125.3 

2.36 

34.00 

0.01 

0.172 

0.076 

503.3 

0.264 

0.243 

34.678 

4  .  66 

127.9 

2.36 

33 . 90 

0.00 

0.138 

0.061 

600.4 

0.243 

0.217 

34.678 

4  .  66 

129.2 

2.35 

33.90 

0.00 

0.109 

0.050 

799.5 

0.152 

0.117 

34.674 

4.78 

130.0 

2.34 

33.60 

0.00 

0.116 

0.060 

1100.6 

0.013 

-0.037 

34.669 

5.04 

130.1 

2.32 

33.20 

0.00 

0.117 

0.055 

1402.4 

-0.089 

-0.155 

34 . 665 

5.14 

130.5 

2.31 

33.00 

0.00 

0.116 

0.059 

1698.8 

-0.159 

-0.242 

34.662 

5.27 

129.7 

2.30 

32.70 

0.00 

0.132 

0.063 

2008.8 

-0.219 

-0.322 

34 . 661 

5.38 

129.2 

2.29 

32.70 

0.00 

0.135 

0.052 

2296.3 

-0.271 

-0.393 

34.659 

5.43 

12  9.4 

2.28 

32.70 

-0.01 

0.075 

0.037 

2603.6 

-0.321 

-0.465 

34.657 

5.47 

128.4 

2.27 

32 . 60 

-0.01 

0.091 

0.047 

2899.6 

-0.358 

-0.525 

34.655 

5.56 

128.0 

2.27 

32.40 

-0.01 

0.C81 

3197.3 

-0.390 

-0.581 

34 . 654 

5.61 

127.3 

2.27 

32.40 

-0.01 

0.092 

0.050 

3550.1 

-0.433 

-0.654 

34 . 652 

5.68 

12  6.1 

2.27 

32.20 

-0.01 

0.117 

0.C62 

3899.1 

-0.494 

-0.746 

34.647 

5.77 

123.2 

2.25 

32.20 

0.00 

0.237 

0.112 

4244.9 

-0.507 

-0.793 

34.647 

5.80 

122.4 

2.24 

32.20 

0.00 

0.265 

0.129 

4295.9 

-0.508 

-0.799 

34.646 

5.79 

121. 9 

2.24 

32.20 

C.00 

0.273 

0.131 

bottom  depth: 4855  air  temperature 9 . 7 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

0 

-1.807 

-1.807 

34.208 

27.537 

10 

-1.805 

-1.805 

34 . 207 

27.536 

20 

-1.803 

-1 . 803 

34 . 204 

27.534 

30 

-1.798 

-1 . 799 

34.206 

27.535 

40 

-1.799 

-1 . 800 

34.206 

27.535 

50 

-1.799 

-1.800 

34.207 

27.536 

60 

-1 . 799 

-1 . 800 

34.209 

27.538 

70 

-1.796 

-1 . 797 

34.206 

27.535 

80 

-1.798 

-1 . 800 

34 . 208 

27.537 

90 

-1 .797 

-1.799 

34 . 209 

27.538 

100 

-1.795 

-1.797 

34.209 

27.538 

110 

-1 . 793 

-1.795 

34.214 

27.542 

120 

-1 . 548 

-1.551 

34.251 

27.565 

130 

-1.491 

-1.494 

34.253 

27.565 

140 

-1 .181 

-1.185 

34.311 

27.602 

150 

0.353 

0.347 

34.529 

27.707 

160 

0.237 

0.231 

34 . 533 

27.717 

170 

0.226 

0.219 

34 . 540 

27.723 

180 

0.290 

0.283 

34.562 

27.737 

190 

0.350 

0.342 

34.581 

27.749 

200 

0.367 

0.359 

34.583 

27.750 

210 

0.467 

0.458 

34.603 

27.760 

220 

0.570 

0.561 

34.615 

27.764 

230 

0.623 

0.613 

34.624 

27.768 

240 

0.722 

0.712 

34.638 

27.773 

250 

0.811 

0.800 

34.649 

27.776 

260 

0.924 

0.912 

34.660 

27.778 

270 

0.774 

0.762 

34.651 

27.780 

280 

0.892 

0.879 

34 . 662 

27.782 

290 

0.944 

0.931 

34 . 670 

27.785 

300 

0.93  4 

0.920 

34.669 

27.785 

325 

0.866 

0.851 

34 . 669 

27.789 

350 

0.771 

0.755 

34.669 

27.795 

375 

0.778 

0.761 

34.674 

27.799 

400 

0.759 

0.741 

34.681 

27.806 

425 

0.735 

0.716 

34.682 

27.808 

450 

0.719 

0.699 

34.683 

27.810 

475 

0.699 

0.677 

34.684 

27.812 

500 

0.653 

0.630 

34.686 

27.817 

550 

0.556 

0.531 

34.683 

27.820 

600 

0.477 

0.450 

34.682 

27.824 

650 

0.439 

0.410 

34. 680 

27.825 

700 

0.397 

0.366 

34.681 

27.828 

750 

0.341 

0.307 

34.679 

27.830 

800 

0.308 

0.272 

34.678 

27.831 

850 

0.274 

0.236 

34 . 675 

27.831 

900 

0.231 

0.190 

34.674 

27.833 

950 

0.211 

0.168 

34 . 673 

27.833 

1000 

0.188 

0.142 

34.672 

27.834 

1003 

0.188 

0.142 

34 . 672 

27.834 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

16.2 

-1.803 

-1.803 

34.208 

7.98 

35.3 

-1.795 

-1.796 

34.207 

7.98 

122.5 

-1.524 

-1.527 

34.245 

7.70 

175.1 

0.230 

0.223 

34 . 552 

5.34 

199.4 

0.365 

5.18 

251.6 

0.821 

0.810 

34.649 

4 . 82 

299.2 

0.927 

0.913 

34 . 669 

4 . 74 

399.4 

0.749 

0.731 

34 . 678 

4.74 

502.1 

0.651 

0.628 

34 . 683 

4.78 

603.4 

0.488 

0.461 

34 . 681 

4.83 

699.2 

0.400 

0.369 

34.680 

4.83 

797.9 

0.308 

0.272 

34.678 

4.82 

893.4 

0.238 

0.198 

34 . 675 

4.86 

989.5 

0.190 

0.145 

34.674 

4 . 88 

08:51  86/09/07 

wind/d: 227 

AN 

53. 9 

53.9 

54.1 

53.9 

53.8 

53.7 

53.4 

53.6 

53.4 

53.2 

53.2 

52.8 

50.6 

50.6 

47.2 

37.9 

36.9 

36.3 
35.0 

33.9 

33.9 

32.9 

32.7 

32.3 

31.9 

31.7 

31.7 

31.3 

31.3 

31.1 

31.1 

30.7 

30.1 

29.8 

29.2 
29.0 

28.8 
28.6 

28.2 

27.8 

27.3 

27.2 

26.9 
26.6 

26.5 

26.5 

26.2 
26.1 
26.0 
26.0 


SI 

PO 

N3 

N2 

FI 

F2 

74.9 

2.00 

28.70 

0.20 

5.403 

2.316 

75.2 

2.00 

28.70 

0.20 

5.586 

2.391 

77.2 

2.03 

29.00 

0.18 

95.8 

2.24 

32.00 

0.00 

98.1 

2.25 

32.10 

0.00 

102.2 

2.25 

32.10 

0.00 

104.4 

2.25 

32.10 

-0.01 

110.8 

2.27 

32.30 

0.00 

115.8 

2.27 

32.30 

0.00 

119.2 

2.28 

32.60 

0.00 

121.0 

2.29 

32.80 

0.00 

123.3 

2.31 

33.10 

0.00 

124.7 

2.31 

32.90 

0.00 

125.6 

2.31 

33.10 

0.00 

ANT  V/2  Station:  400  CTD:  145  56  27.68  s  6  43.34  e 

air  pressure: 989  wind/s: 17. 5 


S2 

S4 

BV 

36. 971 

4  5. 981 

0.00 

36.970 

4  5. 97  9 

-0.52 

36.968 

45.977 

-0.88 

36.969 

45.978 

0.68 

36.969 

45.978 

0.10 

36.970 

45.979 

0.51 

36.972 

45.980 

0.71 

36.969 

45.978 

-0.89 

36.971 

45.979 

0.73 

36. 971 

45.980 

0.49 

36.971 

45.980 

-0.13 

36. 975 

45.983 

1.12 

36.982 

45.976 

2.64 

36.979 

45.969 

-0.32 

36.995 

45.967 

3.33 

37.005 

45.887 

5.54 

37.022 

45.910 

1.80 

37.029 

45.917 

1.41 

37.039 

45.923 

2.08 

37.047 

45.928 

1 . 90 

37.047 

45.926 

0.42 

37.051 

45.925 

1.74 

37.048 

45.917 

0.95 

37.049 

45.915 

1.08 

37.048 

45.908 

1.19 

37.046 

45.901 

0.91 

37.041 

45.890 

0.49 

37.053 

45.910 

1.06 

37.047 

45.897 

0.35 

37.047 

45.895 

0.91 

37.048 

45.896 

-0.10 

37.056 

45.908 

0.80 

37.068 

45.925 

0. 94 

37.071 

45.927 

0.67 

37.079 

45.936 

0.94 

37.083 

45.942 

0.58 

37.085 

45.945 

0.51 

37.089 

45.950 

0.55 

37.096 

45.959 

0.80 

37.105 

45.974 

0.57 

37.114 

45.987 

0.58 

37.117 

45.993 

0.31 

37.123 

46.001 

0.52 

37.128 

46.009 

0.43 

37.132 

46.015 

0.36 

37.133 

46.019 

0.18 

37.138 

46.025 

0.43 

37.140 

46.028 

0.26 

37.142 

46.032 

0.29 

37.142 

46.032 

0.12 

20:08  86/09/07 

wind/d: 27 6 


ANT  V/2  Station: 

bottom  depth: 3614  air 


PR 

TE 

0 

-1.001 

10 

-0.993 

20 

-0.988 

30 

-0.987 

40 

-0.985 

50 

-0.980 

60 

-0.978 

70 

-0.976 

80 

-0.978 

90 

-0.974 

100 

-0.973 

110 

-0.964 

120 

-0.952 

130 

-0.484 

14  0 

0.623 

150 

1.143 

160 

1.182 

170 

1.318 

180 

1.378 

190 

1.412 

200 

1.435 

210 

1.469 

220 

1.490 

230 

1.512 

240 

1.538 

250 

1.554 

260 

1.550 

270 

1 . 544 

280 

1.581 

290 

1.583 

300 

1.571 

325 

1.518 

350 

1.485 

375 

1.481 

400 

1.486 

425 

1.468 

450 

1.452 

475 

1.442 

500 

1.403 

550 

1.385 

600 

1.349 

650 

1.320 

700 

1.274 

750 

1.214 

800 

1.091 

850 

1.004 

900 

0.971 

950 

0.835 

1000 

0.787 

1100 

0.630 

1200 

0.458 

1300 

0.372 

1400 

0.271 

1500 

0.190 

1600 

0.127 

1700 

0.095 

1800 

0.090 

1900 

0.079 

2000 

0.078 

2100 

0.062 

2200 

0.043 

2300 

0.042 

2400 

0.032 

2500 

-0.006 

2600 

-0.055 

2700 

-0.100 

2800 

-0.109 

2900 

-0.115 

3000 

-0.127 

3200 

-0.157 

3400 

-0.169 

3600 

-0.156 

3626 

-0.154 

404  CTD  :  14  6  55  29. 81  S  7  15.25  E 

temperature : -5 . 9  air  pressure: 994  wind/s : 4 . 8 

3A  SC  S?  S  A  BV  AN 


PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

s: 

PO 

N  3 

N2 

FI 

F2 

4.9 

-0.997 

-0.997 

34.176 

7.86 

68.7 

1 . 98 

28.90 

0.23 

5.308 

2.290 

20.0 

-0.992 

-0.993 

34.175 

7.84 

68.6 

1 . 98 

28.90 

0.23 

5.355 

2.299 

48.2 

-0. 981 

7.84 

68.8 

1.99 

28.90 

0.23 

5.397 

2.340 

78.8 

-0.977 

-0.979 

34 . 177 

7.84 

68.8 

1  .  98 

28.80 

0.23 

5. 350 

2.308 

109.3 

-0.963 

-0.966 

34.177 

7.82 

68.8 

1 . 98 

28.90 

0.23 

5.339 

2.308 

128.6 

-0.633 

-0.637 

34.217 

7.38 

70.0 

2.04 

29.70 

0.19 

150.1 

1 . 138 

1.131 

34.494 

4.91 

81.9 

2.32 

33.20 

0.00 

0.656 

173.3 

1.332 

1.324 

34 . 552 

4.61 

8  5.5 

2.33 

33.20 

0.00 

268.1 

1 . 541 

1.527 

34.646 

4.36 

91 . 7 

2.29 

32 . 90 

0.00 

0.509 

0.208 

340.2 

1.516 

1 .499 

34 . 674 

4.38 

94.5 

2.26 

32.30 

0.00 

0.401 

0.167 

449.8 

1.453 

1.430 

34.696 

4.46 

97.2 

2.22 

31.80 

0.00 

0.293 

0.119 

604.3 

1.343 

1.312 

34.709 

4.53 

100.2 

2.21 

31.40 

0.00 

0.241 

0.100 

751.5 

1.220 

1.181 

34.714 

4.59 

104.8 

2.20 

31 .40 

0.00 

0.163 

0.067 

898.2 

0. 97  2 

0.926 

34.703 

110.7 

2.23 

31  .60 

0.00 

0.206 

0.085 

1098.9 

0.630 

0.575 

34.690 

4.80 

116.9 

2.25 

32.10 

0.00 

0.246 

0.105 

1303.3 

0.371 

0.306 

34 . 680 

4 . 88 

122.0 

2.27 

32.50 

0.00 

0.211 

0.087 

1499.3 

0.189 

0.114 

34.675 

4  .  98 

125.2 

2.29 

32 . 60 

0.00 

0.189 

0.081 

1796.8 

0.090 

-0.003 

34.672 

5.05 

128.5 

2.28 

32. 7C 

0.00 

0.118 

0.053 

2194.8 

0.043 

-0.077 

34.669 

5.13 

130.2 

2.28 

32.70 

0.00 

0.102 

0.047 

2584.9 

-0.050 

-0.198 

34 . 664 

5.23 

128.9 

2.29 

32.80 

0.00 

0.177 

0.078 

3001.6 

-0.127 

-0.308 

34.661 

5.37 

129.  2 

2.28 

32.70 

0.00 

0.181 

0.035 

3298.4 

-0.159 

5.40 

128.6 

2.27 

32.50 

0.00 

0.197 

0.087 

3576.9 

-0.160 

-0.391 

34.658 

5.43 

128.8 

2.27 

32.50 

0.00 

0.0  92 

3625.3 

-0.155 

-0.391 

34 . 658 

5.43 

12  8.7 

2.28 

32.50 

0.00 

0.192 

0.088 

ANT  V/2  Station:  406  CTD:  147  55  44.73  s  7  14.49  e 


bottom  depth:4378  air  temperature : -1 . 5  air  pressure:988  wind/a:14. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S  2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.554 

-1.554 

34.156 

27.488 

36.907 

45.902 

0.00 

58.5 

10 

-1.572 

-1.572 

34.157 

27.489 

36.910 

4  5.90  6 

0.65 

58.4 

20 

-1.578 

-1.578 

34 . 158 

27.490 

36.911 

45.908 

0.56 

58.2 

30 

-1 . 579 

-1.580 

34.157 

27.489 

36.910 

45.907 

-0.49 

58.2 

40 

-1.577 

-1.578 

34.158 

27.490 

36.  911 

45.907 

0.49 

58.1 

50 

-1.573 

-1.574 

34.159 

27.491 

36.911 

45.908 

0.47 

58.0 

60 

-1 . 566 

-1 . 567 

34.158 

27.490 

36.910 

4  5.90  6 

-0.57 

58.0 

70 

-1.566 

-1.567 

34.160 

27.492 

36.  912 

45.907 

0.71 

57.8 

80 

-1.572 

-1 . 574 

34 .159 

27.491 

36.911 

45.908 

-0.44 

57.8 

90 

-1.569 

-1.571 

34.159 

27.491 

36.911 

45.907 

-0.17 

57.8 

100 

-1.561 

-1.563 

34 . 160 

27.491 

36.911 

45.907 

0.42 

57.6 

110 

-1.560 

-1.562 

34.160 

27.491 

36.911 

45.907 

-0.09 

57.6 

120 

-1.560 

-1.563 

34.159 

27.491 

36.910 

45  .  906 

-0.50 

57.6 

130 

-1.549 

-1.552 

34.159 

27.490 

36.909 

45.904 

-0.34 

57.6 

140 

-1 . 526 

-1.529 

34.162 

27.492 

36.910 

45.903 

0.72 

57.4 

150 

-1 . 402 

-1.406 

34 .181 

27.504 

36.913 

45.899 

1 .86 

56.3 

160 

-1.245 

-1.249 

34.195 

27.510 

36.910 

45.886 

1.30 

55.7 

170 

-0.701 

-0.706 

34 . 284 

27.561 

36.926 

45.871 

3.90 

51.1 

180 

0.029 

0.022 

34.411 

27.630 

36.949 

45.850 

4  .  48 

45.0 

190 

0.371 

0.363 

34.456 

27.647 

36.946 

45.828 

2.21 

43.5 

200 

0.486 

0.478 

34.484 

27.663 

36.955 

45.830 

2.18 

42.1 

210 

0.558 

0.549 

34.508 

27.678 

36.965 

45.836 

2.14 

40.7 

220 

0.590 

0.581 

34.514 

27.681 

36.966 

45.835 

0.92 

40.5 

230 

0.700 

0.690 

34 . 530 

27.687 

36.966 

45.829 

1.31 

40.0 

240 

0.578 

0.568 

34.546 

27.708 

36.993 

45.862 

2.57 

38.0 

250 

0.633 

0.622 

34.561 

27.716 

36. 998 

45.864 

1.62 

37.2 

260 

0.661 

0.650 

34.567 

27.720 

37.000 

45.864 

0.96 

36.9 

270 

0.681 

0.669 

34 . 571 

27.722 

37.001 

45.864 

0.76 

36.8 

280 

0.715 

0.703 

34 . 585 

27.731 

37.008 

45.869 

1.67 

36.0 

290 

0.790 

0.777 

34 . 600 

27.738 

37.011 

45.868 

1.45 

35.3 

300 

0.899 

0.885 

34.613 

27.742 

37.008 

45.859 

0.90 

35.1 

325 

0.954 

0.93  9 

34.640 

27.760 

37.022 

45.870 

1.49 

33.5 

350 

1.118 

1.101 

34.665 

27.769 

37.022 

45.861 

0.98 

32.8 

375 

1.046 

1.028 

34.666 

27.775 

37.032 

45.874 

0.90 

32.3 

400 

0.996 

0.977 

34.670 

27.782 

37.041 

45.886 

0.95 

31.7 

425 

0.996 

0.976 

34 . 674 

27.785 

37.045 

45.890 

0.64 

31.4 

450 

0. 98  4 

0.963 

34.676 

27.787 

37.048 

45.894 

0.57 

31.3 

475 

0.953 

0.930 

34 . 679 

27.792 

37.054 

45.902 

0.79 

30.8 

500 

0.907 

0.883 

34 . 683 

27.798 

37.063 

45.913 

0.93 

30.2 

550 

0.818 

0.792 

34.683 

27.804 

37.074 

45.929 

0.67 

29.7 

600 

0.754 

0.726 

34 . 686 

27.811 

37.085 

45.943 

0.69 

29.0 

650 

0.713 

0.682 

34 . 686 

27.813 

37.090 

45.950 

0.47 

28.8 

700 

0.646 

0.613 

34.687 

27.819 

37.099 

45.963 

0.63 

28.3 

750 

0.611 

0.576 

34.687 

27.821 

37.103 

45.970 

0.44 

28.1 

800 

0.535 

0.498 

34.687 

27.826 

37.113 

4  5. 98  3 

0.64 

27.5 

850 

0.473 

0.433 

34.684 

27.827 

37.118 

45.992 

0.43 

27.3 

900 

0.450 

0.408 

34.684 

27.828 

37.121 

45.996 

0.37 

27.2 

950 

0.414 

0.369 

34 . 682 

27.829 

37.124 

46.001 

0.32 

27.1 

1000 

0.374 

0.327 

34.685 

27.834 

37.131 

46.011 

0.61 

26.5 

1028 

0.369 

0.320 

34.687 

27.836 

37.133 

46.013 

0.49 

26.4 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

15.6 

-1.578 

-1.578 

34.156 

49.5 

-1.574 

-1.575 

34 . 158 

98.5 

-1.562 

-1.564 

34.157 

161.8 

-1.161 

-1 .165 

34.200 

199.3 

0.484 

0.476 

34.483 

249.4 

0.628 

0.617 

34.562 

304.2 

0.883 

0.869 

34 . 618 

398.5 

0.996 

0.977 

34 . 673 

506.0 

0.893 

0.869 

34.685 

601.5 

0.756 

0.728 

34.689 

798.2 

0.544 

0.507 

34 . 687 

998.2 

0.371 

0.324 

34.680 

01:43  86/09/08 

wind/ d : 285 


FI  F2 


ANT  V/2 

Station : 

408 

CTD : 

148  55 

54.82  £ 

»  7  16. 

75  E 

bottom  depth: 4805  air 

temperature : -1 . 

2  air  pressure: 985  wind/s: 15. 9 

PR 

TE 

FT 

SA 

so 

S2 

S4 

av 

AN 

0 

-1 . 718 

-1.718 

34.152 

27.489 

36.919 

45.924 

0.00 

58.4 

10 

-1.753 

-1.753 

34.159 

27.496 

36.928 

45.934 

1.4  4 

57.7 

20 

-1 . 764 

-1.764 

34.156 

27.494 

36.926 

45.934 

-C.82 

57.9 

30 

-1 . 772 

-1.773 

34.166 

27.502 

36.935 

45.943 

1.62 

57.0 

40 

-1.769 

-1.770 

34.170 

27.505 

36.938 

45.945 

1.00 

56.6 

50 

-1.773 

-1.774 

34.176 

27.510 

36. 943 

45.951 

1.25 

56.1 

60 

-1.772 

-1.773 

34.183 

27.516 

3  6.94  8 

45.956 

1 . 33 

55.5 

70 

-1.776 

-1 . 777 

34.184 

27.517 

36.950 

45.957 

0.54 

55.4 

80 

-1.770 

-1.772 

34.188 

27.520 

36.952 

45.960 

0.98 

55.0 

90 

-1 . 769 

-1.771 

34.193 

27.524 

36.956 

45.963 

1.12 

54.6 

100 

-1.765 

-1.767 

34.196 

27.526 

36.958 

45.965 

0.86 

54.3 

110 

-1.770 

-1.772 

34.198 

27.528 

36.960 

45.968 

0.75 

54.0 

120 

-1.762 

-1.764 

34.199 

27.529 

36.960 

45.967 

0.42 

53.9 

130 

-1.691 

-1 . 694 

34.208 

27.834 

36.961 

45.964 

1.26 

53.4 

140 

-1.735 

-1 . 738 

34 . 209 

27. 536 

36.966 

45.971 

0.83 

53.1 

150 

-1.738 

-1.741 

34.212 

27.539 

36.  969 

45.974 

0.89 

52.8 

160 

-1.501 

-1.505 

34.257 

27.568 

36.983 

45. 973 

2.99 

50.1 

170 

-0.589 

-0.594 

34.353 

27.612 

36.  969 

45.906 

3.50 

46.3 

180 

0.149 

0.142 

34.458 

27.661 

36.973 

45.866 

3.74 

42.1 

190 

0.321 

0.314 

34 . 498 

27. 684 

36.985 

45.868 

2. 61 

40.0 

200 

0.530 

0.522 

34.556 

27.719 

37.006 

45.878 

3.23 

36.9 

210 

0.557 

0.548 

34.562 

27.722 

37.008 

45.878 

0.98 

36.6 

220 

0.725 

0.716 

34.602 

27.744 

37.020 

45.880 

2.55 

34.7 

230 

0.738 

0.728 

34 . 609 

27.749 

37.024 

45.883 

1 . 22 

34.2 

240 

0.745 

0.735 

34 . 614 

27.752 

37.027 

45.886 

1.06 

33.9 

250 

0.778 

0.767 

34 . 626 

27.760 

37.032 

45.889 

1.52 

33.2 

260 

0.828 

0.816 

34. 641 

27.769 

37.038 

45.892 

1.63 

32.4 

270 

0.838 

0.826 

34. 645 

27.771 

37.040 

45.894 

0.89 

32.2 

280 

0.837 

0.824 

34.645 

27.771 

37.040 

45.894 

0.18 

32.2 

290 

0.837 

0.824 

34.648 

27.774 

37.043 

45.896 

0.87 

32.0 

300 

0.859 

0.845 

34 . 652 

27.776 

37.043 

45.896 

0.72 

31.9 

325 

0.875 

0.860 

34.655 

27.777 

37.044 

45.895 

0.41 

31.8 

350 

0.935 

0. 919 

34 . 676 

27.790 

37.053 

45.901 

1.25 

30.7 

375 

0.917 

0.900 

34.680 

27.795 

37.059 

45.908 

0.76 

30.3 

400 

0.899 

0.880 

34.681 

27.797 

37.062 

45. 912 

0.53 

30.2 

425 

0.841 

0.821 

34.682 

27.801 

37.070 

45.923 

0.81 

29.7 

450 

0.786 

0.765 

34.679 

27.803 

37.074 

45.931 

0.48 

29. 6 

475 

0.742 

0.720 

34.680 

27.806 

37.081 

4  5.93  9 

0.73 

29.2 

500 

0.716 

0.693 

34.682 

27.810 

37.085 

45.945 

0.68 

28.  9 

550 

0.702 

0.677 

34 . 688 

27.815 

37.092 

45.953 

0.62 

28.4 

600 

0. 647 

0.619 

34.686 

27.817 

37.097 

45.961 

0.43 

28.2 

650 

0.598 

0.568 

34.688 

27.822 

37.105 

45.972 

0.60 

27.8 

700 

0.529 

0.497 

34.685 

27.824 

37.111 

4  5. 98  2 

0.45 

27.5 

750 

0.482 

0.448 

34.681 

27.824 

37.114 

45. 987 

0.22 

27.5 

800 

0.416 

0.379 

34.679 

27.826 

37.120 

45.997 

0.50 

27.2 

850 

0.384 

0.345 

34.676 

27.826 

37.122 

46.001 

0.16 

27.2 

900 

0.337 

0.296 

34.677 

27.829 

37.128 

46.010 

0.55 

26.8 

950 

0.299 

0.255 

34.676 

27.831 

37.132 

46.016 

0.40 

26.6 

1000 

0.281 

0.234 

34.674 

27.830 

37.133 

46.018 

0.10 

26.6 

1002 

0.280 

0.233 

34. 673 

27.830 

37.132 

46.017 

-1.05 

26.7 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

14.7 

-1.763 

-1.763 

34.160 

8.05 

73.2 

1.96 

28.40 

0.22 

15.2 

-1.769 

-1.769 

34.159 

51.0 

-1.773 

-1 . 774 

34.175 

8.01 

74.2 

28.40 

0.22 

97.6 

-1.768 

-1.770 

34.195 

8.03 

74.4 

1.97 

28.60 

0.21 

150.8 

-1 . 720 

-1 . 723 

34.214 

7.91 

75.4 

1 . 99 

28.90 

0.20 

200.4 

0.541 

0.533 

34.550 

5.23 

93.1 

2.24 

32.30 

0.00 

250.4 

0.798 

0.787 

34.624 

4 . 87 

99.2 

2.25 

32 . 50 

-0.01 

352.0 

0.941 

0.925 

34 . 677 

4.70 

105.3 

2.25 

32.10 

-0.01 

400.6 

0.897 

0.878 

34.678 

4.72 

106.4 

2.24 

32.20 

-0.01 

498.2 

0.717 

0.694 

3  4. 68  2 

4.76 

112.0 

2.25 

32.30 

-0.01 

598.9 

0.642 

0.614 

34.686 

4.85 

115.6 

2.25 

32.30 

-0.01 

801.4 

0.408 

0.371 

34 . 681 

4 . 82 

121.3 

2.29 

32 . 60 

-0.01 

1003.2 

0.283 

0.236 

34 . 676 

4.84 

124.0 

2.31 

33.00 

-0.01 

06:05  86/09/08 

wind/d :  27  9 


FI  F2 

5.608  2.422 

5.613  2.433 


ANT  V/2  Station:  410  CTD:  149  56  5.12  s  7  15.63  e  10 


bottom  depth: 5110  air  temperature : -1 . 3  air  pressure: 984  wind/s : 13 . 6 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.821 

-1.821 

34.214 

27.542 

36.977 

45.987 

0.00 

53.4 

10 

-1.821 

-1.821 

34.213 

27.542 

36.977 

45.987 

-0.50 

53.4 

20 

-1 . 823 

-1.823 

34.213 

27.542 

36.977 

45.987 

0.13 

53.3 

30 

-1 .822 

-1.823 

34.214 

27.543 

36.977 

45.987 

0.50 

53.2 

40 

-1.821 

-1 . 822 

34.213 

27.542 

36.977 

45.987 

-0.51 

53.2 

50 

-1.827 

-1.828 

34 . 218 

27.546 

36.981 

45.991 

1.15 

52.7 

60 

-1.826 

-1.827 

34.216 

27.544 

36.979 

45.990 

-0.72 

52.8 

70 

-1.826 

-1 . 827 

34 . 218 

27.546 

36.981 

45.991 

0.71 

52.  6 

80 

-1.827 

-1.829 

34.219 

27.547 

36.982 

45.992 

0.51 

52.5 

90 

-1.827 

-1.829 

34.219 

27.547 

36.982 

45.992 

0.04 

52.4 

100 

-1 . 827 

-1.829 

34.221 

27.548 

36.984 

45.994 

0.72 

52.2 

110 

-1.833 

-1.835 

34 . 225 

27.552 

36.987 

45.998 

1 . 04 

51 . 8 

120 

-1.824 

-1 . 826 

34.225 

27.552 

36.987 

45.997 

-0.29 

51.8 

130 

-1.820 

-1.823 

34 . 227 

27.553 

36.988 

45.998 

0.69 

51.6 

140 

-1.813 

-1.816 

34.228 

27.554 

36.988 

45.997 

0.44 

51.4 

150 

-1.811 

-1.814 

34 . 227 

27.553 

36.987 

45.996 

-0.52 

51.5 

160 

-1.778 

-1.781 

34.231 

27.555 

36.987 

45.995 

0.83 

51.2 

170 

-1.219 

-1.223 

34.317 

27.608 

37.004 

45.977 

3.94 

46.4 

180 

-0.752 

-0.757 

34 . 400 

27.657 

37.024 

45.969 

3.82 

42.0 

190 

-0.246 

-0.253 

34.505 

27.719 

37.054 

45.968 

4.30 

36.4 

200 

-0.092 

-0.099 

34.542 

27.742 

37.066 

45.972 

2.58 

34.4 

210 

0.081 

0.073 

34.564 

27.750 

37.064 

45.960 

1 . 54 

33.6 

220 

0.189 

0.181 

34.575 

27.753 

37.061 

45.951 

0.85 

33.4 

230 

0.244 

0.235 

34.590 

27.763 

37.066 

45.953 

1.65 

32.6 

240 

0.391 

0.381 

34.602 

27.764 

37.059 

45.937 

0.31 

32.6 

250 

0.453 

0.443 

34 . 607 

27.764 

37.056 

4  5. 931 

-0.06 

32.6 

260 

0.654 

0.643 

34 . 634 

27.774 

37.054 

45. 917 

1 . 60 

31.8 

270 

0.775 

0.763 

34 . 657 

27.785 

37.057 

45.914 

1.77 

30.9 

280 

0.830 

0.817 

34 . 666 

27.789 

37.058 

45.911 

1.02 

30.6 

290 

0.819 

0.806 

34 . 667 

27.790 

37.060 

45.914 

0.71 

30.5 

300 

0.832 

0.819 

34.668 

27.790 

37.059 

45.913 

-0.18 

30.5 

325 

0.759 

0.745 

34 . 669 

27.796 

37.069 

45.926 

0.88 

30.0 

350 

0.752 

0.736 

34 . 677 

27.803 

37.076 

45.934 

0.94 

29.3 

375 

0.750 

0.733 

34.685 

27.809 

37.083 

45.941 

0. 91 

28.8 

400 

0.731 

0.713 

34.685 

27.811 

37.085 

45.944 

0.43 

28.7 

425 

0.689 

0.670 

34.684 

27.813 

37.090 

45.951 

0.55 

28.5 

450 

0.653 

0.633 

34.684 

27.815 

37.094 

45.957 

0.59 

28.3 

475 

0.627 

0.60  6 

34.686 

27.818 

37.099 

45.964 

0.67 

28.0 

500 

0.607 

0.585 

34.685 

27.819 

37.101 

45.967 

0.31 

27.9 

550 

0.526 

0.501 

34. 684 

27.823 

37.110 

45.980 

0.59 

27.5 

600 

0.469 

0.442 

34.681 

27.824 

37.114 

45.988 

0.36 

27.3 

650 

0.419 

0.390 

3  4. 67  9 

27.825 

37.119 

45.995 

0.39 

27.1 

699 

0.370 

0.339 

34.679 

27.828 

37.125 

46.004 

0.50 

26.8 

PR 

TE 

PT 

RS 

R» 

SI 

PO 

N3 

N2 

4.6 

-1.819 

74 . 6 

1. 97 

28.40 

0.21 

14.9 

-1.820 

-1.821 

34.214 

74.7 

1.97 

28.50 

0.21 

16.2 

-1.821 

-1.821 

34.214 

35.5 

-1.821 

-1.823 

34.214 

74.5 

1.97 

28.50 

0.21 

35.9 

-1.822 

-1.823 

34.214 

60.5 

-1.824 

-1.825 

34.216 

63.3 

-1.826 

-1.825 

34.216 

1 . 96 

28.40 

0.21 

89.4 

-1.826 

74.8 

1.97 

28.50 

0.21 

96.6 

-1.825 

-1.827 

34.216 

121.4 

-1.823 

74 . 9 

1.97 

28.50 

0.21 

129.6 

-1.818 

-1.821 

34.226 

174.4 

-1.156 

-1.161 

34.342 

200.1 

-0.192 

-0.199 

34.548 

205.9 

0.063 

99.0 

2.23 

32.20 

0.00 

24  4.3 

0.390 

0.380 

34.601 

273.8 

0.792 

0.780 

34 . 664 

301.6 

0.839 

105.9 

2.24 

32.50 

0.00 

402.0 

0.736 

0.718 

34.683 

499.9 

0.607 

0.585 

34.681 

500.0 

0.595 

0.585 

34 . 681 

115.7 

2.25 

32.30 

-0.01 

598.7 

0.469 

0.442 

34.680 

692.5 

0.373 

0.340 

34.679 

121.8 

2.29 

32.60 

-0.01 

700.5 

0.371 

0.340 

34.679 

: 25  86/09/08 

wlnd/d: 277 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  411  CTD:  150  56  22.15  s  7  16.43  e 

bottom  depth: 4203  air  temperature : -1 . 3  air  pressure: 981  wind/s: 13. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.826 

-1.826 

34.230 

27.556 

36.991 

46.000 

0.00 

52.1 

10 

-1.827 

-1.827 

34.230 

27.556 

36.991 

46.001 

0.10 

52.1 

20 

-1.825 

-1.825 

34 . 228 

27.554 

36.989 

45.999 

-0.72 

52.2 

30 

-1.827 

-1.828 

34.232 

27.557 

36.992 

46.002 

1.02 

51.8 

40 

-1.827 

-1.828 

34 . 234 

27.559 

36.994 

46.004 

0.71 

51.6 

50 

-1.826 

-1.827 

34 . 235 

27.560 

36.995 

46.004 

0.50 

51.4 

60 

-1 . 825 

-1 . 826 

34 . 235 

27.560 

36.995 

46.004 

-0.08 

51.4 

70 

-1.823 

-1.824 

34 . 237 

27.561 

36.996 

46.006 

0.70 

51.2 

80 

-1 . 822 

-1.824 

34 . 238 

27.562 

36. 997 

46.006 

0.50 

51.0 

90 

-1.820 

-1 . 822 

34.239 

27.563 

36.997 

46.007 

0.49 

50.9 

ICO 

-1.819 

-1.821 

34.240 

27.564 

36.998 

46.007 

0.50 

50.7 

no 

-1.817 

-1.819 

34.240 

27.564 

36.998 

46.007 

-0.13 

50.7 

120 

-1.815 

-1 . 817 

34.242 

27.565 

36.999 

46.009 

0.7C 

50.5 

130 

-1.811 

-1.814 

34 . 244 

27.567 

37.001 

46.010 

0.69 

50.3 

140 

-1.763 

-1 . 766 

34 . 247 

27.568 

36.999 

46.005 

0.55 

50.1 

150 

-1 . 538 

-1.541 

34.288 

27.595 

37.011 

46.003 

2.84 

47.6 

160 

-1.201 

-1.205 

34.350 

27.634 

37.028 

46.000 

3.43 

44.0 

170 

-1.010 

-1.015 

34.396 

27.664 

37.046 

46.006 

3.03 

41.2 

180 

-0.443 

-0.449 

34.490 

27.717 

37.063 

45.989 

3.92 

36.5 

190 

-0.022 

-0.029 

34.574 

27.764 

37.084 

45.985 

3.74 

32.3 

200 

0.058 

0.051 

34.590 

27.773 

37.087 

45.984 

1.60 

31.5 

210 

0.096 

0.088 

34.603 

27.781 

37.093 

45.988 

1.60 

30.8 

220 

0.129 

0.121 

34 . 615 

27.789 

37.099 

45.992 

1.55 

30.0 

230 

0.205 

0.196 

34. 627 

27.795 

37.100 

45.988 

1.25 

29.6 

240 

0.265 

0.256 

34.638 

27.800 

37.102 

45.987 

1 . 26 

29.1 

250 

0.277 

0.267 

34 . 640 

27.801 

37.102 

45.986 

0.52 

29.0 

260 

0.303 

0.293 

34.646 

27.804 

37.104 

4  5.98  6 

1.00 

28.7 

270 

0.322 

0.311 

34 . 650 

27.807 

37.105 

45.986 

0.79 

28.5 

280 

0.345 

0.334 

34 . 657 

27.811 

37.108 

45.988 

1.14 

28.1 

290 

0.351 

0.339 

34 . 657 

27.811 

37.107 

45.987 

-0.34 

28.2 

300 

0.359 

0.347 

34 . 661 

27.813 

37.110 

45.989 

0.92 

27.9 

325 

0.362 

0.349 

34 . 662 

27.814 

37.110 

45.989 

0.29 

27.9 

350 

0.366 

0.351 

34.668 

27.819 

37.115 

45.993 

0.76 

27.5 

375 

0.355 

0.339 

34.671 

27.822 

37.118 

45.998 

0.64 

27.2 

400 

0.350 

0.333 

34 . 673 

27.824 

37.121 

46.000 

0.50 

27.0 

425 

0.347 

0.329 

34.675 

27.826 

37.123 

46.003 

0.49 

26.8 

450 

0.332 

0.313 

34.675 

27.827 

37.125 

46.005 

0.38 

26.7 

475 

0.303 

0.283 

34.676 

27.829 

37.129 

46.011 

0.60 

26.  5 

500 

0.286 

0.265 

34.675 

27.829 

37.130 

46.014 

0.25 

26.5 

550 

0.260 

0.237 

34.676 

27.832 

37.134 

46.019 

0.42 

26.2 

600 

0.244 

0.218 

34.676 

27.833 

37.136 

46.022 

0.29 

26.1 

650 

0.224 

0.196 

34 . 677 

27.835 

37.140 

46.027 

0.39 

25.9 

699 

0.211 

0.181 

34 . 674 

27.833 

37.139 

46.027 

-0.28 

26.0 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

25.0 

-1.828 

-1.828 

34.230 

99.3 

-1.819 

-1.821 

34.238 

201.3 

0.060 

0.053 

34.593 

298.9 

0.359 

0.347 

34.660 

498.2 

0.292 

0.271 

34.675 

699.2 

0.210 

0.180 

34.675 

14:30  86/09/08 

wind/d : 292 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  413  CTD :  151  56  28.20  s  7  15.35  e 

bottom  depth:4827  air  temperature : -1 . 5  air  pressure:977  wind/s:13. 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

3V 

AN 

0 

-1.816 

-1.816 

34.227 

27.553 

36.987 

45.997 

0.00 

52.4 

10 

-1 . 824 

-1.824 

34.227 

27.553 

36.988 

45.998 

0.26 

52.3 

20 

-1 . 823 

-1 . 823 

34.229 

27.555 

36.990 

45.999 

0.71 

52.1 

30 

-1.820 

-1 . 821 

34.228 

27.554 

36.988 

45.998 

-0.53 

52.1 

40 

-1.814 

-1.815 

34.235 

27.559 

36. 994 

46.003 

1.32 

51.5 

50 

-1 . 812 

-1.813 

34 . 232 

27.557 

36.991 

46.000 

-0.88 

51.7 

60 

-1.813 

-1.814 

34.233 

27.558 

36. 992 

46.001 

0.51 

51.5 

30 

-1.815 

-1.816 

34 . 235 

27.559 

36.994 

46.003 

0.73 

51 . 3 

80 

-1.822 

-1.824 

34 . 237 

27.561 

36.996 

46.006 

0.76 

51.1 

90 

-1.823 

-1.825 

34.237 

27.561 

36.996 

46.006 

0.10 

51.0 

100 

-1 . 822 

-1 . 824 

34 . 237 

27.561 

36.996 

46.006 

-0.09 

51.0 

110 

-1.822 

-1.824 

34.237 

27.561 

36.996 

46.006 

0.04 

50.9 

120 

-1.822 

-1.824 

34.239 

27.563 

36.998 

46.007 

0.71 

50.7 

130 

-1.816 

-1.819 

34.240 

27.564 

36.998 

46.007 

0.45 

50.6 

140 

-1.794 

-1.797 

34.242 

27.565 

36.997 

46.005 

0.55 

50.4 

150 

-1.738 

-1.741 

34.248 

27.568 

36.997 

46.002 

0.99 

50.1 

160 

-1 . 647 

-1 . 650 

34 . 265 

27.579 

37.003 

46.002 

1.84 

49.0 

170 

-1 . 534 

-1.538 

34.289 

27.595 

37.011 

46.003 

2.21 

47.4 

180 

-0.504 

-0.510 

34.468 

27.702 

37.052 

45.982 

5.60 

37.9 

190 

0.302 

0.295 

34 . 620 

27.783 

37.083 

45.966 

4.91 

30.7 

200 

0.312 

0.304 

34.620 

27.783 

37.082 

45.964 

-0.43 

30.7 

210 

0.415 

0.406 

3  4.63  6 

27.790 

37.083 

45.959 

1.41 

30.1 

220 

0.442 

0.433 

34.643 

27.794 

37.085 

45.960 

1.11 

29.8 

230 

0.459 

0.450 

34.647 

27.796 

37.087 

45.960 

0.82 

29.6 

240 

0.473 

0.463 

34.652 

27.799 

37.089 

45.962 

0.99 

29.3 

250 

0.477 

0.467 

34.653 

27.800 

37.089 

45.962 

0.42 

29.2 

260 

0.483 

0.472 

34.656 

27.802 

37.091 

45.964 

0.80 

29.1 

270 

0.486 

0.475 

34 . 660 

27.805 

37.094 

45.966 

0.98 

28.8 

280 

0.475 

0.463 

34.662 

27.807 

37.097 

45.970 

0.86 

28.6 

290 

0.465 

0.453 

34.664 

27.810 

37.100 

45.973 

0.85 

28.4 

300 

0.454 

0.441 

34.662 

27.809 

37.099 

45.973 

-0.51 

28.4 

325 

0.425 

0.411 

34.666 

27.814 

37.106 

45.982 

0.81 

28.0 

350 

0.409 

0.394 

34 . 668 

27.816 

37.110 

45.986 

0.59 

27.7 

375 

0.395 

0.379 

34.671 

27.820 

37.114 

45.991 

0.66 

27.4 

400 

0.389 

0.372 

34.672 

27.821 

37.115 

45.993 

0.40 

27.3 

425 

0.380 

0.362 

34.675 

27.824 

37.119 

45.997 

0.62 

27.1 

450 

0.372 

0.353 

34.679 

27.828 

37.123 

46.002 

0.69 

26.7 

475 

0.359 

0.339 

34.680 

27.829 

37.125 

46.005 

0.48 

26.6 

500 

0.348 

0.327 

34.680 

27.830 

37.127 

46.007 

0.33 

26.5 

550 

0.323 

0.299 

34.680 

27.831 

37.130 

46.012 

0.35 

26.3 

600 

0.290 

0.264 

34 . 679 

27.833 

37.133 

46.017 

0.34 

26.2 

650 

0.269 

0.241 

34.680 

27.835 

37.137 

46.022 

0.40 

26.0 

700 

0.214 

0.184 

34.676 

27.835 

37.140 

46.028 

0.27 

25.9 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

26.5 

-1.821 

-1.821 

34.228 

98.3 

-1.821 

-1.823 

34.235 

199.3 

0.328 

0.320 

34.625 

299.3 

0.455 

0.443 

34.668 

500.1 

0.348 

0.327 

34.678 

681.8 

0.243 

0.213 

34 . 678 

16:47  86/09/08 

wind/d: 295 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  416  CTD:  152  56  50.00  s  7  14.95  e 

bottom  depth: 5132  air  temperature : -1 . 8  air  pressure: 972  wind/s : 15 . 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 838 

-1 . 838 

34.202 

27.533 

• 

45.980 

0.00 

54.3 

10 

-1.841 

-1.841 

34.203 

27.534 

36.  970 

45.982 

0.53 

54.1 

2  C 

-1.840 

-1 . 840 

34.202 

27.533 

3  6.970 

45.981 

-0. 51 

54.1 

30 

-1.839 

-1 . 84C 

34 . 202 

27.533 

36.969 

45.981 

-0.08 

54.1 

40 

-1.837 

-1 . 838 

34.204 

27.535 

36.971 

45.982 

0.70 

53.8 

50 

-1.835 

-1.836 

34.204 

27.535 

36.971 

45.982 

-0.12 

53.8 

60 

-1.833 

-1 . 834 

34.204 

27.535 

36.971 

45.981 

-0.12 

53.7 

70 

-1 . 832 

-1 . 833 

34 . 205 

27.535 

36.971 

45.982 

0.50 

53.6 

80 

-1.831 

-1.833 

34 . 206 

27.536 

36.972 

45.983 

0.50 

53.5 

90 

-1.831 

-1.833 

34.207 

27.537 

36.973 

45.984 

0.50 

53.3 

100 

-1.830 

-1.832 

34 . 206 

27.536 

36.972 

45.983 

-0.51 

53.3 

110 

-1.829 

-1.831 

34.208 

27.538 

36.973 

45.984 

0.7] 

53.1 

120 

-1.817 

-1.819 

34 . 209 

27.538 

36.973 

45.983 

0.38 

53.0 

130 

-1 . 734 

-1.737 

34.220 

27.545 

36.  975 

45.979 

1  .  42 

52.3 

140 

-1.627 

-1 . 630 

34.251 

27.567 

36.990 

45.988 

2.61 

50.2 

150 

-0.991 

-0.995 

34 . 356 

27.631 

37.013 

45.972 

4.36 

44.4 

160 

-0.596 

-0.601 

34.441 

27.684 

37.040 

45.975 

3. 98 

39.6 

170 

-0.110 

-0.116 

34.544 

27.744 

37.069 

45.976 

4.25 

34.1 

180 

0.212 

0.205 

34.618 

27.787 

37.092 

45. 980 

3.57 

30.3 

190 

0.333 

0.325 

34.647 

27.803 

37.101 

45.982 

2.23 

28.8 

200 

0.374 

0.366 

34.658 

27.810 

37.105 

45.983 

1.40 

28.2 

210 

0.393 

0.385 

34.664 

27.814 

37.108 

45.985 

1.07 

27.  9 

220 

0.396 

0.387 

34.666 

27.815 

37.109 

45.986 

0.67 

27.7 

230 

0.383 

0.374 

34.667 

27.817 

37.111 

45.989 

0.72 

27.6 

240 

0.379 

0.369 

34.668 

27.818 

37.112 

45.990 

0.58 

27.5 

250 

0.370 

0.360 

34.669 

27.819 

37.114 

45.993 

0.67 

27.4 

260 

0.352 

0.341 

34.670 

27.821 

37.117 

45.997 

0.79 

27.2 

270 

0.346 

0.335 

34 . 670 

27.821 

37.118 

45.998 

0.36 

27.1 

280 

0.344 

0.333 

34 . 671 

27.822 

37.119 

45.999 

0.55 

27.1 

290 

0.349 

0.337 

34.672 

27.823 

37.119 

45.999 

0.40 

27.0 

300 

0.350 

0.338 

34.673 

27.824 

37.120 

46.000 

0.49 

27.0 

325 

0.351 

0.338 

34.674 

27.824 

37.121 

46.000 

0.32 

26.9 

350 

0.335 

0.321 

34 . 675 

27.826 

37.124 

46.004 

0.49 

26.7 

375 

0.318 

0.303 

34 . 676 

27.828 

37.127 

46.008 

0.50 

26.6 

400 

0.316 

0.299 

34.676 

27.828 

37.127 

46.009 

0.16 

26.5 

425 

0.302 

0.284 

34.677 

27.830 

37.129 

46.012 

0.48 

26.4 

450 

0.301 

0.282 

34.679 

27.832 

37.131 

46.014 

0.47 

26.2 

475 

0.290 

0.270 

34.678 

27.832 

37.132 

46.015 

0.08 

26.3 

500 

0.275 

0.254 

34.680 

27.834 

37.135 

46.019 

0.59 

26.0 

550 

0.248 

0.225 

34.678 

27.834 

37.137 

46.023 

0.18 

26.0 

600 

0.223 

0.197 

34.677 

27.835 

37.139 

46.027 

0.27 

25.9 

650 

0.191 

0.163 

34.677 

27.837 

37.143 

46.032 

0.40 

25.7 

700 

0.177 

0.147 

34.677 

27.838 

37.145 

46.035 

0.28 

25.6 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

5.3 

-1.837 

74.0 

1.95 

28.20 

0.23 

14.2 

-1.840 

74.0 

1.95 

28.10 

0.23 

25.3 

-1.839 

-1.839 

34.203 

36.0 

-1.837 

-1.839 

34.203 

73.7 

1.95 

28 . 20 

0.22 

58.8 

-1.834 

74.0 

1.96 

28.20 

0.23 

90.4 

-1.831 

73.8 

1 . 96 

28.10 

0.23 

100.5 

-1.831 

-1.833 

34.206 

119.0 

-1.822 

74.3 

1.97 

28.30 

0.23 

199.9 

0.374 

0.366 

34.661 

118.2 

2.35 

33.30 

0.01 

200.1 

0.374 

0.366 

34.661 

299.6 

0.350 

0.338 

34.676 

300.0 

0.350 

0.338 

34.676 

122.6 

2.34 

33.30 

0.00 

499.5 

0.276 

0.255 

34.679 

127.9 

2.37 

33.80 

0.00 

500.4 

0.276 

0.255 

34.679 

701 . 4 

0.177 

0.147 

34.676 

702.0 

0.177 

0.147 

34.676 

128.5 

2.34 

33.40 

0.00 

20:43  86/09/08 

wind/d: 274 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  418  CTD :  153  57  5.20  s  1  16.95  e  23 

bottom  depth: 4 953  air  temperature : -7 . 4  air  pressure: 976  wind/s: 14. 7 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1 . 835 

-1.835 

34.175 

27.511 

36.948 

45.959 

0.00 

56.3 

10 

-1.835 

-1.835 

34 . 178 

27.514 

36.950 

45.961 

0.87 

56. C 

20 

-1.834 

-1 . 834 

34.178 

27.514 

36.950 

45.961 

-C.08 

56.0 

30 

-1.832 

-1 . 833 

34.175 

27.511 

36.947 

45.959 

-0.88 

56.2 

40 

-1.831 

-1 . 832 

34 .175 

27.511 

36.  947 

45. 958 

-0.08 

56.1 

50 

-1.831 

-1 . 832 

34.176 

27.512 

36.948 

45.959 

0.51 

56.0 

60 

-1.831 

-1 . 832 

34 . 175 

27.511 

36. 947 

45.959 

-0.50 

56.0 

70 

-1.829 

-1.830 

34.175 

27.511 

3  6.94  7 

45.958 

-0.13 

55.9 

80 

-1.829 

-1 . 831 

34.177 

27.513 

36. 949 

45.960 

0.71 

55.7 

90 

-1.827 

-1 . 829 

34 . 178 

27.513 

36. 949 

45.960 

0.49 

55.6 

100 

-1.825 

-1 . 827 

34.181 

27.516 

36.952 

45.962 

0.87 

55.3 

110 

-1 . 806 

-1.808 

34 . 188 

27.521 

36.956 

45.965 

1.27 

54.7 

120 

-1 . 283 

-1.286 

34 . 291 

27.589 

36.989 

45.967 

4 . 54 

48.4 

130 

-0.679 

-0.683 

34.425 

27.675 

37.036 

45.976 

5.10 

40.5 

140 

-0.139 

-0.144 

34 . 535 

27.738 

37.065 

45.974 

4.38 

34.7 

150 

0.060 

0.055 

34.588 

27.771 

37.085 

45.982 

3.14 

31.7 

160 

0.21C 

0.204 

34.635 

27.801 

37.105 

45.993 

3.01 

29.0 

170 

0.337 

0.330 

34 . 661 

27.814 

37.111 

45.992 

2.03 

27.7 

180 

0.354 

0.347 

34.666 

27.817 

37.114 

45.993 

0.97 

27.5 

190 

0.362 

0.354 

34 . 669 

27.819 

37.115 

45.994 

0.78 

27.3 

200 

0.365 

0.357 

34.672 

27.822 

37.117 

45.996 

0.84 

27.1 

210 

0.370 

0.362 

34 . 674 

27.823 

37.118 

45.996 

0.64 

27.0 

220 

0.366 

0.357 

34.675 

27.824 

37.119 

45.998 

0.58 

26.9 

230 

0.366 

0.357 

34.677 

27.826 

37.121 

46.000 

0.72 

26.7 

240 

0.362 

0.352 

34 . 676 

27.825 

37.121 

46.000 

-0.40 

26.8 

250 

0.355 

0.345 

34.677 

27.826 

37.122 

46.002 

0.63 

26.7 

260 

0.350 

0.339 

34 . 677 

27.827 

37.123 

46.002 

0.33 

26.6 

270 

0.347 

0.336 

34 . 677 

27.827 

37.123 

46.003 

0.26 

26.6 

280 

0.340 

0.329 

34 . 676 

27.827 

37.124 

46.004 

-0.31 

26.7 

290 

0.337 

0.325 

34.676 

27.827 

37.124 

46.004 

0.27 

26.6 

300 

0.333 

0.321 

34.676 

27.827 

37.124 

46.005 

0.30 

26.6 

325 

0.322 

0.309 

34 . 677 

27.829 

37.127 

46.008 

0.45 

26.5 

350 

0.307 

0.293 

34.678 

27.830 

37.129 

46.011 

0.48 

26.3 

375 

0.303 

0.288 

34.678 

27.831 

37.130 

46.012 

0.21 

26.3 

400 

0.297 

0.280 

34.676 

27.829 

37.129 

46.012 

-0.37 

26.4 

425 

0.289 

0.271 

34.675 

27.829 

37.129 

46.013 

-0.15 

26.5 

450 

0.280 

0.261 

34 . 675 

27.830 

37.130 

46.014 

0.30 

26.4 

475 

0.270 

0.250 

34 . 676 

27.831 

37.133 

46.017 

0.44 

26.3 

500 

0.264 

0.243 

34.676 

27.831 

37.133 

46.018 

0.25 

26.2 

550 

0.247 

0.224 

34.677 

27.833 

37.136 

46.022 

0.37 

26.1 

600 

0.224 

0.198 

34.678 

27.836 

37.140 

46.027 

0.41 

25.8 

650 

0.203 

0.175 

34.677 

27.836 

37.142 

46.030 

0.24 

25.8 

700 

0.181 

0.151 

34.678 

27.838 

37.145 

46.035 

0.41 

25.5 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

25.2 

-1.832 

-1.832 

34.181 

101.3 

-1.825 

-1.827 

34.181 

200.6 

0.364 

0.356 

34.675 

300.3 

0.332 

0.320 

34.680 

499.9 

0.264 

0.243 

34 . 680 

701.5 

0.181 

0.151 

34 . 677 

:  3  9  86/09/08 

wind/d : 207 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  420  CTD :  154  57  19.79  s  7  13.27  e 

bottom  depth: 5500  air  temperature : -15 . 0  air  pressure: 985  wind/s : 14 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

S4 

BV 

AN 

0 

-1.839 

-1.839 

34 . 196 

27.528 

36.965 

45.976 

0.00 

54 . 7 

10 

-1.834 

-1.834 

34.195 

27.527 

36.  963 

45.974 

-0.54 

54.7 

20 

-1.833 

-1 . 833 

34.196 

27.528 

36.964 

45.975 

0.50 

54  .  6 

30 

-1 . 829 

-1.830 

34.193 

27.526 

36.961 

45.972 

-0.89 

54.8 

40 

-1.830 

-1 . 831 

34.194 

27.526 

36.962 

45. 973 

0.51 

54 . 6 

50 

-1.83C 

-1.831 

34.194 

27.526 

36. 962 

45.  973 

0.04 

54 . 6 

60 

-1.830 

-1 . 831 

34.195 

27.527 

36.963 

45.974 

0.51 

54.4 

70 

-1.827 

-1.828 

34.195 

27.527 

36.963 

4  5.  974 

-0.16 

54 . 4 

80 

-1.828 

-1.830 

34.195 

27.527 

36.963 

45.974 

0.10 

54.3 

90 

-1.759 

-1.761 

34.205 

27.534 

36.965 

45.971 

1.38 

53.7 

100 

-1.276 

-1.278 

34.307 

27.602 

37.001 

45.978 

4.59 

47.3 

110 

-0.141 

-0.145 

34 . 543 

27.745 

37.072 

45.980 

6.60 

34 . 1 

120 

0.179 

0.174 

34.618 

27.788 

37.095 

45.985 

3.65 

30.1 

130 

0.290 

0.285 

34.645 

27.804 

37.104 

45.987 

2.18 

28.7 

140 

0.378 

0.372 

34.667 

27.817 

37.111 

45.989 

1.97 

27.5 

150 

0.393 

0.387 

34 . 672 

27.820 

37.114 

45.990 

0.99 

27.2 

160 

0.394 

0.388 

34 . 675 

27.822 

37.116 

45.993 

0.86 

27.0 

170 

0.388 

0.381 

34.676 

27.824 

37.117 

45.995 

0.61 

26.9 

180 

0.381 

0.374 

34 . 678 

27.826 

37.120 

45.997 

0.81 

26.7 

190 

0.374 

0.366 

34.679 

27.827 

37.122 

45.999 

0.63 

26.6 

200 

0.371 

0.363 

34 . 677 

27.825 

37.120 

45.998 

-0.66 

26.7 

210 

0.366 

0.358 

34.677 

27.826 

37.121 

45.999 

0.33 

26.7 

220 

0.361 

0.352 

34.678 

27.827 

37.122 

46.001 

0.60 

26.6 

230 

0.353 

0.344 

34.678 

27.827 

37.123 

46.003 

0.41 

26.6 

240 

0.348 

0.338 

34.678 

27.828 

37.124 

46.003 

0.33 

26.5 

250 

0.344 

0.334 

34.678 

27.828 

37.124 

46.004 

0.30 

26.5 

260 

0.342 

0.331 

34.678 

27.828 

37.125 

46.005 

0.22 

26.5 

270 

0.336 

0.325 

34 . 678 

27.828 

37.126 

46.006 

0.36 

26.5 

280 

0.329 

0.318 

34 . 679 

27.830 

37.127 

46.008 

0.63 

26.4 

290 

0.324 

0.312 

34.680 

27.831 

37.129 

46.009 

0.60 

26.3 

300 

0.316 

0.304 

34.679 

27.830 

37.129 

46.010 

-0.28 

26.3 

325 

0.310 

0.297 

34.679 

27.831 

37.130 

46.011 

0.24 

26.3 

350 

0.303 

0.289 

34.680 

27.832 

37.131 

46.013 

0.41 

26.1 

375 

0.288 

0.273 

34.679 

27.832 

37.132 

46.015 

0.19 

26.1 

400 

0.276 

0.260 

34.680 

27.834 

37.135 

46.018 

0.46 

26.0 

425 

0.272 

0.254 

34.679 

27.833 

37.134 

46.018 

-0.24 

26.0 

450 

0.269 

0.250 

34.681 

27.835 

37.136 

46.021 

0.49 

25.9 

475 

0.260 

0.240 

34.680 

27.835 

37.137 

46.022 

-0.11 

25.9 

500 

0.254 

0.233 

34.682 

27.837 

37.139 

46.024 

0.51 

25.7 

550 

0.228 

0.205 

34 . 679 

27.836 

37.140 

46.027 

-0.16 

25.8 

600 

0.200 

0.175 

34.678 

27.837 

37.143 

46.031 

0.30 

25.7 

650 

0.181 

0.153 

34 . 678 

27.838 

37.145 

46.035 

0.31 

25.5 

700 

0.154 

0.124 

34.678 

27.840 

37.149 

46.040 

0.37 

25.3 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

24.8 

-1.830 

-1.830 

34.188 

101.3 

-1.240 

-1.243 

34.376 

129.3 

0.270 

0.265 

34.652 

199.9 

0.371 

0.363 

34.678 

299.2 

0.315 

0.303 

34 . 680 

501.5 

0.254 

0.233 

34 . 683 

705.5 

0.156 

0.126 

34 . 677 

03:00  86/09/09 

5  wind/d: 2 02 


FI  F2 


ANT  V/2  Station:  422  CTD:  155  57  33. so  s  1  15. 06  e 

bottom  depth:5362  air  temperature : -1 9 . 0  air  pressure: 991  wind/«:13 


PR 

TE 

PT 

SA 

SO 

S2 

SA 

BV 

AN 

0 

-1.848 

-1.848 

34.183 

27.518 

36.955 

45.967 

0.00 

55.7 

10 

-1.848 

-1 . 848 

34.182 

27.517 

36.954 

45.966 

-0.50 

55.7 

20 

-1.845 

-1.845 

34.179 

27.515 

36.952 

45.964 

-0.89 

55.9 

30 

-1.841 

-1 . 842 

34.181 

27.516 

36.953 

45.965 

0.69 

55.7 

90 

-1.830 

-1 . 831 

34 . 184 

27.518 

36.954 

45.965 

0.82 

55.4 

50 

-1.830 

-1.831 

34 . 136 

27.520 

36.956 

45.967 

0.71 

55.2 

60 

-1.830 

-1.831 

34 . 187 

27.521 

36. 957 

45.968 

0.51 

55.0 

70 

-1.812 

-1.813 

34.192 

27.524 

36.959 

45.969 

1 . 06 

54.6 

80 

-1.812 

-1.814 

34.192 

27.524 

36.959 

45.969 

0.04 

54 . 6 

90 

-1.814 

-1.816 

34.188 

27.521 

36.956 

45.966 

-0.99 

54.8 

100 

-1.811 

-1.813 

34.190 

27.523 

36.958 

45.967 

0.70 

54.6 

no 

-1.809 

-1.811 

34.191 

27.524 

36.958 

45.968 

0.49 

54.5 

120 

-1.781 

-1 . 783 

34.197 

27.528 

36.960 

45.968 

1 . 12 

54.0 

130 

-0.442 

-0.446 

34.449 

27.683 

37.030 

45.957 

6.86 

39.8 

140 

0.049 

0.044 

34.578 

27.763 

37.079 

45.976 

4.93 

32.4 

150 

0.233 

0.227 

34 . 629 

27.794 

37.098 

45.984 

3.08 

29.6 

160 

0.310 

0.304 

34.652 

27.809 

37.107 

45.989 

2.08 

28.3 

170 

0.310 

0.303 

34.662 

27.817 

37.115 

45.997 

1.59 

27.5 

180 

0.327 

0.320 

34.666 

27.819 

37.117 

45.997 

0.83 

27.3 

190 

0.341 

0.333 

34.669 

27.821 

37.117 

45.997 

0.70 

27.2 

200 

0.346 

0.338 

34 . 672 

27.823 

37.119 

45.999 

0.82 

27.0 

210 

0.347 

0.339 

34 . 673 

27.824 

37.120 

46.000 

0.49 

26.9 

220 

0.359 

0.350 

34 . 674 

27.824 

37.119 

45.998 

0.14 

26.9 

230 

0.358 

0.349 

34 . 675 

27.825 

37.120 

45.999 

0.53 

26.8 

240 

0.356 

0.346 

34 . 675 

27.825 

37.121 

46.000 

0.22 

26.8 

250 

0.352 

0.342 

34.675 

27.825 

37.121 

46.001 

0.30 

26.8 

260 

0.343 

0.332 

34.675 

27.826 

37.122 

46.002 

0.44 

26.7 

270 

0.335 

0.324 

34.676 

27.827 

37.124 

46.004 

0.65 

26.6 

280 

0.333 

0.322 

34 . 677 

27.828 

37.125 

46.006 

0.55 

26.5 

290 

0.333 

0.321 

34.677 

27.828 

37.125 

46.006 

0.09 

26.5 

300 

0.333 

0.321 

34 . 677 

27.828 

37.125 

46.006 

0.10 

26.5 

325 

0.334 

0.321 

34.676 

27.827 

37.124 

46.005 

-0.32 

26.6 

350 

0.319 

0.305 

34.678 

27.830 

37.128 

46.009 

0.58 

26.4 

375 

0.313 

0.298 

34.678 

27.830 

37.129 

4  010 

0.25 

26.4 

400 

0.288 

0.271 

34.678 

27.831 

37.132 

4  .  01 5 

0.47 

26.2 

425 

0.272 

0.254 

34.679 

27.833 

37.134 

46.018 

0.50 

26.0 

450 

0.263 

0.244 

34 . 678 

27.833 

37.135 

46.019 

-0.11 

26.1 

475 

0.255 

0.235 

34.679 

27.834 

37.137 

46.022 

0.42 

25.9 

500 

0.251 

0.230 

34 . 679 

27.835 

37.137 

46.023 

0.21 

25.9 

550 

0.234 

0.211 

34 . 679 

27.836 

37.139 

46.026 

0.29 

25.8 

600 

0.201 

0.176 

34 . 680 

27.838 

37.144 

46.033 

0.46 

25.5 

650 

0.192 

0.164 

34.681 

27.840 

37.146 

46.035 

0.32 

25.4 

700 

0.178 

0.148 

34 . 682 

27.842 

37.149 

46.039 

0.36 

25.2 

PR 

TE 

PT 

RS 

RO 

SI 

PO 

N3 

N2 

4.9 

-1.853 

73.8 

1.97 

28.10 

0.24 

15.3 

-1.853 

-1.853 

34.183 

73.5 

1.97 

28.10 

0.25 

35.4 

-1.835 

74.3 

1 . 97 

28.10 

0.25 

60.0 

-1.820 

-1.821 

34.192 

74 . 5 

1.98 

28.10 

0.25 

90.2 

-1.814 

1.98 

28.30 

0.25 

120.1 

-1. 670 

-1.673 

34.204 

146.1 

0.221 

0.215 

34.623 

116.5 

2.36 

33.50 

0.01 

199.5 

0.350 

0.342 

34.675 

124 . 4 

2.36 

33.80 

0.01 

299.4 

0.333 

0.321 

34 . 67  9 

126.6 

2.37 

34.10 

-0.01 

402.9 

0.300 

0.283 

34 . 680 

500.4 

0.253 

0.232 

34.680 

130.1 

2.37 

33.90 

f — 1 

o 

o 

1 

600.2 

0.199 

0.174 

34.679 

704.5 

0.183 

0.153 

34. 678 

130.6 

2.35 

33.60 

0.00 

06:20  86/09/09 

9  wind/d: 2 10 


FI  F2 


Shallow  Profiles 

Potential  Temperature 
Salinity 
Density 

0  -  800  decibars 


C  1  ANT_V/2  44  25.23  S 

86/06/29  19:07  Salinity  50  58.43  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  m  ii  i  "J  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ii  | 

Potential  Temperature 


C  2  ANT_V/2  58  28.97  S 

86/07/17  16:59  Salinity  0  59.44  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  r  i'T  i'tt'i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |"i  [  rn  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  p~ri"m  r  n  ]  i  rrn  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


200  TP9 


58  30.50  S 
0  56.54  W 


C  3  ANT_V/2 

86/07/17  22:25  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [ ii i i i i i i i | i i i i i i i i i I i i i i i i i i i | i i i i i i i i i I i i i i i i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  4  ANT_V/2  59  0.00  S 

86/07/18  10:04  Salinity  i  o.oow 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i'tt  i  i  i  i  i  i  i  f  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  rrn"|~rrn~m  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


_edit.004 
►6/09  13:14 


C  5  ANT_V/2  59  30.32  S 

86/07/18  18:12  Salinity  1  0.71  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i" i  i  i  i  i  r]  i  i "i  it i 'it i  |  in  i  i  i  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


60  30.84  S 
1  0.16  W 


C  6  ANT_V/2 

86/07/19  04:26  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[III  TTrTTTJTTT  I  II  11  1  |  I  I  I  I  )  I  l~l  I  |  I  I  "I  1  I  1  1  I  I  |  I  I  I  I  II  I  I  I  |TT~n  I  I  I  I  I  |  1  I  II  I  I  I  I  I  |  I  I  I  II  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


_©dit  006 
>6/07  IB-19 


60  57.70  S 
1  9.58  W 


C  7  ANT_V/2 

86/07/19  12:03  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ri  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_edit.007 
•6/09  13:16 


03 

v_ 

13 

03 

0) 

CD 

v_ 

CL 


C  8  ANT_V/2  61  30.11  S 

86/07/20  00:29  Salinity  i  o.iow 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  ri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  in  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


C  9  ANT_V/2  62  2.20  S 

86/07/20  14:29  Salinity  1  0.40  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I 

Potential  Temperature 


C  10  ANT_V/2  62  2.17  S 

86/07/20  15:06  Salinity  0  58.80  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

prrrn  i  i  i  i  |  m  ittttt~[t  i  i  i  i  t  t  i  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  |  i  m  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  11  ANT_V/2  62  29.64  S 

86/07/20  22:26  Salinity  1  2.60  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  1  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |"  II  I  I  I  I  I  I  I  [  ITTTTT1TT|  II  I"  1  "I"  ['ll  I  |  I  II  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  [ 

Potential  Temperature 


C  12  ANT_V/2  62  33.76  S 

86/07/21  06:30  Salinity  I  8.64  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  1  IT  I  I  I  I  I'TrTTTI  I  I  IT'  I  M  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  TT  |  I  I  I  IT!  II  I  |  I  I  I  I  I  I  ITI  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


_©diL012 


C  13  ANT_V/2  62  38.54  S 

86/07/21  08:50  Salinity  1 10.24  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  rnrrr  i  i  i  |  i  i  i  i  'i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  14  ANT_V/2  62  45.30  S 

86/07/21  10:47  Salinity  I  16.18W 


34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ]  i  i  i  i  in  i  tj  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  r  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |'  i  nrn  i  i  i  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  n  i  r  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


_ut.014 
16/09  13.41 


C  15  ANT_V/2  62  49.83  S 

86/07/21  14:06  Salinity  1 14.7s  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I'll  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  1  I  II  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  ITTl'l  |  11  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


C  16  ANT_V/2  62  55.17  S 

86/07/21  22:12  Salinity  2  1.35  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

l"i  T~ri  ~r  i  i  i  i  [  n~i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  m  i  | 1 1  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  I'n  I'l'ri  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  17  ANT_V/2  62  54.75  S 

86/07/22  06:16  Salinity  2  45.82  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  iti | i i i i  r i i i  r | i i i i i i i i i | 

Potential  Temperature 


edit.  01 7 
(6/09  13:44 


C  18  ANT_V/2  63  6.94  S 

86/07/22  13:34  Salinity  2  28.43  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n  i  |  i  i  i  i  i  i  ri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  t  i  i  rr["r  i  i  n  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


ut018 


C  19  ANT_V/2  63  23.37  S 

86/07/22  16:33  Salinity  2  13.00  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  in  i  i  i  |  if  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  I'l'ir'i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  20  ANT_V/2  63  39.15  S 

86/07/22  19:34  Salinity  2  1.96  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  rrr  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |'i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  rivi  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i _ i _ i _ i _ i _ i _ i _ i _ i _ i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i 

27.4  27.45  27.5  27.55  27.6  27.65  27.7  27.75  27.8  27.85  27.9 

Density 


edit  020 


C  21  ANT_V/2  63  37.44  S 

86/07/23  01:00  Salinity  2  6.71  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  rn  i  i  i  |  i 1 1  ~r  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  in  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


9S61  Z0/9( 
1 20  IIP®  • 


C  22  ANT_V/2  63  47.42  S 

86/07/23  10:17  Salinity  2  14.40W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

;  ttitti  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  rrr~p  i  n  i  i  i  ri  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  rn  i  i  i  i  i| 

Potential  Temperature 


Density 


C  23  ANT_V/2  63  55.90  S 

86/07/23  12:38  Salinity  2  24.89  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i"  i  i  m  |  i  i  i  i"  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  24  ANT_V/2  64  2.39  S 

86/07/23  17:05  Salinity  2  14.71  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|tt  rn  i  i  i  i  |  i  i  rn'rrrry  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  r  i  n~r  r  n~|  ri  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


C  25  ANT_V/2  64  10.25S 

86/07/23  20:21  Salinity  2  1.03  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[~rrrrn  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i n~|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  n  itititi’i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_edit.025 
>6/07  19:59 


64  17.30  S 
1  46.13  W 


C  26  ANT_V/2 

86/07/24  02:15  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.$ 

|  1'1  T  T'l  TFI'I  "I'm  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  111  TT1  I  I'T'I'I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  n~l'|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ] 

Potential  Temperature 


Density 


edit.  026 


C  30  ANT_V/2  64  41 .64  S 

86/07/24  16:55  Salinity  2  9.83  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  II  I  I  I  I  I  I  I  I  I  III  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I'l  I  I  II  |  I  I  I  I  I  I  I  ll'l  rTTTTTTrT'l'TI  I  I"  I"  I '  1~  l~r~|~  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  1  I  1  [ 

Potential  Temperature 


C  31  ANT__V/2  64  55.33  S 

86/07/24  19:05  Salinity  2  30.93  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  j  ]■  n-m  i  i  |  i  i  i  i  i'i  i  i  i  j  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ri  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  m  |  i  i  i  i  i  r  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


edit. 031 


C  32  ANT_V/2  65  2.40  S 

86/07/2421:20  Salinity  2  12.97  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |T  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  II  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


C  33  ANT_V/2  65  1 1 .63  S 

86/07/25  02:30  Salinity  2  6.25  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[ti  i  i  i  i  i  i  I  I  i  i  i  in  i  rrprr  Trrrn  i  |  i  !  i  i  m  i  i  i  |  i  i  u  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  r|  i  i  i  n  i  i  u  |  n  m  u  i  ii] 

Potential  Temperature 


Density 


C  34  ANT_V/2  65  23.24  S 

86/07/25  09:33  Salinity  2  30.73  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I i i i i i i i i i I i i i i  i  i  iii  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  r n  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


■_ut.034 
16/07  20:39 


C  35  ANT_V/2  65  38.70  S 

86/07/25  14:01  Salinity  3  3.39  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  1  I  I  II  I  !  riJITl  I  I  I  I  I  I  |  I  I  II  II T I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  [  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  II  I  I  I  I  I  I] 

Potential  Temperature 


Density 


.edit.  035 


C  36  ANT_V/2  65  54.18  S 

86/07/25  22:37  Salinity  3  35.67  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  rp'i'T  i'i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  it  T'|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  rri'i  i  ii  i  | 

Potential  Temperature 


•_ut.036 
16/09  14:30 


C  37  ANT_V/2  66  8.90  S 

86/07/26  02:55  Salinity  3  2.27  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.S 

p  i  n  i  i  i  i  i  i'T'tti  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  it  it  i~|  ~i  rn  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  m  1 1 

Potential  Temperature 


1  I  I  I  1  1  L  L  1  I  1  I  I  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  1  I  I  I  I  I  I  l  l  l  I  l  l  l  l  I  l  l  l  l  I  l  i  l  l  J 

27.4  27.45  27.5  27.55  27.6  27.65  27.7  27.75  27.8  27.85  27.9 

Density 


ut.037 


C  38  ANT_V/2  66  23.41  S 

86/07/26  07:23  Salinity  2  34.27  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  ri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i|  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


edit.  038 
»6/07  20:36 


C  39  ANT_V/2  66  38.90  S 

86/07/26  17:33  Salinity  2  4.43  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  n  r|Tn  r  rTTrrj  i  i  n  m  r  i  i  |  r  tttt  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  rn  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


_edit039 
>6/09  14.32 


66  20.17  S 
1  3.30  W 


C  40  ANT_V/2 

86/07/27  05:48  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  ii  i  I  i  i  i  rrrrrq'rri  i  i  i  i  i  r  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  41  ANT_V/2  66  0.19  S 

86/07/27  13:59  Salinity  0  16.59  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34. 

[  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i i i i i | i m f i i i i | i i i i i i i i i | iii i i n  i i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


edit  041 


C  42  ANT_V/2  65  40.16  S 

86/07/27  21:37  Salinity  0  44.51  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II  I  I  I  T II  |  rrn  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  T'lTTI  I  |  I  I  I  M"  I  IT'I  |  I  I  II  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


•_edit.042 
)6/09  22  27 


C  43  ANT_V/2  65  21.78  S 

86/07/28  05:23  Salinity  1  30.77  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  riTTTnn  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  rp~n"i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  rri  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  n 

Potential  Temperature 


Density 


edit  043 


c  44  ANT_V/2  65  33.62  S 

86/08/01  12:54  Salinity  317.11  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  IT  I  II  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  1  I  |  I  II  TTTTTTI'I  I  I  I  I  I  II  l"|'l'T  I  I  I  I  I  I  I  |  I  II  1  II  I'l  T  [  I  11111111] 

Potential  Temperature 


scor_edit.044 
88/06/07  21.26 


C  45  ANT_V/2  65  3.28  S 

86/08/0204:10  Salinity  3  50.90  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  m  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  m  i  i  iti  i  i  |  i  m  i  rrrrr]  tttt'i  i  i  r  rj  i  i  rrn  i  i  i'  ]  n  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  46  ANT_V/2  64  30.08  S 

86/08/0211:55  Salinity  4  22.82  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[~TT"I  T  I  1  1  I  I  |  I  1  I  I  1  1  I  I  I  |  1  II  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  11  1  1  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I'l  f'l'l  I  I  I  1  I  I  I  I  |  I  r  1  I  I  I  1  1  I  | 

Potential  Temperature 


scor_edit.046 
8a'06/09  22:29 


C  47  ANT_V/2  64  0.60  S 

86/08/02  22:05  Salinity  4  58.34  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  u  t  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  n  i  i  i  n  i  i  ,|,"TTTri-rri,'ryr  rri  i  i  i  i  rjTT  i  i  i  i  i  m  |  i  i  i  i  i  i  i  n  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  48  ANT_V/2  64  8.95  S 

86/08/0303:40  Salinity  5  14.15  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  m  i  i  i  i  ii  i  |  ii  i  ri  n  i  i  |  i  i  rrni'n  [  i  i  n  i  i  i  ii  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  rn  i  n  n  |  i  i  ;  m  i  i  m  |  i  . .  i  | 


Potential  Temperature 


scor_edit  048 
8a'06'09  22:32 


C  49  ANT__V/2  64  17.20  S 

86/08/03  05:53  Salinity  5  38.13  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  I  I  1  I  TTlri  ■  -!  "fl— T  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  TTTTrpTTrTTI  I  I  [Til  I  1  I  I  I  I  |  I  1  II  I  I  I  I  l~]~T~l"  I  MINI] 

Potential  Temperature 


Density 


rressure 


C  50  ANT_V/2  64  26.33  S 

86/08/0308:04  Salinity  sss.soe 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  n  i  t  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n  rr|~r'r  ri'TiTi  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  m  rn  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


scor_edit.050 
88/06/07  22:24 


64  35.03  S 
6  17.02  E 


C  51  ANT_V/2 

86/08/03  14:50  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  r  i  rn  i'iti  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rim  i  |  i  n  n~TTTT|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  rm  i  |  n  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


_ec*t  051 
16/07  22:25 


pressure 


C  52  ANT_V/2  64  43.64  S 

86/08/03  17:33  Salinity  6  37.02  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  II  I  II  |  I  l  I  M  l  I  I  I  |  I  I  II  I  I  II  I  |  I  I  I  I  II  I  I  I  |  I  I  II  I  I  I  I  I  |  I'TT'I  I  l  I  l  I  |  l  ll  li  I  I  ll  |  l  l  M  M  l  l  I  | 

Potential  Temperature 


i 


scor_edit.052 
8&06/07  22.26 


C  52  ANT_V/2  64  43.64  S 

86/08/03  17:33  Salinity  6  37.02  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i' m  i  i  r[  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  r  m  n  r  rpnrr  n  i  i  i  i  |  i  i  i  ir  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


scor_ut  052 
88/06/07  22.33 


pressure 


C  53  ANT_V/2  64  51.96  S 

86/08/03  20:45  Salinity  6  56.40  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  rn~i~rn  i  i  i  i  i  i~p-n  i  i  ittt|  i  i  i  n  i  ri  ryrrnTtTi  i  |  i  i  i  i  i  i  i  r  ryrr  i  r  i  t  rrrprT'i'r  ri  i  rr| 

Potential  Temperature 


scoredit.053 
8a06'07  22:26 


C  54  ANT_V/2  65  1 .99  S 

86/08/0402:01  Salinity  718.33E 


34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|"i  r  i  r  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rn  i  i  r|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  jti  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  r  ry  i  i  i  ri  it  i  r  |  rn  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


pressure 


C  55  ANT_V/2  65  1 1.1 7  S 

86/08/04  05:25  Salinity  7  39.15  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  r[V|Trrrrrri  i  |  i  i  i  n  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  n  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  m  i  i  i  ;  i  i  i  ;  i  t  m  rn  i  i  ] 

Potential  Temperature 


scor_edit.055 
88/06/07  22:28 


o' 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 


C  56  ANT_V/2  65  20.44  S 

86/08/04  12:10  Salinity  8  o.oi  e 

34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

i  i  ii  i  m  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  m  i  rTiT"|  i  i  i  i  i  i  i~n  pi  in  i  i  i  i  |  rni  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  t  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 

-1.5  -1  -0.5  0  0.5  1  1.5  2 


Density 


0 

v_ 

D 

(/) 

(7) 

0 

1. 


C  57  ANT_V/2  65  29.03  S 

86/08/04  22:18  Salinity  7  40.80  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |T  i  i  i  i  i  m  |  ii  i  i  rrrn  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  r  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  r  | 


Potential  Temperature 


scor  edit  057 
88/06/07  22:30 


C  58  ANT_V/2  65  37.01  S 

86/08/0501:12  Salinity  723.93E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p-mT  i  i  i  "rp'T'T  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ri~j~rrri  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  ryrrrrrrri  i] 

Potential  Temperature 


Density 


scor  edit. 058 
8806/07  22.31 


C  59  ANT_V/2  65  48.48  S 

86/08/05  04:34  Salinity  7  0.01  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  1  1  1  I '  |  T  TTTTTTT  f  ['  I"  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  ri  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  '[  I  I  I  I  I  I  I  1  I  |  I  II  1  1  11  I  I  |  I  I  I  1  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


\.z  zz  zo/90/ee 

6Q0'l'pa-J°3S 


C  60  ANT_V/2  65  55.61  S 

86/08/0510:01  Salinity  6  41.47  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  m  |  i  i  i  ~i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  \  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  I  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


scor_edit  060 
88/06/07  23:14 


C  61  ANT_V/2  66  4.06  S 

86/08/05  13:24  Salinity  6  25.37  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  n  i  i  i  r  i"|thtt  i  i  M  |  i  i  i  I  i  ii  i  i  |  ii  i  i  i  i  m  i  |  i  i  i  i  i  ii  m  |  i  i  i  i  'i  i  i  i  i  ]  i  i  i  i  ii  t  i  i  |  rrrrrrrrq 

Potential  Temperature 


scor  edit  061 
8&06/07  23:14 


C  62  ANT_V/2  66  12.46  S 

86/08/05  19:35  Salinity  6  2.36  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

P'TTTT  1  I  I'l  I'  nTTTT  I  l'l  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  TT  I  Mill  |'  I  H"l  I  I  I  I  l'|  ITITTm  I  |  I  I  I  I'l  I  I  I' I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  !] 

Potential  Temperature 


Density 


_©dit  062 
)6/07  23:15 


C  63  ANT_V/2  66  22.36  S 

86/08/06  02:23  Salinity  5  40.59  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  m  i  i  i  i  ]  rvi  m  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  r  i  i  |  i  i  i  ttt'i  r  i  |  i  rrr  i  n  TijiTTn  i  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  n  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


Jest.  063 
)6'09  22:33 


C  64  ANT_V/2  66  30.88  S 

86/08/06  05:22  Salinity  521.22  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

fi  i  i  n  n  ri  |  i  i  i  ri  ttttji  i  ri  i  i  i'  i  i" j" i ttttt t n "|  n~ n~n~r i  i  |  i  i  i  m  i  r  \"\  i  i  i  i  n  i  i  i  |  i  rrrrrn  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  65  ANT_V/2  66  39.98  S 

86/08/06  08:02  Salinity  5  0.09  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  i  ti  m  i  i  m  |  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  ri  i  i  m  i  |  i  ii  i  i  n  i  if'Trrn  i  i  i  r|  i  i  n  i  i  i  u  |  i  i  i  i  i  i  rrq 

Potential  Temperature 


scor_test.065 
88/06/08  13  04 


C  66  ANT_V/2  67  1.01  S 

86/08/0620:18  Salinity  4  16.98E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  'i  it]  i  r  i  i  iTi  i  T|~  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  "i  i '  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  r  i  |  i  n  n  i  r  ri'|  m  i  i  i  i  i  q 

Potential  Temperature 


Density 


990in 


rressure 


C  67  ANT_V/2  67  22.80  S 

86/08/07  04:18  Salinity  3  23.07  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pirn  i  i  i  i  |  i  r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  irrm  i  |  i  i  n  i  i  i  r i  f  rn  ri  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  T'|  i tt "v i"r i"i  q 

Potential  Temperature 


scof_ut  067 
88/06/07  23  19 


C  68  ANT_V/2  67  45.70  S 

86/08/0712:18  Salinity  241.06E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  M  I  I  I  I  I  !  !  [  I  I  I  I  !l  I  I  I  |  I  I '  I  I  I  I  I  I  I]  I  Tin  II  I  I  I  |  I  II  IT  I  I  I  I  |  I  I  I  I  !  I  I  I  I  |  I  I  I  II  I  I  r  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  69  ANT_V/2  68  7.71  S 

86/08/07  22:44  Salinity  1  50.83  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  1  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  1  I  |  1  I  I  I  I  1  1  I  I  |  I  I  I  1  IT'I'TT  I'TT'ITI  I  I  1  I  |  11  1  I  I  I  1  1  I  | 

Temperature 


C  70  ANT_V/2  68  26.72  S 

86/08/08  15:00  Salinity  i  3.42  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[~i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  ii  i'll  i  i  |  i  r  rTTTri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n  i  |M  rrn  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  1 1 

Temperature 


Density 


C  71  ANT_V/2  68  55.03  S 

86/08/1316:00  Salinity  o  13.11  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|~r  nrn '  i  i  i  i  |  i  i  i  it  i~i  ii  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  mil  |  i  i  i  rn~rrr|  i  i  i  i  i  i  i  i  i~|  r  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  ii  | 

Temperature 


C  72  ANT_V/2  69  7.00  S 

86/08/1401:15  Salinity  04.6OE 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  iTyTi'i  i  i  i  i  i  i  |~  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  i  i  i  it  i  r|Trm  i'rrryrrm~i  r  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


b  072 


pressure 


C  73  ANT_V/2  69  20.50  S 

86/08/14  13:40  Salinity  o  9.84  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  m  i  i  ii  rrpT  i  i  i  i  i  i  ijn  i  i  i  i tti  |  ri  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  it  r|  i  r  i  i  i  ii  i  i  |  n  i  i  i  ri  i  i  | 

Potential  Temperature 


scor_b  073 
88/06/07  23  54 


69  27.80  S 
0  18.66  W 


C  74  ANT_V/2 

86/08/14  19:22  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|~i  rr  ri  i  i  i  i  |  m  i  i  i  i  i  i  i  |  r  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  rrp  ri  i  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b  074 


pressure 


C  75  ANT_V/2  69  18.41  S 

86/08/15  00:53  Salinity  1  3.66  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rn  I  i  i  |  i  i  ii  i  i  ii  i  |  i  i  i  m  in  |  ii  i  i"i  rmrjTTT'n  i  i  i  rj  rm  ii  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  76  ANT_V/2  69  5.06  S 

86/08/17  17:37  Salinity  3  35.42  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i i | i ii i i ii i i | r i i  r  r  i  i i i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii i i i i i i i ] 

Potential  Temperature 


Density 


scor_b  076 
8^06/09  22  36 


pressure 


C  77  ANT_V/2  69  7.59  S 

86/08/18  05:05  Salinity  4  1-99W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  ri  i'ti  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  iti'i  i  |  i  tittit  rq  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  iti  i  i  i  i  |  i  m  i  i  i  i  ii  | 

Potential  Temperature 


_b  077 
16/09  22:37 


C  78  ANT_V/2  68  47.54  S 

86/08/1900:49  Salinity  4  12.91  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

fi  in  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  li  i  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  it  i  rrprn  i  i  i  rr'i'rrrrrrri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i] 

Potential  Temperature 


Density 


b.078 


rressure 


C  79  ANT_V/2  68  23.65  S 

86/08/19  18:53  Salinity  2  46.41  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i "|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  rryrrm  i  u  i  | ~i  i  r  i  i  i  i  i "rpri  t r  rm"T| 

Temperature 


v2cu_to.079 
88/06/10  15.58 


C  80  ANT_V/2  68  23.83  S 

86/08/19  20:46  Salinity  2  46.55  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  I  I  ITT  I  I  I  I  |  l"l"l  I  I  ITT  T"  |  I  I  II  I  1  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  T  |  !  I  11  I  I  II  I  |  I  I  I  I  I  !  II  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  II  I  II  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


b.080 


rrussuru 


C  81  ANT_V/2  67  59.85  S 

86/08/2004:51  Salinity  1 49.19  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  i  i  i  "  r  i  i  i  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rrrr  r  i  |  n  r  v  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ]  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  u  i  u  u  i  | 

Potential  Temperature 


scor_b,081 
88/06/09  22:39 


C  82  ANT_V/2  67  33.32  S 

86/08/21  01:12  Salinity  o  51.26  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

1 1  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i'T  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  -| 

Potential  Temperature 


Density 


b  082 


C  83  ANT_V/2  67  22.76  S 

86/08/21  07:39  Salinity  0  23.89  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  rn  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  n  i  rrrn  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i~| 


v2aj_to.083 
8S/06/10  15:37 


C  84  ANT_V/2  67  1 0.98  S 

86/08/21  11:08  Salinity  o  i.ue 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

f  i  i  i  i  ir  r  m  |  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  'itt  i  ii  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  r  r  rj  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  r  n  m-rpm  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b  084 


Oooui 


C  85  ANT_V/2  66  59.85  S 

86/08/2120:11  Salinity  o  25.90  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|"i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  'i  i  i  i ' i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  r  i  n  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  i  i  i  r  |  "i~n  i  i  i~rrq 

Temperature 


C  86  ANT_V/2  66  52.51  S 

86/08/21  22:56  Salinity  0  39.37  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

rrmTT  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  )  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  rrri  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  l  m  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 


Potential  Temperature 


Density 


pressure 


C  87  ANT_V/2  66  47.59  S 

86/08/22  00:47  Salinity  051.90  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pni'l  1  I  I  1  |  I  I  "I  TITTI  1  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  1  I  I  I  IT 'I  I  I  I  I  II  I  I  1  |  I  I  I  IT  1  II  I  I  it  II  I  I  I  II  I  I . I 

Potential  Temperature 


C  88  ANT_V/2  66  41.80  S 

86/08/22  05:54  Salinity  1  4.53  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  rn~  r  |~  i  i  i  t  i  i  it  i  [  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  t  i  i  i  i  p"  r'i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


Density 


C  89  ANT_V/2  66  35.46  S 

86/08/22  08:08  Salinity  1  16.81  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

(TTT  I  II  I  I  I  |  I  M  I  I  I  I  I  I  |  II  I"  I  T"I  I  !  I  |  I  I  I  I  I  I'l'TTyi  T  ITTTT1  I  |  I  I  I  ITVn'l"|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  II  I  i  I  I  | 


Potential  Temperature 


C  90  ANT_V/2  66  29.01  S 

86/08/22  10:38  Salinity  1  30.18  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  i  i  i  i  i  i  i  |  M  i  i  i  i  i  i  i  ■p"rrrm  i  i  |  i  i  n  u  i  i  i  |  i  ■itttttt  i  p  i  i  i  i  i  i  i  rp  i  ttt  rr  n  p  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  91  ANT_V/2  66  23.08  S 

86/08/22  13:02  Salinity  1  37.52  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  M  i  i  i  i  i  1  i  i  i  i  i  i  i  i  i  l  i  i  i  i  i  i  i  i  i  "f  ii  i  i  i  i  nr  |  i  i  i  vi  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n  it  |  i  i  i  i  i  i  i'  i  i  |  i  i  i  utitt] 

Potential  Temperature 


C  92  ANT_V/2  66  17.98  S 

86/08/22  18:08  Salinity  1  54.76  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

fTTri  i  i  i  i  i  |  i  i  rm~i  r  i'|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  nm'iTi |  i  t  i  tt n~r  r~|~rr r i  i  i  n  i  |  i  m  rn  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


rressure 


C  93  ANT_V/2  66  12.34  S 

86/08/22  20:42  Salinity  2  6.15  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

f  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  rrn'T|  i  r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i"] 

Potential  Temperature 


■_b  093 
)6/09  22  45 


CD 

v_ 

=3 

if) 

if) 

Q) 

k_ 

CL 


C  94  ANT_V/2  66  5.40  S 

86/08/22  22:50  Salinity  2  16.88  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  m"n  i  i'i  |  i  m  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  Trn  i  i  r'T'j'i  r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  mi  i  i'rr|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


Density 


16/Ofl  01  14 


C  95  ANT_V/2  66  0.00  S 

86/08/23  01:04  Salinity  2  30.00  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pi  i  i  i  i  i  ii  i  1  i  i  i  i  i  i  '  '  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  1  I  i  i  i  i  i  ii  i  l  i  i  ii  i  i  ti  t~|  i  i  i  i  i  i  n  i  |  i  i  t  rrm~q 


Potential  Temperature 


)6/08  01:14 


C  96  ANT/V2  65  52.40  S 

86/08/23  05:19  Salinity  2  30.76  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pri'l  ,  T-n-(  |  |  |  |  |  n  |  |  !  |  m  |  I  I  I  ITT'l'im  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  TTTT'  I'  TTT|  II  II  II  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


ions  isos 


C  97  ANT_V/2  65  45.50  S 

86/08/23  08:37  Salinity  2  31.53  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  ii  irrr  i~|  i  m  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  rr"|"  tttt'i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  r  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii~n~n~| 


Potential  Temperature 


C  98  ANTJ//2  65  36.78  S 

86/08/23  15:01  Salinity  2  34.74  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

j'T'l  I  I  !  I  I  II  |  I  I  r  I  I  I  I  II  |  I  I  I  I'M  "II  !  |  I  II  I  I  I  I  I  1  |'  I'll  I  I  I  I  II  |  I  I  II  I  I  I  II  |  I  I  I  II  I  IT  I  |  n  T'l  I  I  II  I  | 


Potential  Temperature 


Density 


pressure 


C  99  ANT_V/2  65  31.19  S 

86/08/23  17:47  Salinity  231.81  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p"i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  nr i  i  i  'pitt] 


Potential  Temperature 


C  100  ANT_V/2  65  22.66  S 

86/08/23  21:53  Salinity  2  30.47  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  r  i'i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ;  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  I  i  i  i  i  i  i  ip  i  "['rrn"n~rrr[TT~n-rT~iT  r'|Tr*r i  ~i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


Density 


b  100 


rressure 


C  101  ANT_V/2  65  14.74  S 

86/08/2400:13  Salinity  2  33.92  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  rn  111111111111  rrp'i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ttt  m  i  i  |  it  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Temperature 


test  101 
16/10  0958 


C  102  ANT__V/2  65  7.07  S 

86/08/24  02:35  Salinity  2  30.67  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

P~TT  l"l  I  I  I  I  |  I  I  I  I  '1  III  I  |  [I  r  r  r  M  TT|  TT1TT I  II  I  I  I  I"  I  1  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  II  I  I  I  |  I  I  ITT  I  II  I  [  I  I  I  I  I  M  I  I  | 

Temperature 


Density 


_t®st.  102 
>6/10  0958 


C  103  ANT_V/2  65  0.55  S 

86/08/24  04:51  Salinity  2  30.63  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

f  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1  rrrrri  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | i i  i  i i i i i i | i  r i i i i i i i ] 


Potential  Temperature 


b  103 


C  104  ANT_V/2  64  53.53  S 

86/08/24  08:47  Salinity  2  29.69  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  ttti  i  i  |  i  i  1 1  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  itt'['i  rri'i1 1  i  n  |  i  i  r  i  i  n  r  i  |  i  t  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


rressurt? 


C  105  ANT_V/2  64  46.19  S 

86/08/24  16:15  Salinity  2  46.79  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  m  i  |  i i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ri  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  i  i  i  i  i  rrn  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


■_b.105 
>6/09  22  49 


C  106  ANT_V/2  64  35.97  S 

86/08/25  06:25  Salinity  3  6.30  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p~n~rr  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n  i~[  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |ttti  i  i  i  i  i  |  i  rrrrn  r  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  107  ANT_V/2  64  29.32  S 

86/08/2510:21  Salinity  316.71E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

fl  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  1  I  I  |  I  I  I  I  I  1  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  [  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  1  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |'n  I  I  I  I  I  I  I  | 


Potential  Temperature 


_b.107 
16/09  2251 


C  108  ANT_V/2  64  23.41  S 

86/08/25  15:18  Salinity  2  59.70  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  m  it  rrrr'i'i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  i  i*n~r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ~i  i  ]  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


test  108 


C  110  ANT_V/2  64  13.63  S 

86/08/25  22:20  Salinity  2  33.85  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|~n~r  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  ri  t  1 1  |  i  i  iti'iti  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  rmn  i~itt[t  rrrn  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n  i  |  i  i  i  i  i  n  i  i  ] 

Potential  Temperature 


pressure 


C111  ANT_V/2  64  8.55  S 

86/08/26  00:43  Salinity  2  19.75  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|'i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  "nr  i  i  i|  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  i  i  it')  ii  i  i  | 

Potential  Temperature 


>in 

16/08  0246 


C  112  ANT_V/2  64  3.85  S 

86/08/26  02:41  Salinity  2  7.25  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pn  I  I  I  I  I  1  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  II  I  I  |  I  I  I  I  II  I  I  I  |  I  I  'ITT 'I  IT  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ) 

Potential  Temperature 


Density 


C  113  ANT_V/2  63  58.56  S 

86/08/26  04:50  Salinity  1  54.24  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  inn  i  i  i  i  |  i  i  in  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  Tp  i  i  i  i  rri  i  |  i  i  iti  i  i  i  i  j  i  i  . . .  | 

Potential  Temperature 


_b  1 1 3 
►6/09  22:53 


0 

1— 

D 

( f. ) 
C D 

0 

v_ 

CL 


C  114  ANT_V/2  63  54.91  S 

86/08/26  09:20  Salinity  1  39.28  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  r  i  ti  i  i  i  "i  "|  ~i"  i 1 1  i  i  i  i  i  i  )  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


_b.1 14 


rressure 


C  115  ANT_V/2  63  49.25  S 

86/08/26  11:24  Salinity  1  27.39  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  m  i  rpm  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n  rq'r  n  n  i  m  i  |  i  ii  i  i  i  i  u  |  i  riT'rrnT|  i  i  i  i  i  i  i  i  T| 

Potential  Temperature 


•_b.115 
)6/08  02  4  8 


C  116  ANT_V/2  63  37.51  S 

86/08/2620:00  Salinity  128.18E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  ii  nrn  i  |  m  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rrn  i  i  |  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  i  rrn  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  m  i  i  |  i  ri  i  i  i  i  u  | 

Potential  Temperature 


Density 


_b  116 

>^00  02  49 


C  117  ANT_V/2  63  32.17  S 

86/08/27  02:13  Salinity  1  52.06  E 

34.1  34.2'  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

fTT'l  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  VI  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  1  I  I  I  l"l~n  l~|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  II  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  1  |  I  I  I  I  11  1  1  I  | 

Potential  Temperature 


_b.117 
16/09  22:55 


C  118  ANT_V/2  63  27.60  S 

86/08/27  05:16  Salinity  2  19.23  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  'i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  rr  |  i  n  rr  n  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  n  ] 

Potential  Temperature 


Density 


_b.H8 

l«V09 


C  119  ANT_V/2  63  21.81  S 

86/08/27  10:53  Salinity  2  41.79  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  ittit|'"i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  T~n~r  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  T'iT'r~[~r  r  r  n  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


'06/09  22:57 


C  120  ANT_V/2  63  17.88  S 

86/08/27  14:04  Salinity  3  6.46  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  t  rrT  t  i  u  i  |  i  ii  i  i  nTTjvrri  1  !  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  it  i  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


b  120 


C  121  ANT_V/2  63  7.15  S 

86/08/27  20:29  Salinity  3  17.86  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  n  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  M  i  i  i  i  i  i  i  |TTrrn  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_b.121 
16/09  2258 


C  122  ANT_V/2  62  57.49  S 

86/08/28  01:59  Salinity  3  33.36  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  n  i  [  i  i  i  i"i  rrrrrn  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  r  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  1 1  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


_b.122 

16/10  12  44 


C  123  ANT_V/2  62  45.01  S 

86/08/28  08:08  Salinity  3  43.58  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i i i i i i i i i  I  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i i  n  i i i i i | i  i  i  i  i  n  n  [  i  n  i  i  i  i  i  i  |  i  i i i i i i i i | 

Potential  Temperature 


C  124  ANT_V/2  62  33.95  S 

86/08/28  17:14  Salinity  3  54.46  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  1  I  I  |  I  I  I  I  ITTTTJ  i  I  I  1  M  I  I  I  |  I  I  I  'IT  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  T'l  1  ~|  I  I  II  11  I  1  I  |  I  1  II  I  I  I  I  1  |  I  1  I  I  I  I  I  I  1~| 

Potential  Temperature 


Density 


>124 


C  125  ANT_V/2  62  30.46  S 

86/08/28  23:00  Salinity  4  6.84  E 


34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p~T"i  rn  i  i  i  |  in  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ii  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [T'itit'i'  ri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  126  ANT_V/2  62  25.90  S 

86/08/2901:26  Salinity  421. 10E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i"i  rri  i  i  i  i  |  i  i  i TTTTrr  |  i  i  i  n  i  ri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  pi  i  irrn  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


test.  1 26 


C  127  ANT_V/2  62  21.40  S 

86/08/2903:31  Salinity  4  34.10  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  t  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_b.127 
16/09  23:01 


C  128  ANT_V/2  62  15.88  S 

86/08/29  06:08  Salinity  4  48.56  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  tti  rr  i  i  i  |  i  i  rrrrrrq  i  i  i  i  n  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


b  128 


C  129  ANT_V/2  62  1 1.58  S 

86/08/29  12:32  Salinity  5  0.04  E 


34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  n  rri"  i  rjTrrr  n  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  130  ANT_V/2  62  7.73  S 

86/08/29  14:43  Salinity  5  12.78  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[~n  t  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  T'|  i  i  i  i  i  i  i  i  q 

Potential  Temperature 


Density 


>130 


C  131  ANT_V/2  62  3.66  S 

86/08/29  16:50  Salinity  5  25.55  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  1  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  1  I  |  I  I  T'l  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  TTf  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  | 

Potential  Temperature 


scor_b.131 
8M)6/09  23:02 


C  132  ANT_V/2  61  58.68  S 

86/08/29  19:13  Salinity  5  38.45  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  1  I  I  r|TT 'TTTrTTTj  1  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  [  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  T  I'  )  I  I  I  I'  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ] 

Potential  Temperature 


Density 


SI  80  90/9( 

zzicT- 


pressure 


C  133  ANT_V/2  61  21.48  S 

86/08/30  08:15  Salinity  6  59.34  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | i i i i i i i i i | i ii i i i i i i | r it r i i i i i | i i i i i i i i i |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_b.133 
16/09  23:03 


C  134  ANT_V/2  61  31.01  S 

86/08/30  19:25  Salinity  6  33.46  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  l  IT  1  1111111111111111111111111111117  111111111111111111111111111111111111111111111 

Potential  Temperature 


Density 


>134 


C  135  ANT_V/2  61  21.94  S 

86/09/0300:08  Salinity  731.52  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  m  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I'TT'rrrn  i  i  |  i  i  it  i  iti  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  136  ANT_V/2  61  0.77  S 

86/09/03  16:03  Salinity  7  30.86  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|~i  i  i  i  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  rr  [  i  i  i  i  ri  r  i  i  |  i  in  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  n  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  q 

Potential  Temperature 


Density 


b.136 


C  137  ANT_V/2  60  30.06  S 

86/09/0400:07  Salinity  7 15.28  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  r  r  i'tit'i  i  r  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  iti  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ri  rr  m~| 

Potential  Temperature 


scor_b.137 
88/06/09  23:06 


C  138  ANT_V/2  59  59.00  S 

86/09/04  10:48  Salinity  7  6.33  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p~r~rTTi  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n"i)~|~  i  i  i  i  n  i  i  i  |  i  i  i  n  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b.138 


rressure 


C  139  ANT_V/2  59  29.51  S 

86/09/04  20:48  Salinity  6  50.20  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  r  iTi  i  i  i  |  mi  ii  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  ii  i  i  |  ii  i  ii  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


CD 

D 

C/) 
C D 
CD 

ol 


C  140  ANT_V/2  58  57.72  S 

86/09/05  10:16  Salinity  6  45.63  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.$ 

ri  rrrri  i  i  i  |  i  i  i  rm  i  i  |  itt  i't  iti  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  rrrrrn  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rri  i  i  i  |  i  i  i  n  n  i  i] 

Potential  Temperature 


i  ‘  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i 

27.4  27.45  27.5  27.55  27.6  27.65  27.7  27.75  27.8  27.85  27.9 

Density 


b  140 


C  141  ANT_V/2  58  29.88  S 

86/09/05  19:26  Salinity  6  26.10  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  1 1  t  i  t|  'mm  i  ii  |  i  i  i  i  i  i  in  |  i  i  i  i  rn  i  i  j  m  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ni  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i"| 

Potential  Temperature 


C  142  ANT_V/2  57  59.59  S 

86/09/06  04:44  Salinity  6  12.43  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  FT  I  I  I  1  1  I  |  I  I  I  rrrn-17  I  I  I  ITI  I  I  I  |  I  I  I'T'I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |TTTTTTTT  I'l 'I  I  I  1  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


b  142 


rressure 


C  143  ANT_V/2  57  27.85  S 

86/09/06  14:58  Salinity  6  1-75E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  rn  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  n  r  i  i  |  i  i  i  i  m  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ~| 

Potential  Temperature 


c  144  ANT_V/2  56  57.37  S 

86/09/0700:15  Salinity  6  26.57  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34. 

p~T I'lT'l  I  I  I  |  I  I  T  I  I  I  I  I  I  |  I' TTTTTT~T~1  [Mil  I  TI  I  I  |  I  I  I  I  1  I  I  I  I  |  I  1  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I T  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ] 

Temperature 


Density 


b  144 


C  145  ANT_V/2  56  27.68  S 

86/09/07  08:51  Salinity  6  43.34  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i"  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  n  t  rr  pi  r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ri  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i~n~n~| 


Potential  Temperature 


scor_b.145 
8a'06'09  23:11 


C  146  ANT_V/2  55  29.81  S 

86/09/0720:08  Salinity  7  15.25  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.5 

|~i  i  rn  mi  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  irn  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  n  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  rr'rrrrr  rfi  rrn  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  iq 

Temperature 


L- .  L  1-  1  L  1  1  1  I  1  I  1  1  1  I  I  I  1  1  I  I  1  1  1  1  I  l  l  l  l  I  l  l  l  l  I  l  i  i  |  |  l  i  |  I  |  I  |  1  t  J 

27.4  27.45  27.5  27.55  27.6  27.65  27.7  27.75  27.8  27.85  27.9 

Density 


b.146 


rressure 


C  147  ANT_V/2  55  44.73  S 

86/09/0801:43  Salinity  7 14.49  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  rrvnrn  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


C  148  ANT_V/2  55  54.82  S 

86/09/0806:05  Salinity  716.75E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.< 

|~r  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  tttt[t  i'T  rr  ii  i  r  \  ti  i  rn  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


>148 


C  149  ANT_V/2  56  5.12  S 

86/09/0810:25  Salinity  7 15.63  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i'i  i  i  i  i  i  |  rn  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ri'|  i  i  i  i  n  t  i  i  |  i  i  i  riTn~q 

Potential  Temperature 


0 

u_ 

=3 

(I) 

(f) 

0 

i_ 

CL 


C  150  ANT_V/2  56  22.15  S 

86/09/0814:30  Salinity  716.43E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34. 

p  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  I  I  )  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  rt'i  n  |  i  t  i  i  i  i  i  i  i] 

Potential  Temperature 


Density 


b  150 


pressure 


C  151  ANT_V/2  56  28.20  S 

86/09/08  16:47  Salinity  7  15.35  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  m  i  i  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i~i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_b.151 
>6/09  23:13 


56  50.00  S 
7  14.95  E 


C  152  ANT_V/2 

86/09/08  20:43  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.! 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  rni  t  i  i  i  i  rrm  i  |  i  i  i  i  i  rrn  p  rrrrmrrj'v  i  rirni  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


rressure 


C  153  ANT_V/2  57  5.20  S 

86/09/08  23:39  Salinity  7  16.95  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  mil  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i t  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  r  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  ri  i  itt  i  q 

Potential  Temperature 


52  60  90/90/98 
ESI.  o'joos 


C  154  ANT_V/2  57  19.79S 

86/09/0903:00  Salinity  7 13.27  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.! 

I  i  i  i  i  n  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  n  i  i  ri  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  i  l  i  i'|  rrrrn  i  i  q 

Potential  Temperature 


Density 


b.154 


pressure 


C  155  ANT_V/2  57  33.80  S 

86/09/0906:20  Salinity  715.06E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  it  p  r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |~n~i'Ti  i  i  i  i  |  n  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


_b.155 
)6/13  09:58 


Deep  Profiles 

Potential  Temperature 
Salinity 
Density 

0  -  6000  decibars 


i" i  fcJiDtiur  t; 


58  30.50  S 
0  56.54  W 


C  3  ANT_V/2 

86/07/17  22:25  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pni  n  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  nr  |  i  i  i  i  ri  i  i  i  |  n  i  i  i  n  i  i  |  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


scor_edit.003 
88/06/09  13  24 


CD 

13 

CO 

CO 

CD 

l— 

CL 


C  4  ANT_V/2  59  0.00  S 

86/07/18  10:04  Salinity  i  o.oow 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ii"  f  i  i  i  i  i  i  i  Ti|  r  in  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  mi  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


_edit  004 


C  5  ANT_V/2  59  30.32  S 

86/07/18  18:12  Salinity  1  °-71  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  rn  i  i  i  i  i  . . .  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  rn~| 

Potential  Temperature 


scor  edit.  005 
88/06/08  11:00 


C  6  ANT_V/2 
86/07/19  04:26 

34.1  34.2  34.3 


Salinity 

34.4  34.5  34.6 


34.7 


60  30.84  S 
1  0.1 6  W 

34.8  34.9 


I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  ri  i  i  i  ri  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i'i  i  i  n  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


o 


-2 


-1.5 


-0.5 


0 


1.5 


1000  - 


2000 


0 

=3 
(/) 
C I ) 
0 


3000 


4000 


5000 


t — i — r 


I  I  I  |  i  |^i  i  i  |  "i  1  I  I  I  |  I  T"l  i 


"i — i — i — i — i — i — i — r 


i — i — r 


!SA 


0000 1—1 — 1 — 1 — 1 — I — 1 — 1 — 1 — 1 — i — 1 — 1 — 1 — 1 — I — 1 — 1 _ 1 _ 1 _ I _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ I _ 1 _ 1 _ 1 _ i _ I _ i _ i _ i _ i  I  i  i  i  i 

I — i — i — i — i — Li_J — I — I — I — I — I — I — I — I — LJ — i _ i _ I _ i _ I _ l_l _ I  I  I  I  I  I  I  I  I  I _ 1  I  I  I  I  I  I  I  l  I  I  I  I  I  I  i 

27.4  27.45  27.5  27.55  27.6  27.65  27.7  27.75  27.8  27.85  27.9 


Density 


scor  _e<*t  006 


60  57.70  S 
1  9.58  W 


C  7  ANT_V/2 

86/07/19  12:03  Salinity 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  II  I  1  I  |  I  I  I  I  I  1  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  II  IT|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  >'  I  l  l  i  i  | 

Potential  Temperature 


scor_edit.007 
88/06/09  13:28 


C  8  ANT_V/2  61  30.11  S 

86/07/20  00:29  Salinity  i  o.iow 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i'|'rvrrn"i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  rp  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  ryn  n  i  i  i  i  i  ) 

Potential  Temperature 


800 ip* 


C  10  ANT_V/2  62  2.17  S 

86/07/20  15:06  Salinity  0  58.80  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

| i i  i  i  i  i  i  M  |  i  i  i  !  i  i  i  i i | i i i i i i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i i i | i i i i i i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  [ i  i  i i i  i  I  i  q 


Potential  Temperature 


C  11  ANT_V/2  62  29.64  S 

86/07/20  22:26  Salinity  1  2.60  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.! 

I  i  i  ii  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  rrm  |  it  r  i  i  i  ii  i  |  i  i  i  i  rrnrp  TTrTTi~rr|  i  i  i  i  i  i  i  ri  |~r~rri  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  q 

Potential  Temperature 


Density 


edit.  Oil 


C  15  ANT_V/2  62  49.83  S 

86/07/21  14:06  Salinity  114.78W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  rrjrri  i  i  i  i  i  i  |~rr  r  i  i  i  i  i  T'i'i  I  I  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  n  i  i  i  i  i  i  i  [~ri  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


C  16  ANT_V/2  62  55.17  S 

86/07/21  22:12  Salinity  2  1.35  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[~n~m~i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  it  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ii  i'tvi  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |thti  ri  i  i  |  i  n  r  i  i  i  i  i  |  r  i  r  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


edit.016 


pressure 


C  17  ANT_V/2  62  54.75  S 

86/07/22  06:16  Salinity  2  45.82  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

P'TIT'I  I"  ITT  |  I  I  ITTTTI  I  |  I  I  I  I  I  I  I  T  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  1  1  1  II  I  |  I  I  I'  I  1  I  T1~T~| 

Potential  Temperature 


scor_edit.017 
88/06/08  12:03 


C  21  ANT_V/2  63  37.44  S 

86/07/2301:00  Salinity  2  6.71  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[ithti  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  ii  |  i  it  I'TT'T'i  i  |  i  i  i  )  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rrrrrrp  i  i  in  ri  r  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


t~  i  trcaCDUi  t: 


C  25  ANT_V/2  64  10.25S 

86/07/23  20:21  Salinity  2  1-03W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  in  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i ~r~]~n  i  i  i  i  m  1 1 

Potential  Temperature 


scor_edit.025 
88/06/08  12  09 


C  33  ANT_V/2  65  1 1 .63  S 

86/07/25  02:30  Salinity  2  6.25  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  rrrTTTi  i  |  i  vi  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  rp-rr  r  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


»  incc;^  i 


C  35  ANT_V/2  65  38.70  S 

86/07/25  14:01  Salinity  3  3.39  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  1  i  m  i  i  i  i  i  q 


Potential  Temperature 


C  39  ANT_V/2  66  38.90  S 

86/07/26  17:33  Salinity  2  4.43  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  m  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ri  i  i  i  i  it  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  r  i  vr~]  i  i  i  i  nn  \  \  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


edit  039 


^  incca  i 


C  40  ANT_V/2  66  20.17  S 

86/07/27  05:48  Salinity  1  3.30  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  rn~|'i  i  i  i  i  i  in  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  rrn~| 

Potential  Temperature 


C  41  ANT_V/2  66  0.19  S 

86/07/27  13:59  Salinity  0  16.59  W 


34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.$ 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i'  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  p~nTT"ri"i  i  |"n  nT  rrrrp  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


edit. 041 


r  i  t;t>iui  t? 


C  42  ANT_V/2  65  40.16  S 

86/07/27  21:37  Salinity  0  44.51  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  m  i  i  ii  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  rniTi'Ti  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |"n  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  m  | 

Potential  Temperature 


scor_edit.042 
8&06/09  23:14 


C  43  ANT_V/2  65  21.78  S 

86/07/28  05:23  Salinity  1  30.77  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  ri  i  i  i  i  [  i  i'i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  rrrrri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i ti  i  r i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


T~  I  fc?t>i>UI  t; 


C  44  ANT_V/2  65  33.62  S 

86/08/01  12:54  Salinity  3 17.11  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|'i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i~i  l  i  i  i  |  n  i  i  i  i  i  T'i  |  i  i  i  i  rri~n~| 

Potential  Temperature 


scor_edit.044 
88/06/08  13:02 


C  45  ANT_V/2  65  3.28  S 

86/08/02  04:10  Salinity  3  50.90  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  n  m  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n~i  ji  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  t  rr  | t  i  rmri  1 1 

Potential  Temperature 


I  COOUI  o 


C  46  ANT_V/2  64  30.08  S 

86/08/02  11:55  Salinity  4  22.82  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  'll  I  I  I  |  I  1  I  I  I  II  1  I  |~TT~I"  I  I  I  I  TTf  I  I  I  I  l~l  I  I'l  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I"  | 


Potential  Temperature 


scor_edit.046 
88/06/08  13:05 


C  47  ANT_V/2  64  0.60  S 

86/08/02  22:05  Salinity  4  58.34  E 

34.1  34.2  •  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|"i  i'i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ii  i  ii  |  ii  i  ii  i  i  i  i  |  i  i  i  "i  i  iri'i  |  i  i  i  i  i  r  M  i  |  i  M  i  ri  i  i  i  |  i  i  i  ii  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  M  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


r-russure 


C  50  ANT_V/2  64  26.33  S 

86/08/0308:04  Salinity  5  58.80  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  ii  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  rm~| 

Potential  Temperature 


C  53  ANT_V/2  64  51.96  S 

86/08/03  20:45  Salinity  6  56.40  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  I  I  r'TT'l  I  I  I  |  I  I  I  I  I  II  I  1  )  r  1  I  ITTTT1  |  rTT'TTTTT'rjTI'l  1  I  I  I  I  I  |"m  1  IT  I  I  I  |  I  1  1  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


rressuru 


C  56  ANT_V/2  65  20.44  S 

86/08/04  12:10  Salinity  8  °-01  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i ~|T r~n~r~i  i  n  ]~i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  n  i  i  i  [  rrTTrrn  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  n  i  i  i  i  i  n  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


scor_edit056 
88/06/08  14:30 


C  59  ANT_V/2  65  48.48  S 

86/08/05  04:34  Salinity  7  0.01  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.S 

I  i  i  i  i  inn  |  i  n  i  i-m  ;  i  |'  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  i  in  i  rni  p~ir  i  ri  i  r  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ]i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


r  i  ccDi)Ui  c 


C  62  ANT_V/2  66  12.46  S 

86/08/05  19:35  Salinity  6  2.36  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  n  j  it  it  |"|  ri  q~r  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  r  rrn  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  r\ 

Potential  Temperature 


C  65  ANT_V/2  66  39.98  S 

86/08/0608:02  Salinity  5  0.09  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  I  1  1  I  I  1  l'TT~r"rV  r  )  1  TTTTJ  I  TT  )  I  I  11  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  [  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  1  I  I  |  1  I  1  I  I  I  I  1  I  |  I  ITT  T  I  I  I  I  ~| 

Potential  Temperature 


I — I — I — I — L- 1..J — I — I — I — I — I — I — 1 — L.  1.  1  J _ I  1  1  I  I _ I _ I _ I  I  1  I  I _ Ll _ I  I  I  1  l  I  1  I  I  1  1  I  I  1  1  1  1  I  I 

27.4  27.45  27.5  27.55  27.6  27.65  27.7  27.75  27.8  27.85  27.9 

Density 


test  065 


cooui  e 


C  66  ANT_V/2  67  1.01  S 

86/08/0620:18  Salinity  4  16.98E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  |  I  I  I  I  I  1  I  1  I  |  I  I  I  I  I  1  I  I  1  |  I  I  I  I  I  I  T  I  I  |  I  T'l  n  I  I  I  I  |TI  1  I  I  I  I  TT~| 

Potential  Temperature 


scof_ut.066 
8^06/13  13:03 


C  67  ANT_V/2  67  22.80  S 

86/08/0704:18  Salinity  3  23.07  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  n  n  i  l  rfn  i  i  i  itt  rp  i  m  i  u  i  i  |  i  i  n  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  u  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


C  68  ANT_V/2  67  45.70  S 

86/08/0712:18  Salinity  241.06E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

| i i i i i i i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  it  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  |  n  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


C  69  ANT_V/2  68  7.71  S 

86/08/07  22:44  Salinity  1  50.83  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.< 

f~n  ii  t  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  n  i  i  n  i  |  n  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  |  i  i  m  ii  ri  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  q 

Temperature 


ut069 


cooui  tr 


C  70  ANT_V/2  68  26.72  S 

86/08/08  15:00  Salinity  1  3-42E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  rn 'n~|TTrri'i  riT|~rr  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  ii  i  i  m  |  i  rrm'Tn  |  i  i  i  i  i  i  l  i  i  |  i  i  iri  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Temperature 


v2cd_fixte.070 
88/06/10  15:27 


CD 

=3 

if) 

if) 

Q) 

i— 

Q_ 


C  71  ANT_V/2  68  55.03  S 

86/08/1316:00  Salinity  o  13.11  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  rrrri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  r  i  i  i  i  i  i  |  i  n  i  i  i  i  i  i  i 

Temperature 


Density 


v2cd_fixte.071 


Pressure 


C  73  ANT_V/2  69  20.50  S 

86/08/14  13:40  Salinity  0  9.84  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|~ti  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  . . . .  i  ii  i  i  i  n^T'rrn  r  i  i  i  ]  i  it  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i"|  i  i  i  i  i  i  i  tt~| 

Potential  Temperature 


scor_b  073 
88/06/13  12:34 


C  74  ANT_V/2  69  27.80  S 

86/08/14  19:22  Salinity  0  18.66  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[~n-rm  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i'i  |  i  iTrrrriT|  i  i  i  i  i  i  rn~|  iti  n  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


pressure 


C  75  ANT_V/2  69  18.41  S 

86/08/15  00:53  Salinity  1  3.66  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  m  i  i  i  r  r  T"TyrrTTTTTTT'|~i  i  i  i  i  i  ri  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  j  i  itttti  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i"i  rn  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


scor_b  075 
88/06/08  15:44 


C  76  ANT_V/2  69  5.06  S 

86/08/17  17:37  Salinity  3  35.42  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.S 

Pxttttt  rrj'T  n  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  r  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


b.076 


C  77  ANT_V/2  69  7.59  S 

86/08/18  05:05  Salinity  4  1-99W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  vi  i  i  ii  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  it  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  nr  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  r  r  |  i  i  i  i  i  i  i  i  q 

Potential  Temperature 


C  78  ANT_V/2  68  47.54  S 

86/08/19  00:49  Salinity  4  12.91  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.S 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  ii  i  i  iti'i  i  frm  itiiti  i'titi  i  iii  ]  r  i  i  m  m  i  i  |  ii  i  i  i  ii  i  i  |  r  n~ri  i  i  i  1 1 

Potential  Temperature 


Density 


b.078 


r~i  trtstsui  t; 


C  80  ANT_V/2  68  23.83  S 

86/08/19  20:46  Salinity  2  46.55  W 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  1  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  1  I  I  I  I  |  I  1  I  I  I  I  I  I  I  |  M  I  I  I  I  I  I  I  | 


Potential  Temperature 


>080 
16/08  15:51 


C  81  ANT_V/2  67  59.85  S 

86/08/2004:51  Salinity  1 49.19  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

P'TI  I  I  I  I  I  I  |  ]  I  [  TTTTI  l"|  I  I"  I  I  I  1  II  I  [  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ) 

Potential  Temperature 


Density 


>081 


C  82  ANT_V/2  67  33.32  S 

86/08/21  01:12  Salinity  o  51.26  w 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  _ 34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  i i i i i i i | ii i i i i i i i I i i i i i i i i i I i i i i i i  n i [ i i i i i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  i  i  i  i  I  i  i  i  i  i  i  ''  i  | 

Potential  Temperature 


C  84  ANT_V/2  67  1 0.98  S 

86/08/21  11:08  Salinity  0  i-i4E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I- 1  i  i  i  ii  n  i  jti  i  m  ri  i  i  |  i  i  n  "|  t  r  r  i  |T  i  i  i  m  i  i  i  |  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  n  i  i  |  rrr  i  i  i  i  i  1 1 

Temperature 


Density 


_b.084 
>6/10  1625 


C  87  ANT_V/2  66  47.59  S 

86/08/22  00:47  Salinity  0  51.90  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  l  i  i  i  i  l  i  |  i  i  i  TiTrrq~n  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ni  i  it  q  i r  ii  m  i  i  i  [  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  m  m  i  m  |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Potential  Temperature 


C  91  ANT_V/2  66  23.08  S 

86/08/22  13:02  Salinity  1  37.52  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.5  : 

I'TTTTTT  "1  TT"|Tn  I  I  I  I  I  1  |  III  I  rTflTJ’l  1  I  I  11  I  rT~|'ITTTI  TTTI"|  I  I  I  I  I  1  I  I  I  |  I  I  I  I  I  ' I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  1  | 


C  95  ANT_V/2  66  0.00  S 

86/08/2301:04  Salinity  230.00  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

pvrrn  i  i  i  |  i  i  r  rvrn t  |  i  i  i  i  i  i  n~r|  i  i  i  i  rn  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  n~q 

Potential  Temperature 


_b.095 
>6/08  16  49 


C  99  ANT_V/2  65  31.19  S 

86/08/23  17:47  Salinity  231.81  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

H  i  i  i  i  tti  r"|'  n  i  i  ri  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  p~n*TT  m  r  |  i  i  i  i  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


COOUI 


C  103  ANT_V/2  65  0.55  S 

86/08/24  04:51  Salinity  2  30.63  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  rq~rn  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  ri  |  i  i  i  i  i  i  n  t  j  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  i  i  m  |  i  . . >  1  | 

Potential  Temperature 


scor_b.103 
88/06/13  12:36 


C  105  ANT_V/2  64  46.19  S 

86/08/24  16:15  Salinity  2  46.79  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.S 

|~t  i  i  i  i  i  rn~p'TT'n"rrr  r  |  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Potential  Temperature 


Density 


C  109  ANT_V/2  64  18.27  S 

86/08/25  17:39  Salinity  2  46.56  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

P'TI'TTI  I  I  I  |  I  I  I  1  11  I  I  I  |  I  I  I  1  I  I  I  I  I  |  I  1  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  r  I  I  I  I  I  I  I'M  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  [  I  I  ] 

Potential  Temperature 


0 

i— 

D 

( J ) 
0 
0 

Q_ 


C  113  ANT_V/2  63  58.56  S 

86/08/26  04:50  Salinity  1  54.24  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

C"i  |  |  |  |  |  |-  n"|"TTTTi'TT"i  r  |  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  m  r  p~r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


C  116  ANT_V/2  63  37.51  S 

86/08/2620:00  Salinity  128.18E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  r|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  '  i  |  i  i  i  i  m  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


C  118  ANT_V/2  63  27.60  S 

86/08/27  05:16  Salinity  2  19.23  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p~r  n  i  i  i  i  i  |  i  i  tt  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  mi  i  ryi  i  i  i  rn  ri  j'rrrn  "i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


Density 


b.118 


C  120  ANT_V/2  63  17.88  S 

86/08/27  14:04  Salinity  3  6.46  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[  i  i  i  i  i  i  i  i  r|Tr  rTrrrri  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  p  m  i  i  i  rrq  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  m  h  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  r] 


Potential  Temperature 


•_b.120 
16/08  17:38 


C  122  ANT_V/2  62  57.49  S 

86/08/28  01:59  Salinity  3  33.36  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  i  i  i  i  i  i  i  |  rr i  i  in  i  i  |  i  rn  nrrrrp  i  i  i  i  i  i  t  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  rTTrrp~r  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b  122 


C  124  ANT_V/2  62  33.95  S 

86/08/28  17:14  Salinity  3  54.46  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

. . .  l  I  |  I  I  l  ll  l  l  I  l~|  I  I  I  I  I  11  I  I  |  I  11  T  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  M  I  |  I  I  I  M  II  M  j 


Potential  Temperature 


scor_b.124 
8^06/09  23:32 


C  128  ANT_V/2  62  15.88  S 

86/08/29  06:08  Salinity  4  48.56  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[T  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ill  i  i  |  i  i  ittttt  i"|  i  i  it  i  iTTrpnTnTirri  i  i  i  i  i  it'i  i  |  i  m  u  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b.128 


C  132  ANT_V/2  61  58.68  S 

86/08/29  19:13  Salinity  5  38.45  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  i  i'  r  ri" r"n~[~rTTT'n~TTT|  i  n  i  i  i  i  i  i  |  m  i  i  i  i  i  i  i  j  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  it  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  i  i  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


C  134  ANT_V/2  61  31.01  S 

86/08/30  19:25  Salinity  6  33.46  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p'rrrn  i  n  j  i  rrrrrrn'yn  rrnn  i  i  |  i  i  ii  m  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  ii  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


b.134 


mooa  i 


C  135  ANT__V/2  61  21.94  S 

86/09/0300:08  Salinity  7  31.52  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  r  i  i  i  i  |  i  i  i  i  ri  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  m  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ri  i  i  i  i  i  i  ]  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  '  i  |  i  i  m  i  i  i  i  i  | 


Potential  Temperature 


scor_b  135 
88/06/09  23:38 


C  136  ANT_V/2  61  0.77  S 

86/09/03  16:03  Salinity  7  30.86  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  jTTT  i  f  i  n  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  iTTnyiTi  n  i  i  i  i  |  i  n  i  rrri'i  |  n~T  n  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


>136 


C  137  ANT_V/2  60  30.06  S 

86/09/0400:07  Salinity  7 15.28  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  rr  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  m  ii  i  i  i  |  i  '  m  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


■_b.137 
)G/13  12:37 


C  138  ANT_V/2  59  59.00  S 

86/09/04  10:48  Salinity  7  6.33  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[rriTvr  i  i  i  |  rrn  i  i  i  i  i  |  i  i  i  n  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i'1'n  ii  i  i  i  i  i  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b.138 


C  139  ANT_V/2  59  29.51  S 

86/09/04  20:48  Salinity  6  50.20  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  t  i  i  i  |  i  i  i  ri  i  r  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  m  m  i  i  M  i  |  i  m  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


_b  1 39 
16/08  1759 


C  140  ANT_V/2  58  57.72  S 

86/09/05  10:16  Salinity  6  45.63  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

[1111  ITT'H  |  TTI"  I'TTTV  T]  I  I  1111  T  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  [II  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  1  I  1  "I  T~pn  I  I  I  I  I  I  I  |  1111  I  I"  I  I  I  | 

Potential  Temperature 


Density 


b.140 


C  141  ANT_V/2  58  29.88  S 

86/09/05  19:26  Salinity  6  26.10  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

I  I  I  1  I  I  I  ITT]  "I  n  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  TTTTI  I  |  I  I  I  I  1  1  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I'  l~[  II  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  M  I  I  I  II  I  I  M  I  I  I  '  I  I  I 


Potential  Temperature 


CD 

D 

CO 

(0 

0 

CL 


C  142  ANT_V/2  57  59.59  S 

86/09/06  04:44  Salinity  6  12.43  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

p  r  i  i  i  i  i  i  i  |  m  n  ii  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  ii  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  'i  i  i  i'i  u  |  m  u  i  i  u  ] 

Potential  Temperature 


Density 


b.142 


C  143  ANT_V/2  57  27.85  S 

86/09/06  14:58  Salinity  6  1,75  E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|"l  I  riTI  I  I  I  |  I  I  I  1  I  I  I  I  I  I'TTI  1  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  FT  I  I  I  |  I  I  I  1  1  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  I  M  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II  i  i  i  I  I  I 

Potential  Temperature 


c  144  ANT_V/2  56  57.37  S 

86/09/0700:15  Salinity  6  26.57  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

(nTri'n  i  i  yi  i  i  i  i  i  i  i  i|  i  i  rrrrr  i  i  |  i  i  ttttttt  p  i  n  rn  i  i  |  ii  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  m  ii'i  i  '|  i  i  i  rrrn  i  | 

Temperature 


_b.144 


C  146  ANT_V/2  5529.81  S 

86/09/0720:08  Salinity  7 15.25  e 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  II  I  I  1  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  I  I  |  1  I  I  I  I  I  I  I  I  |  I  I  I  I  I  I  I  M  |  I  I  I  I  I  M  I  I  |  I  I  I  I  M  M  I  | 

Temperature 


•_b.146 
>6/13  1241 


0) 

=3 

( r ) 

03 

03 

CL 


C  147  ANT_V/2  55  44.73  S 

86/09/0801:43  Salinity  714.49E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

f  i  i  i  i  n  i  n  j  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  m  i  i  i  |  rnirm  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  |  i  i  i  i  i  m  i  i  |  i  i  i  i  i  i  i  i  i  | 

Potential  Temperature 


Density 


rressure 


C  148  ANT_V/2  55  54.82  S 

86/09/08  06:05  Salinity  716.75E 

34.1  34.2  34.3  34.4  34.5  34.6  34.7  34.8  34.9 

|  i  i  n  ii  i  i  i  |  i  ii  i  i  ii  i  i  |  i  i  i  i  i  rn'i'i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  ]  m  i  i  i  i  i  i  i  |  i  ii  i  i  i  i  i  i  |  h  m  i  i  'i  m  |  i  i  . . . 


Potential  Temperature 


b  140 

16/13  1240 


Potential  Temperature  vs.  Salinity 
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